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Series Index 




1 Pi * e 



0603 


Ceramic Multilayer Cap. SMD 


201 


0805 


Ceramic Multilayer Cap, SMD 


201 


1206 


Ceramic Multilayer Cap, SMD 


201 


1210 


Ceramic Multilayer Cap, SMD 


201 


1812 


Ceramic Multilayer Cap, SMD 


201 


2220 


Ceramic Muftilayer Cap, SMD 


201 


2222-021 


Axial Electrolytic Cap 


358 


2222-030 


Axial Electrolytic Cap 


360 


2222-031 


Axial Electrolytic Cap 


360 


2222-032 


Axial Electrolytic Cap 


360 


2222-033 


Axial Electrolytic Cap 


360 


2222-037 


Radial Electrolytic Cap 


370 


2222-041 


Axial Electrolytic Cap 


362 


2222-042 


Axial Electrolytic Cap 


362 


2222-043 


Axial Electrolytic Cap 


362 


2222-044 


Radial Electrolytic Cap 


372 


2222-046 


Radial Electrolytic Cap 


374 


2222-048 


Radial Electrolytic Cap 


376 


2222-049 


Axial Electrolytic Cap 


364 


2222-056 


Power Electrolytic Cap 


352 


2222-058 


Power Electrolytic Cap 


353 


2222-116 


Radial Electrolytic Cap 


378 


2222-118 


Axial Electrolytic Cap 


366 


2222-132 


Axial Electrolytic Cap 


368 


2222-133 


Axial Electrolytic Cap 


368 


2222-136 


Radial Electrolytic Cap 


380 


2222-165 


Radial Electrolytic Cap 


392 


2222-336 


Interference Suppression Film Cap 


288 


2222-365 


General Purpose Film Cap 


312 


2222-366 


General Purpose Film Cap 


312 


2222-367 


General Purpose Film Cap 


312 


2222-368 


General Purpose Film Cap 


312 


2222-369 


General Purpose Film Cap 


312 


2222-370 


General Purpose Film Cap 


329 


2222-371 


General Purpose Film Cap 


329 


2222-372 


General Purpose Film Cap 


329 


2222-373 


General Purpose Film Cap 


329 


2222-375 


AC & Pulse Film Cap 


295 


2222-376 


AC & Pulse Film Cap 


299 


2222-378 


AC & Pulse Film Cap 


303 


2222-379 


AC & Pulse Film Cap 


306 


2222-380 


AC & Pulse Film Cap 


306 


2222-390 


31 \\j rum ^ap 




2222-391 


SMD Film Cap 


343 


2222-392 


SMD Film Cap 


343 


2222-393 


SMD Film Cap 


343 


2222-394 


SMD Film Cap 


343 


2322-410 


Carbon Preset Potentiometer 


187 


2322-482 


Cermet Preset Potentiometer 


188 


2322-483 


Cermet Preset Potentiometer 


189 
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2322-484 


Cermet Preset Potentiometer 


190 


2322-592 


Varistor 


388 


2322-593 


Varistor 


388 


2322-594 


Varistor 


388 


2322-595 


Varistor 


388 


2322-640 


NTC Thermistor 


384 


2322-642 


NTC Thermistor 


384 


2322-660 


PTC Thermistor 


386 


2322-661 


PTC Thermistor 


386 


2322-662 


PTC Thermistor 


386 


2322-724 


Thick Film Chip Resistor 


65 


2322-725 


Thick Film Chip Resistor 


64 


2322-726 


Precision Chip Resistor 


62 


2322-732 


Precision Chip Resistor 


63 


2322-733 


Thick Film Chip Resistor 


63 


2322-734 


Thick Film Chip Resistor 


65 


2322-735 


Power Chip Resistor 


68 


2322-738 


Precision Chip Resistor 


64 


2322-741 


Thin Film Chip Resistor 


64 


2322-741 


Precision Chip Resistor 


64 


2322-750 


Fusible Chip Resistor 


67 


3186 


Computer Grade Electrolytic Cap 


348 


3188 


Computer Grade Electrolytic Cap 


350 


3407 


Snap-In Electrolytic Cap 


354 


3408 


Snap-In Electrolytic Cap 


356 


5033E 


Metal Film Resistor 


75 


5043CX 


Carbon Film Resistor 


70 


5043E 


Metal Film Resistor 


75 


5053F 


Fusible Metal Film Resistor 


131 


5053H 


Metal Film Resistor 


108 


5063F 


Fusible Metal Film Resistor 


131 


50631 


Professional Resistor 


125 


5073D 


High Value Resistor 


132 


5073N 


Power Film Resistor 


133 


5083N 


Power Film Resistor 


133 


5093N 


Power Film Resistor 


133 


9B 


MELF Resistor 


69 


9C 


Chip Resistor 


4 


A 


Ceramic Multilayer Cap. Axial 


260 


A0204 


Professional Resistor 


126 


AC 


Wirewound Resistor 


144 


B0207 


Precision Resistor 


127 


BD 


Bead 


393 


BDS 


Surface Mount Bead 


391 


BDW 


Bead on Wire 


391 


CO309 


Precision Resistor 


128 


CE 


Ceramic Disc Capactor Distributor Part No, 


270 


CF 


Ceramic Disc Capactor Distributor Part No. 


270 


CHS 


Slide DIP Switch 


193 


CK 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


270 
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Series Index 









CMS 


Common Mode Choke 


391 




MKT366 


General Purpose Film Cap 


312 


CN 


Mono-Kap Distributor Part No. 


246 




MKT367 


General Purpose Film Cap 


312 


CS4 


SMD Switch 


191 




MKT368 


General Purpose Film Cap 


312 


CSF 


Flat Cable Shield 


396 




MKT369 


General Purpose Film Cap 


312 


CST 


Coaxial Cable Shield 


396 




MKT370 


General Purpose Film Cap 


329 


CSU 


Flat Cable Shield 


396 




MKT371 


General Purpose Film Cap 


329 


CT-20 


Multi-turn Trimmer 


176 




MKT372 


General Purpose Film Cap 


329 


CT-6 


Single-turn Trimmer 


170 




MKT373 


General Purpose Film Cap 


329 


CT-9 


Multi-turn Trimmer 


174 




MMA0204 


Mini MELF Resistor 


69 


CW 


Mono-Kap Distributor Part No. 


246 




MMU0102 


Micro MELF Resistor 


69 


CY 


Mono-Kap Distributor Part No. 


246 




PAC 


Wirewound Resistor 


145 


CZ 


Mono-Kap Distributor Part No. 


246 




PH 


Wirewound Resistor 


148 


D 


Ceramic Disc Cap 


270 




PPS390 


SMD Film Cap 


343 


DC 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


270 




PPS391 


SMD Film Cap 


343 


DD 


Ceramic Disc Capactor Distributor Part No. 


270 




PPS392 


SMD Film Cap 


343 


DL 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


279 




PPS393 


SMD Film Cap 


343 


DM 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


279 




PPS394 


SMD Film Cap 


343 


DTZ 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


270 




R 


Ceramic Plate Cap 


283 


E0414 


Professional Resistor 


129 




RI-13 


Single-turn Trimmer 


185 


GAP 


Ceramic Disc Capacitor Distributor Part No. 


281 




RI-4 


Single-turn Trimmer 


181 


K 


Ceramic Multilayer Cap, Radial 


246 




RI-6 


Single-turn Trimmer 


183 


KP376 


AC & Pulse Film Cap 


299 




RN 


Professional Resistor 


130 


KP/MKP375 


AC & Pulse Film Cap 


295 




S 


Ceramic Disc Cap 


281 


KP/MMKP375 


AC & Pulse Film Cap 


295 




S1000 


DIP Switch 


196 


KP/MMKP376 


AC & Pulse Film Cap 


299 




S2000 


DIP Switch 


196 


LVR05 


Low Ohm Wirewound Resistor 


147 




S7000 


SMD Switch 


195 


MBA0204 


Professional Resistor 


126 




S8000 


DIP Switch 


199 


MBB0207 


Professional Resistor 


127 




SMW 


Wirewound Resistors 


146 


MBC0309 


Professional Resistor 


128 




SS10 


Selector Switch 


200 


MBE0414 


Professional Resistor 


129 




ST-3 


SMD Trimmer 


156 


MHB 


Multi-Hole Core 


392 




ST-4 


SMD Trimmer 


158 


MHC 


Mufti-Hole Core 


392 




ST-5 


SMD Trimmer 


163 


MHR 


Multi-Hole Core 


392 




ST-7 


SMD Trimmer 


168 


MKP336 


Interference Suppression Film Cap 


288 




S-UL 


Ceramic Disc Cap 


279 


MKP378 


AC & Pulse Film Cap 


303 




T 


Ceramic Transmitting Cap 


282 


MKP379 


AC & Pulse Film Cap 


306 




TM-7 


Multiturn Trimmer 


178 


MKP380 


AC & Pulse Film Cap 


306 




U 


Ceramic Disc Cap 


277 


MKP/MKP378 


AC & Pulse Film Cap 


303 




UK 


Ceramic Disc Capactor Distributor Part No. 


277 


MKT365 


General Purpose Film Cap 


312 




WBC 


Wide Band Choke 


394 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J 



PHILIPS 




Standard Resistor Chip 
Series 9C ... J 

1206, 0805, & 0603 size 
5% Tolerance 
High Reliability 

Improved Performance at High Frequencies 
Zero ohm jumper also available. 



9C 1206 



4701 



General Specifications 



Tolerance 

J = 5% 

Resistance Value 



Style 

A = Standard 

Power Rating 

3 = 0.25 W (1206) 
2 = 0.10W(0805) 
1 = 0.063 W (0603) 



Size 

1206 
0805 
0603 

Standard Chip Resistor 





Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Style 


1 W 


Ohms 


PPM/°C 


% 


9C1206 


0.25 


1R-10M 


±200 


5 


9C0805 


0.10 


1R-10M 


±200 


5 


9C0603 


0.063 


1R-10R 


-200/+5O0 


5 






10R-1M 


±200 








1M-6.8M 


±300 





Marking 

Parts marked with resistance value 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 0603 






1 OHM 


1/1 6W 


5% 


-200/+500 ppm 


9CO6031A1RO0J 


Tape & Reel 






1 i hum 
1 . 1 unl 1 


1 / 1 OVV 


J70 


— 700/4-^00 nnm 

iUU/TJUW ppi 1 1 


9C06031A1R10I 


Tanp nV Reel 

i ape l* i \tc 






1 .2 OHM 


1/1 6W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A1R20J 


Tape & Reel 






1 .3 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A1R30J 


Tape & Reel 






1 .5 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A1R50J 


Tape & Reel 






1.6 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A1R60J 


Tape & Reel 






1 .0 Unl 1 


1 /I £\A/ 
1 / 1 OVV 


07O 


zuu/tjuu ppm 


9P0603 1 A1 RSOI 

7V — UDU J 1 AA 1 r\OUJ 


i auc cx i \cci 






2.0 OHM 


1/1 6W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A2ROOJ 


Tape & Keel 






2.2 OHM 


1/1 6W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A2R20J 


Tape & Reel 






2.4 OHM 


1/1 6W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A2R40J 


Tape & Reel 






2.7 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A2R70J 


Tape & Reel 






3.U UHH 


1 /I Z\A/ 
1 / 1 OVV 


CQZ 

J TO 


")00/-l- COO nnm 

— zuu/touu ppm 


Q(~0A011 A^ROOI 


T^HIO Si, l. J 

1 dpc oc rstrei 






3.3 OHM 


1/1 6W 


5% 


-200/+500 DDm 


9C06031A3R30J 


Tape & Reel 






3.6 OHM 


1/1 6W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A3R60J 


Tape & Reel 






3.9 OHM 


1/16W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A3R90J 


Tape & Reel 






4.3 OHM 


1/1 6W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A4R30J 


Tape & Reel 






A 7 nuM 


1 /1 Z\A/ 


COZ 
070 


OOO/J-COO nnm 

zuu/tjUU ppm 


QPOAO^ 1 A4R70! 
7UU"Uj IA7t\/UJ 


Tape & Reel 






5.1 OHM 


1/16W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A5R10J 


Tape & Reel 






5.6 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A5R60J 


Tape & Reel 






6.2 OHM 


1/16W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C0603 1 A6R20J 


Tape & Reel 






6 8 OHM 

U.U V^l II 1 


1/16W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A6R80J 


Tape & Reel 






7 Q nMM 

/.7 Unl 1 


1 / 1 OW 


ZQlL 
JTO 


")On/-L Cnfl nnm 

zuu/t juu ppm 


Qr~0A0^ 1 A7RQ0I 
/l^UOUj 1 A/ l\7UJ 


I dpe oc r\ccl 






8.2 OHM 


1/1 6W 


5% 


— 200/+500 ppm 


9C06031A8R20J 


Tape & Reel 






9.1 OHM 


1/16W 


5% 


-200/+500 ppm 


9C06031A9R10J 


Tape & Reel 






10 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A10R0J 


Tape & Reel 






1 1 OHM 


1/16W 


5% 


-t-200 nnm 


9C06031A1 1R0J 


Tape & Reel 






i z unn 


1 /1 Z\A/ 
I / 1 OW 


070 


-4-TOO nnm 

ztzuu ppm 


Q(~OZ0^1 A1 0ROI 
7UJ0UJ 1 A 1 ZrsUJ 


Tape & Reel 






13 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A13R0J 


Tape & Reel 






15 OHM 


1/1 6W 


5% 


± 200 ppm 


9C06031A1 5R0J 


Tape & Reel 






1 6 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A16ROJ 


Tape & Reel 








18 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A18R0J 


Tape & Reel 






nn HUM 

ZU Unl 1 


1 / 1 OVV 


JTO 


-tOOO nnm 

:i:zuu ppm 


Q(~0£0^1 AOOROI 
/UUOUj I AZUIAUJ 


1 dptr oc rSccI 






22 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A22R0J 


Tape & Reel 






24 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A24R0J 


Tape & Reel 






27 OHM 


1/1 6W 


5% 


± 200 ppm 


9C06031A27R0J 


Tape & Reel 






30 OHM 


1/1 6W 


5% 


+ 200 nnm 


9C0603 1 A30R0J 


Tape & Reel 






jj Unl l 


1 /1 £\A/ 
I / I OW 


J70 


xzuu ppm 


QPOAOO 1 AT3R0I 


Tape & Reel 






36 OHM 


1/1 6W 


5% 


+ 200 DDm 


9C06031A36R0J 


Tape 8c Reel 






39 OHM 


1/1 6W 


5% 


+ 900 nnm 


9C06031A39R01 


1 C^J\- 1 






43 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A43R0J 


Tape & Reel 






47 OHM 


1/1 6W 


5% 


+ 7Q0 nnm 

i-W PP 1 1 1 


9C06031A47R0J 


Tane 8c Reel 

i ape m i \tc 






ci OHM 
D 1 unl 1 


1 /1 AW 
I / I OVV 


J 70 


-tOOO nnm 

mzuu ppm 


7^.UOU-J 1 rvj 1 rMJJ 


T 5 no St, RppI 

i dpc c< rseei 






56 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A56R0J 


Tape & Reel 






62 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A62R0J 


Tape & Reel 






68 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A68R0J 


Tape & Reel 






75 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A75R0J 


Tape & Reel 






82 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A82R0J 


Tape & Reel 






91 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A91ROJ 


Tape & Reel 






100 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1000J 


Tape & Reel 






110 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1 100J 


Tape & Reel 





TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 0603 



PHILIPS 



1 20 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1200J 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1300J 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1500J 


Tape & Reel 


1 60 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1600J 


Tape & Reel 


1 80 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1 800J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2000J 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2200J 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2400J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2700J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3000J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3300J 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3600J 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3900J 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4300J 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4700J 


Tape & Reel 


510OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5100J 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5600J 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6200J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6800J 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A7500J 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A8200J 


Tape & Reel 


910OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A9100J 


Tape & Reel 


IK OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1001J 


Tape & Reel 


1.1KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1101J 


Tape & Reel 


1.2KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1201J 


Tape & Reel 


1.3KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1301J 


Tape & Reel 


1.5KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1501J 


Tape & Reel 


1.6KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1601J 


Tape & Reel 


1.8KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1801J 


Tape & Reel 


2K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2001J 


Tape & Reel 


2.2KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2201J 


Tape & Reel 


2.4KOHM 


mm 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2401J 


Tape & Reel 


2.7KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2701J 


Tape & Reel 


3KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3001J 


Tape & Reel 


3.3KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3301J 


Tape & Reel 


3.6KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3601J 


Tape & Reel 


3.9KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3901J 


Tape & Reel 


4.3KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4301J 


Tape & Reel 


4.7KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4701J 


Tape & Reel 


5.1KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5101J 


Tape & Reel 


5.6KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5601J 


Tape & Reel 


6.2KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6201J 


Tape & Reel 


6.8KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6801J 


Tape & Reel 


7.5KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A7501J 


Tape & Reel 


8.2K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A8201J 


Tape & Reel 


9.1 K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A9101J 


Tape & Reel 


1 0K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1002J 


Tape & Reel 


11KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1 102J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1202J 


Tape & Reel 


13KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1302J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 0603 



Tolerano 



TC 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



15KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1502J 


Tape & Reel 


16K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1602J 


Tape & Reel 


18KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1802J 


Tape & Reel 


20K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2002J 


Tape & Reel 


22KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2202J 


Tape & Reel 


24KOHM 


mm 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2402J 


Tape & Reel 


27K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2702J 


Tape & Reel 


30K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3002J 


Tape & Reel 


33KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3302J 


Tape & Reel 


36KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3602J 


Tape & Reel 


39K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3902J 


Tape & Reel 


43KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4302I 


Tape & Reel 


47KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4702J 


Tape & Reel 


51 K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5102J 


Tape & Reel 


56K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5602J 


Tape & Reel 


62K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6202J 


Tape & Reel 


68KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6802J 


Tape & Reel 


75KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A7502J 


Tape & Reel 


82K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A8202I 


Tape & Reel 


91 K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A9102J 


Tape & Reel 


100KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1003J 


Tape & Reel 


11 OK OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1103J 


Tape & Reel 


120KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1203J 


Tape & Reel 


130KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1303J 


Tape & Reel 


150KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1503J 


Tape & Reel 


1 60K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1603J 


Tape & Reel 


1 80K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A1803J 


Tape & Reel 


200K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2003J 


Tape & Reel 


220K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2203J 


Tape & Reel 


240KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2403J 


Tape & Reel 


270KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A2703J 


Tape & Reel 


300KOHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3003J 


Tape & Reel 


330K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3303J 


Tape & Reel 


360K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3603J 


Tape & Reel 


390K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A3903J 


Tape & Reel 


430KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4303J 


Tape & Reel 


470K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A4703J 


Tape & Reel 


51 OK OHM 


mm 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5103J 


Tape & Reel 


560K OHM 


1/1 6W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A5603J 


Tape & Reel 


620K OHM 


mm 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6203J 


Tape & Reel 


680K OHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A6803J 


Tape & Reel 


750KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A7503J 


Tape & Reel 


820K OHM 


1/1 m 


5% 


±200 ppm 


9C06031A8203J 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/16W 


5% 


±200 ppm 


9C06031A9013J 


Tape & Reel 


1.0 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1004J 


Tape & Reel 


1.1 MOHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1 104J 


Tape & Reel 


1.2 M OHM 


mm 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1204J 


Tape & Reel 


1 .3 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1304J 


Tape & Reel 


1.5 MOHM 


i/i m 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1504J 


Tape & Reel 


1.6 MOHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1 604J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 0603 



PHILIPS 



1.8 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A1804J 


Tape & Reel 


2.0 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A2004J 


Tape & Keel 


2.2 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A2204J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A2404J 


Tape & Reel 


2.7 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A2704J 


Tape & Reel 

!- 


3.0 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A3004J 


Tape & Reel 


3.3 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A3304J 


Tape & Reel 


3.6 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A3604J 


Tape & Reel 


3.9 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A3904J 


Tape & Reel 


4.3 M OHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A4304J 


Tape & Reel 


4.7 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A4704J 


Tape & Reel 


5.1 MOHM 


1/16W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A5104J 


Tape & Reel 


5.6 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A5604J 


Tape & Reel 


6.2 M OHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A6204J 


Tape & Reel 


6.8 MOHM 


1/1 6W 


5% 


±300 ppm 


9C06031A6804J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ...J Size 0805 



1 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R00J 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1R10J 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R20J 


Tape & Reel 


1.3 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R30J 


Tape & Reel 


1 .5 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R50J 


Tape & Reel 


1.6 OHM 


i/i aw 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R60J 


Tape & Reel 


1.8 OHM 


I /10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 R80J 


Tape & Reel 


2.0 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2ROOJ 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2R20J 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2R40J 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2R70J 


Tape & Reel 


3.0 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A3ROOJ 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A3R30J 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A3R60J 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A3R90J 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A4R30J 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A4R70J 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A5R10J 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A5R60J 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6R20J 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6R80J 


Tape & Reel 


7.9 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A7R90J 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A8R20J 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A9R10J 


Tape & Reel 


10 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A10R0J 


Tape & Reel 


1 1 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 1 R0J 


Tape & Reel 


12 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 2R0J 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A13R0J 


Tape & Reel 


15 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 5R0J 


Tape & Reel 


16 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 6R0J 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 8R0J 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A20R0J 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A22R0J 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A24R0J 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A27R0J 


Tape & Reel 


30 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A30R0J 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A33R0J 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/tOW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A36R0J 


Tape & Reel 


39 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A39R0J 


Tape & Reel 


43 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A43R0J 


Tape & Reel 


47 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A47ROJ 


Tape & Reel 


51 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A51R0J 


Tape & Reel 


56 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A56R0J 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A62R0J 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A68R0J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A75R0J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A82R0J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A91R0J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1000J 


Tape & Reel 


110 OHM 


\ not* 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1100J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Surface Mount Resistor Chip PH I LI PS 

Series 9C ... J Size 0805 



1 20 OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 200J 


Tape & Reel 


1 1d OHM 


1 n ow 

I / 1 uvv 


5% 


+ 700 nrtm 


9C0R057A1 3001 


Tanp A Reel 


1 50 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 500J 


Tape & Reel 


1 60 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 600J 


Tape & Reel 


1 80 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 800J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2000J 


Tape & Reel 


ZZU Will 1 


i /i o\a/ 

1 / 1 uvv 


O 70 


x zuu ppm 


< 9(~ORO c ;7A77nOI 

71wUOU3Z/nZZUUJ 


| 'n r> O R ciol 

i dpc cx r\cci 


240 OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2400J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A2700J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 200 Dan 


9C08052A3000J 


Tane & Reel 

1 CLL/^. (wX 1 \^Hfc^l 


330 OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A3300J 


Tape & Reel 


JoU L/riH 


1 /i n\A/ 
l/l uw 


<;o/, 
jto 


3 zuu ppm 


7t_UoUjZAj oUUJ 


I ape cx r\eei 


390 OHM 


1/1 OW 


5% 


± 200 nnm 


9C08052A3900J 


TaDe & Reel 


430 OHM 

\ *J \J V— / III 1 


1/10W 


5% 


+ 700 nnm 

u \ji i i 


9C08052A4300J 


Tane ^ Reel 


470 OHM 

1 f \J \y III 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 


9C08052A4700I 


Tane A Reel 


510 OHM 

— / I \J III 1 


1/10W 


5% 


+ 700 nnm 


9C08052A5 1 00J 


Tane A Reel 


DbU UHrl 


l/IUW 


D70 


±200 ppm 


7L,UoUoZAo6UUJ 


1 ape & Keel 


620 OHM 

\J £-\J V-/ III 1 


1/10W 


5% 


+ 200 nnm 


9C08052A6200J 


Tape & Reel 


680 OHM 

UUU \^/\ 1 1 1 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C080S7A6800I 


Tane A Reel 

1 aUC CX 1 \CCI 


750 OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C08052A7500J 


Taoe & Reel 

I aL/u tx i \v^^i 


820 OHM 


1/1 OW 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A8200J 


Tape & Reel 


7 1 U vjnl 1 


1 / 1 uw 


RO/, 
J TO 


-1- "inn. ni-im 

zzuu ppm 


7v_Uc5UDZA7 1 UUJ 


i ape t5t r\eei 


1 K OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 

Z_VJVJ UL/I 1 1 


9C080S2A1001J 


Tane & Reel 

1 QLJv^ LX 1 


UK OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 1 01 J 


Tane A Reel 

l aLJ^ LX 1 ^1 


1 .2K OHM 


1/1 0W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A1201J 


Tane & Reel 


1 3KOHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C08052A1301J 


Tane & Reel 

1 O.UC LX 1 \CCI 


1 hum 


1 /1 n\A/ 

I / I uvv 


J7D 


3 zuu ppm 


YWUoUjZAI DU I J 


Tape & Reel 


1 .6KOHM 


1/1 OW 


5% 


+ 200 nnm 


9C08052A1601J 


Tape & Reel 


1 .8KOHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C080 I J 2A1 801 J 

— UUVJiT\ 1 KJ\J 1 J 


Tane & Reel 

1 0.yJ\~ LX I \vl\^ 1 


2KOHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 

£- \J\J UUI 1 t 


9CO8O57A70O1 1 


Tane A Reel 

i auc cx i \cci 


2.2KOHM 


1/1 OW 


5% 


+200 DDm 


9C08052A2201J 


Tane Ri Reel 

1 UUt LX 1 Vttl 


-> ay hum 


i /1 n\A/ 
I / I uvv 


□ 70 


z:ZUU ppm 


7CUoUjZAZ z I-U ij 


I ape ot Keel 


2.7K OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C08052A2701J 


Tane & Reel 

1 nut LX 1 \V-V,I 


3KOHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A3001J 


Tane & Reel 

1 aut LX 1 


3.3KOHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A3301J 


Tane & Reel 

i auc lx i \^\i;i 


3.6K OHM 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 


9C08052A3601J 


Tane A Reel 
i ape cx i \cci 


1 Qk* OHM 


1 / 1 uw 


J70 


_1_ inn r\nm 

3 zuu ppm 


7<^U0U3ZAJ7U IJ 


I ape oc Keel 


4 3K OHM 

T.JIN V** III 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 


9C080S9A4301I 


Tane A Reel 

1 dUC CX 1 \CCI 


4.7K OHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A4701J 


Tane A Reel 

I due CX 1 xCCI 


5.1KOHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9r08052A5101l 


Tane A Reel 

■ due cx t \cci 


5 6K OHM 

-J . U 1 x \/ III I 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 


9C0R0S9AS601 1 


Tane A Reel 

1 d|JC CX PiCCI 


6 7K OHM 


1/1 OW 


J70 


+ 9 HO nnm 
— ZuW PP" I 


9r0ftDS9AA901 1 


Tnno & Ratal 

i ape ot r\eei 


6.8KOHM 


1/1 OW 


5% 


+200 ppm 


9C08052A680U 


Tape & Reel 


7.5KOHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A7501J 


Tape & Reel 


8.2KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A8201J 


Tape & Reel 


9.1KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A9101J 


Tape & Reel 


10K OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1002J 


Tape & Reel 


UK OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1102J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1202J 


Tape & Reel 


13KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1302J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 0805 



Philips Packaging 

Part Number Type 

9C08052A1502J Tape & Reel 

9C08052A1 602J Tape & Reel 

9C08052A1802J Tape & Reel 

9C08052A2002J Tape & Reel 

9C08052A2202J Tape & Reel 



24K OHM 

Z_^IN III I 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2402J 


Tape & Reel 


27K OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A2702J 


Tape & Reel 


~>ClK OHM 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— PP 1 1 1 


9C08057A3007I 

/ N— \J\J\J^s£j^J \J\J f-J 


Tanp A Reel 


~>W OHM 

J J IN it 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— PP' 


9C08052A3302I 


Tanp fit Reel 


7,fY OHM 

JUI\ \_/l M 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— /.UK PP 1 1 1 


9C08052A3A07I 


Tanp & Reel 

i apt*, twX i \cvi 


^9k" OHM 


1/10W 


5% 


+ 700 nnm 

— - £Xj\J ppi 1 1 


9r0ft0S9A^909l 


1 dpC CX 1 \C-CI 


43KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A4302J 


Tape & Reel 


T / IN Will 1 


1 /l OW 
1 / 1 uvv 


370 


xzw ppin 


ppnftns9A47n9i 


r ^ no X. K oo 

I dpc ot r\cci 


M k - DMM 
j i in uni i 


i /i nw 


370 


+ 900 nnm 
ZL.z.\J\J ppi 1 1 




Tlnp fij Rpp! 

1 dptr Ot (\ccl 


join uni i 


I / 1 uvv 


370 


+ 900 nnm 


9C08n c ;7A5f ; ,n?i 

7 V — UOUJZAJDuiJ 


Tanp fij Rppl 
i ape oc rvcci 


A9k" OHM 
DZN uni 1 


1 1\ nw 

1 / 1 uvv 


J7u 


+ 900 nnm 
— ZXJ\J ppi 1 1 




1 d.pc o< INC CI 


68K OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6802J 


Tape & Reel 


7SK OHM 

/ JFN Wl II 1 


1 /I OW 


5% 


+ 900 nnm 

-L. 7_\J\J ppi 1 1 


9C08057A7507I 


Tanp A RppI 
i ape <ji i\cci 


PJK OHM 

OZFN uni 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 
— zuu ppi ' ' 


9C080S7A8707I 


Tanp A RppI 
i ape ot f \cci 


91 K OHM 

7 1 IN N_/! II 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 


9C08057A9107I 


Tanp nV RppI 
i ape oc i \cci 


inok - ohm 

1 U*JiN Ul II 1 


1 /i nw 




+ 900 nnm 
— pp' ' ' 


9O0R0S9A1 00^1 


Tanp fit RppI 
i ape cx r\CCI 


1 10K OHM 


1/1 OW 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A1 1 03J 


Tape & Keel 


1 70K OHM 

1 t-\J IN V^l 11 1 


1 /1 OW 


5% 


+ 900 nnm 
— ppi 1 1 


9r08057Al 2031 


Tanp A RppI 
i ape ot f \cci 


1 30K OHM 


1/10W 




+ 900 nnm 
_ Z.UU pp' ' ' 


9rnfin57Ai 3n3i 


Tanp fii RppI 
i dpc ot rxcci 


1 SDK OHM 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— 7_\J\J PP' 1 1 


9rnans2Ai sn3i 


1 dpc Ot l\CCI 


1 60K OHM 

1 UUI\ III i 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— £-\J\J ppi 1 1 


9C08057A1 A03I 


Tanp fir RppI 
i ape ot i \cci 


180KOHM 


1/10W 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A1 803J 


Tape & Reel 


■yOOK OHM 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 
— Z.UU ppi 1 1 


9m80 c i2A2003l 


Tanp fi, RppI 
1 dpc OC INCCI 


TOOK OHM 

i. iL yj IN V-/ III 1 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 
-i- z.uu ppi ! 1 


9r0R05?A?703l 


Tanp Ri RppI 

1 dpc OC lACCI 


740K OHM 

Z.^VIN v_yi II 1 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 

— £-\J\J ppi 1 1 


9r0805?A?403l 


Tanp fit RppI 

1 dpC OC 1 \CCI 


970K OHM 
z. / vjin un i i 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

A<J\J ppi I 1 


9O0R0 c ;9A970^l 


Tanp fii Rpi=l 
1 dpc OC lACCI 


300K OHM 


1/1 OW 


5% 


+ 900 DDm 

— ppi 


9C08052A3003J 


Tape & Reel 


330K OHM 

JJul\ v/l 11 1 


1/1 OW 


5% 


+ 900 nnm 

— z.\J\_/ ppi I I 


9r0ftnS7A3303l 


Tanp fij RppI 
1 dpc OC INCCI 


360K OHM 

JUul\ N_/ f 1 1 1 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

— /,\J\J ppi I I 


9r080S2A3( : >03l 


Tanp fi> RppI 
i ape oc i \cci 


390K OHM 


1 /I OW 


5% 


+ 900 nnm 
_ Z-v/v/ ppi 1 1 


9r0R0S9A^90^1 


Tanp fi, RppI 
l dpc OC iNCCl 


4'30k' OHM 

1 J L/IN V l\ \\ I 


1 /I OW 


370 


+ 900 nnm 
xzuu ppm 


900^0^9 A4^0?l 


T an p fi, RppI 

1 dpc OC INCCl 


470K OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A4703J 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A5103J 


Tape & Reel 


560KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A5603J 


Tape & Reel 


620KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C080S2A6203J 


Tape & Reel 


680KOHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6803J 


Tape & Reel 


750K OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A7503J 


Tape & Reel 


820K OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A8203J 


Tape & Reel 


91 OK OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A9103J 


Tape & Reel 


1 .0 M OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1004J 


Tape & Reel 


1.1 M OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1104J 


Tape & Reel 


1.2 M OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1204J 


Tape & Reel 


1.3 M OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1304J 


Tape & Reel 


1.5 M OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1 504J 


Tape & Reel 


1.6 M OHM 


1/1 OW 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1604J 


Tape & Reel 




15KOHM 1/10W 5% ±200 ppm 

16KOHM 1/1 OW 5% ±200 ppm 

18KOHM 1/10W 5% ±200 ppm 

20KOHM 1/1 OW 5% ±200 ppm 

22KOHM 1/10W 5% ±200 ppm 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip PH I LI PS 

Series 9C ... J Size 0805 



Value 


Wattage 




TC 


Philips 
Part Number 


Packaging 
TvDe 

_] ' /r° 


1 .8 M OHM 


1/1 OW 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A1 804J 


Tape & Reel 


2.0 M OHM 


1/1 ow 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A2004J 


Tape & Reel 


2.2 M OHM 


1/10W 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A2204J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A2404J 


Tane & Reel 


2.7 M OHM 


1/1 ow 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A2704J 


Tape & Reel 


3.0 M OHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A3004J 


Tanp & RppI 

i ape ix i \tci 


3.3 M OHM 


1/1 ow 


5% 


± 200 ppm 


9C08052A3304J 


Tanp Ri RppI 


3.6 M OHM 


1/10W 


5% 


+ 200 DDm 


9C08052A36041 


Tanp A RppI 

1 ape LX 1 \CCI 


^ 9 M OHM 

_/ . ✓ 1 1 V_/ [ II 1 


1 /1 ow 


5% 


+ 900 nnm 
— luu ppi 1 1 




Tano & RppI 

1 ape cx rxeei 


4.3 M OHM 


1/10W 


5% 


+ 900 nnm 

-L. £-\J\J ppi 1 1 


9r08057A43n4l 


Tanp & RppI 
1 dpc cx rseei 


4.7 M OHM 


1/1 ow 


5% 


+ 700 nnm 

-L. a.\J\J ppi 1 1 


9mR05?A4704l 


i ape Cx r\cei 


5.1 M OHM 


1/10W 


5% 


•+■ 900 nnm 


9C08052A51 04I 


Tanp Ri RppI 
i d.pe cx rxeei 


5.6 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A5604J 


Tanp Rt RppI 


6.2 M OHM 


1/10W 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6204J 


Tape & Reel 


6.8 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A6804J 


Tape & Reel 


7.5 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A7504J 


Tape & Reel 


8.2 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A8204J 


Tape & Reel 


9.1 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A9104J 


Tape & Reel 


10 M OHM 


1/1 ow 


5% 


±200 ppm 


9C08052A1005J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 1206 



Value 



Tolerance 



TC 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



1 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1R00J 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1R10J 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1R20J 


Tape & Reel 


1.3 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 R30J 


Tape & Reel 


1 .5 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 R50J 


Tape & Reel 


1.6 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1R60J 


Tape & Reel 


1 .8 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1R80J 


Tape & Reel 


2.0 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2R00J 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2R20J 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2R40J 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2R70J 


Tape & Reel 


3.0 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C 12063 A3 R00J 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3R30J 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C 12063 A3 R60J 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3R90J 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4R30J 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4R70J 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5R10J 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5R60J 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6R20J 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6R80J 


Tape & Reel 


7.9 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7R90J 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8R20J 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9R10J 


Tape & Reel 


10 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A10R0J 


Tape & Reel 


11 OhM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 1R0J 


Tape & Reel 


12 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A12R0J 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A13R0J 


Tape & Reel 


15 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A15R0J 


Tape & Reel 


16 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A16R0J 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A18R0J 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A20R0J 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A22R0J 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A24R0J 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A27R0J 


Tape & Reel 


30 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A30R0J 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A33R0J 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A36R0J 


Tape & Reel 


39 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A39R0J 


Tape & Reel 


43 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A43R0J 


Tape & Reel 


47 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A47R0J 


Tape & Reel 


51 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A51R0J 


Tape & Reel 


56 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A56R0J 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A62R0J 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A68R0J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A75R0J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A82R0J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A91R0J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1000J 


Tape & Reel 


1 10 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 100J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 1206 



PHILIPS 



1 20 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 200J 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1300J 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1500J 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1600J 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1800J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2000J 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2200J 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2400J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2700J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3000J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3300J 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3600J 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3900J 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4300J 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4700J 


Tape & Reel 


510OHM 


1 /4VV 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5100J 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5600J 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6200J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6800J 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7500J 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8200J 


Tape & Reel 


910 OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9100J 


Tape & Reel 


1 K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1001J 


Tape & Reel 


1.1KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 1 01 J 


Tape & Reel 


1.2KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1201J 


Tape & Reel 


1.3KOHM 


1 ,/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1301J 


Tape & Reel 


1.5KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1501J 


Tape & Reel 


1.6KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1601J 


Tape & Reel 


1.8KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1801J 


Tape & Reel 


2K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2001J 


Tape & Reel 


2.2KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2201J 


Tape & Reel 


2.4K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2401J 


Tape & Reel 


2.7KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2701J 


Tape & Reel 


3KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3001J 


Tape & Reel 


3.3KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3301J 


Tape & Reel 


3.6KOHM 


1 /4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3601J 


Tape & Reel 


3.9KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3901J 


Tape & Reel 


4.3KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4301J 


Tape & Reel 


4.7KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4701J 


Tape & Reel 


5.1 K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5101J 


Tape & Reel 


5.6K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5601J 


Tape & Reel 


6.2K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6201J 


Tape & Reel 


6.8KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6801J 


Tape & Reel 


7.5KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7501J 


Tape & Reel 


8.2K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8201J 


Tape & Reel 


9.1 K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9101J 


Tape & Reel 


1 0K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1002J 


Tape & Reel 


11KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1102J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1202J 


Tape & Reel 


13KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1302J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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15KOHM 
16KOHM 
18KOHM 
20KOHM 
22K OHM 



1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 
1/4W 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 1206 




5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



TC 

±200 ppm 
±200 ppm 
±200 ppm 
±200 ppm 



Nips 
Part Number 

9C12063A1502J 

9C12063A1602J 

9C12063A1802J 

9C12063A2002J 

9C12063A2202J 



Packaging 
Type 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Ta pe & Reel 



24KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2402J 


Tape & Reel 


27KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2702J 


Tape & Reel 


30KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3002J 


Tape & Reel 


33KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3302J 


Tape & Reel 


36K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3602J 


Tape & Reel 


39KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3902J 


Tape & Reel 


43KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4302J 


Tape & Reel 


47K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4702J 


Tape & Reel 


51KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A51021 


Tape & Reel 


56KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5602J 


Tape & Reel 


62K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6202J 


Tape & Reel 


68KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6802J 


Tape & Reel 


75KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7502J 


Tape & Reel 


82K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8202J 


Tape & Reel 


91 K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9102J 


Tape & Reel 


100KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1003J 


Tape & Reel 


1 10K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1103J 


Tape & Reel 


120KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1203J 


Tape & Reel 


130K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1303J 


Tape & Reel 


150KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1503J 


Tape & Reel 


160KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1603J 


Tape & Reel 


180KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1803J 


Tape & Reel 


200KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2003J 


Tape & Reel 


220KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2203J 


Tape & Reel 


240KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2403J 


Tape & Reel 


270KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2703J 


Tape & Reel 


300KOHM 


1/4W 


5% 


± 200 ppm 


9C12063A3003J 


Tape & Reel 


330KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3303J 


Tape & Reel 


360KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C 12063 A3 603J 


Tape & Reel 


390KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3903J 


Tape & Reel 


430KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4303J 


Tape & Reel 


470KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4703J 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5103J 


Tape & Reel 


560KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5603J 


Tape & Reel 


620KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6203J 


Tape & Reel 


680KOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6803J 


Tape & Reel 


750K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7503J 


Tape & Reel 


820K OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8203J 


Tape & Reel 


91 OK OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9103J 


Tape & Reel 


1 .0 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1004J 


Tape & Reel 


T.I M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1 104J 


Tape & Reel 


1.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1204J 


Tape & Reel 


1.3 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1304J 


Tape & Reel 


1.5 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1504J 


Tape & Reel 


1.6MOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1604J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



15 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... J Size 1206 



PHILIPS 



1.8 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1804J 


Tape & Reel 


2.0 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2004J 


Tape & Reel 


2.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2204J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2404J 


Tape & Reel 


2.7 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A2704J 


Tape & Reel 


3.0 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C1 2063A3004J 


Tape & Reel 


3.3 M OHM 


1/4W 


5% 


+200 DDm 


9C1 2063A3304J 


Tane & Reel 


3.6 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C1 2063A3604J 


Tape & Reel 


3.9 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A3904J 


Tape & Reel 


4.3 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4304J 


Tape & Reel 


4.7 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A4704J 


Tape & Reel 


5.1 MOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5104J 


Tape & Reel 


5.6 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A5604J 


Tape & Reel 


6.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6204J 


Tape & Reel 


6.8 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A6804J 


Tape & Reel 


7.5 MOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A7504J 


Tape & Reel 


8.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A8204J 


Tape & Reel 


9.1 MOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A9104J 


Tape & Reel 


10 MOHM 


1/4W 


5% 


±200 ppm 


9C12063A1005J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 




9C 1206 3 A 4701 F 

T T T 

Tolerance 

F = 1% 

Resistance Value 

Style 

Power Rating 

3 = 0.25 W 
2 = 0.10W 
1 = 0.063 W 

Size 

1206 
0805 
0603 

Standard Chip Resistor 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F 



Precision Resistor Chip 
Series 9C ... F 

1206, 0805, & 0603 size 
1 % Tolerance 
High Reliability 

Improved Performance at High Frequencies 



General Specifications 




9C1206 


0.25 


1 R-4R99 


±250 


1 






5R1-9R76 


±200 








10R-1M 


±100 








1.02M-10M 


±200 




9C0805 


0.10 


1 R-4R99 


±250 


1 






5R1-97R6 


±200 








100R-1M 


±100 




9C0603 


0.063 


1 R-4R99 


±250 


1 






5R1-97R6 


±200 








100R-1M 


±100 





Marking 

Parts marked with resistance value 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 




1 .00 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R00F 


Tape & Reel 


1 .02 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R02F 


Tape & Reel 


1 .05 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R05F 


Tape & Reel 


1 .07 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R07F 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1 R10F 


Tape & Reel 


1.130HM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R13F 


Tape & Reel 


1 1 5 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1 R15F 


Tape & Reel 


1.180HM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1 R18F 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R20F 


Tape & Reel 


1.21 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R21F 


Tape & Reel 


1 .24 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R24F 


Tape & Reel 


1 ")7 OHM 


1 /1 AW 
I / I ovv 


1% 


+ 9 50 nnm 


9C06031A1R27F 


Tanp & Reel 


1.3 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1 R30F 


Tape & Reel 


1.33 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R33F 


Tape & Reel 


1.37 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1PJ7F 


Tape & Reel 


1.4 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R40F 


Tape & Reel 


1 .43 OHM 


1 /1 6W 


1 % 


+ 250 nnm 

— - — 'V LJU| 1 1 


9C06031A1 R43F 


Tape & Reel 


1.47 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R47F 


Tape & Reel 


1.5 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R50F 


Tape & Reel 


1.54 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R54F 


Tape & Reel 


1.58 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R58F 


Tape & Reel 


1 .6 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 2 50 nnm 


9C06031A1 R60F 


Tape & Reel 


1.62 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R62F 


Tape & Reel 


1.65 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R65F 


Tape & Reel 


1.69 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R69F 


Tape & Reel 


1 .74 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R74F 


Tape & Reel 


i 70 OHM 

1 . / \J V— /I II 1 


1/1 6W 


1% 


+ 250 nnm 

— — I—~J\J UUI 1 1 


9C06031 A1 R78F 


Tape & Reel 


1.8 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R80F 


Tape & Reel 


1.82 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R82F 


Tape & Reel 


1 .87 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R87F 


Tape & Reel 


1.91 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A1R91F 


Tape & Reel 


1 Q)L OHM 

1 . S\J "w* 1 II 1 


1/16W 


1 % 


+ 9 50 nnm 


9C06031A1R96F 

/ \^\J\J \J -J 1 / \ 1 l\/UI 


Tane & Reel 

1 CIL.'_ LX 1 


2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R00F 


Tape & Reel 


2.05 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R05F 


Tape & Reel 


2.1 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R10F 


Tape & Reel 


2. 15 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R15F 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/16W 


1 % 


+250 Dom 

— £-~J\J UUI 1 1 


9C06031A2R20F 


Tape & Reel 


2.21 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R21F 


Tape & Reel 


2.26 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R26F 


Tape & Reel 


2.32 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R32F 


Tape & Reel 


2.37 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R37F 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R40F 


Tape & Reel 


2.43 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R43F 


Tape & Reel 


2.49 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R49F 


Tape & Reel 


2.55 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R55F 


Tape & Reel 


2.61 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R61F 


Tape & Reel 


2.67 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R67F 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


mm 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R70F 


Tape & Reel 


2.74 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R74F 


Tape & Reel 


2.8 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R80F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 




Mount Resistor Chip 
.. F Size 0603 



Value 



W tta T I 



TC 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



2.87 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C0603IA2R87F 


Tape & Reel 


2.94 OHM 


mm 


1% 


±250 ppm 


9C06031A2R94F 


Tape & Reel 


3.0 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3ROOF 


Tape & Reel 


3.01 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R01F 


Tape & Reel 


3.09 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R09F 


Tape & Reel 


3.160HM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R16F 


Tape & Reel 


3.24 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R24F 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R30F 


Tape & Reel 


3.32 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R32F 


Tape & Reel 


3.4 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R40F 


Tape & Reel 


3.48 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R48F 


Tape & Reel 


3.57 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R57F 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R60F 


Tape & Reel 


3.65 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R65F 


Tape & Reel 


3.74 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R74F 


Tape & Reel 


3.83 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R83F 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R90F 


Tape & Reel 


3.92 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A3R92F 


Tape & Reel 


4.02 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R02F 


Tape & Reel 


4.120HM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R12F 


Tape & Reel 


4.22 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 pom 


9C06031A4R22F 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R30F 


Tape & Reel 


4.32 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R32F 


Tape & Reel 


4.42 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R42F 


Tape & Reel 


4.53 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R53F 


Tape & Reel 


4.64 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R64F 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R70F 


Tape & Reel 


4.75 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R75F 


Tape & Reel 


4.87 OHM 


1/16W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R87F 


Tape & Reel 


4.99 OHM 


1/1 6W 


1% 


±250 ppm 


9C06031A4R99F 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R10F 


Tape & Reel 


5.1 1 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R11F 


Tape & Reel 


5.23 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R23F 


Tape & Reel 


5.36 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R36F 


Tape & Reel 


5.49 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R49F 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R60F 


Tape & Reel 


5.62 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R62F 


Tape & Reel 


5.76 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R76F 


Tape & Reel 


5.9 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A5R90F 


Tape & Reel 


6.04 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R04F 


Tape & Reel 


6.1 9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R19F 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R20F 


Tape & Reel 


6.34 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R34F 


Tape & Reel 


6.49 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R49F 


Tape & Reel 


6.65 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R65F 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R80F 


Tape & Reel 


6.81 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R81F 


Tape & Reel 


6.98 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A6R98F 


Tape & Reel 


7.1SOHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A7R15F 


Tape & Reel 


7.32 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A7R32F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 



Value 




Tolerance 


TC 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 


7.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A7R50F 


Tape & Reel 


7.68 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A7R68F 


Tape & Reel 


7.87 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A7R87F 


Tape & Reel 


8 06 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R06F 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R20F 


Tape & Reel 


8.25 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R25F 


Tape & Reel 


8.45 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R45F 


Tape & Reel 


8 66 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R66F 


Tape & Reel 


8 87 OHM 


1/16W 

1 / 1 \J V V 


1% 


±200 ppm 


9C06031A8R87F 


Tape & Reel 


9.09 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A9R09F 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/16W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A9R10F 


Tape & Reel 


9.31 OHM 


1/16W 

i / i u v v 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A9R31F 


Tape & Reel 


9.53 OHM 


1/16W 

1 / luVt 


1% 


+ 200 nnm 


9C06031A9R53F 


Tape & Reel 


9 76 OHM 
7. / o um i 


1 /16W 


1% 


+ 900 nnm 


9C0603 1 A9R76F 


TaDe & Reel 


10 OHM 

1 \J.\J V_/l II 1 


1/1 6W 


1% 


+ 700 nnm 


9C06031A10R0F 


Tape & Reel 


10 7 OHM 


1/1 6W 


1% 


+200 DDm 


9C06031A10R2F 


Tape & Reel 


10 5 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A10R5F 


Tape & Reel 


10.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A10R7F 


Tape 8c Reel 


1 1 OHM 

1 1 .\J Vyl II 1 


1/1 6W 


1% 


+200 DDm 

£-\J\J Uul 1 1 


9C06031A1 1R0F 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A1 1R3F 


Tape & Reel 


1 1 .5 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A1 1R5F 


Tape & Reel 


1 1 8 OHM 


1/1 6W 

1 / 1 \J V V 


1% 


+200 ppm 


9C06031A1 1R8F 


Tape & Reel 


12.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


+200 ppm 


9C06031A12R0F 


Tape & Reel 


1 2.1 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 nnm 


9C06031 A1 2R1 F 

/^vUyJ 1 f \ 1 Z. 1 \ 1 1 


Tanp Pi RppI 

i apt i 


12.4 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 nnm 

A-\J\J UUI 1 1 


9C06031A12R4F 


Tape & Reel 


1 2.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A12R7F 


Tape & Reel 


13 OHM 

\ *J m\J >— / III 1 


1/1 6W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A13R0F 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/16W 


1% 


+200 ppm 


9C06031A13R3F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 nnm 


9C06031A13R7F 


Tape & Reel 


14.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 ppm 


9C06031A14R0F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A14R3F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A14R7F 


Tape & Reel 


15.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A15R0F 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A15R4F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 200 ppm 


9C06031A15R8F 


Tape & Reel 


16.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A16ROF 


Tape 8c Reel 


1 6 2 OHM 


1/16W 


1% 


+ 200 DDm 


9C06031A16R2F 

y v_,uuvj i / \ \ ui \z_ i 


Tape 8c Reel 


16.5 OHM 


1/1 6W 


1% 


+200 DDm 

— - x~\J\J uui I I 


9C06031A16R5F 


Tape 8c Reel 


16.9 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 700 nnm 


9C06031A16R9F 


Tane & Reel 


17.4 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A17R4F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A17R8F 


Tape & Reel 


18.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A18R0F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


+200 DDm 


9C06031A18R2F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A18R7F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A19R1F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/16W 


1% 


+ 200 ppm 


9C06031A19R6F 


Tape & Reel 


20.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A20R0F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A20R5F 


Tape & Reel 


21.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A21R0F 


Tape & Reel 


22.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A22R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



20 



PH I LI PS Surface Mount Resistor Chip 

Series 9C ... F Size 0603 











Philips 


Packaeine 


Value 








Part Number 


J Type 


22.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A22R1F 


Tape & Reel 


22.6 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A22R6F 


Tape & Reel 


23.2 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A23R2F 


Tape & Reel 


23.7 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A23R7F 


Tape & Reel 


24.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A24R0F 


Tape & Reel 


24.3 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A24R3F 


Tape & Reel 


24.9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A24R9F 


Tape & Reel 


25.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A25R5F 


Tape & Reel 


26.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A26R1F 


Tape & Reel 


26.7 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A26R7F 


Tape & Reel 


27.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A27R0F 


Tape & Reel 


27.4 OHM 


mm 


1% 


±200 ppm 


9C06031A27R4F 


Tape & Reel 


28.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A28R0F 


Tape & Reel 


28.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A28R7F 


Tape & Reel 


29.4 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A29R4F 


Tape & Reel 


30.0 OHM 


I/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A30R0F 


Tape & Reel 


30.1 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A30R1F 


Tape & Reel 


30.9 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A30R9F 


Tape & Reel 


3 1.6 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A31R6F 


Tape & Reel 


32.4 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A32R4F 


Tape & Reel 


33.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A33R0F 


Tape & Reel 


33.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A33R2F 


Tape & Reel 


34.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A34R0F 


Tape & Reel 


34.8 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A34R8F 


Tape & Reel 


35.7 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A35R7F 


Tape & Reel 


36.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A36R0F 


Tape & Reel 


36.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A36R5F 


Tape & Reel 


37.4 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A37R4F 


Tape & Reel 


38.3 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A38R3F 


Tape & Reel 


39.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A39R0F 


Tape & Reel 


39.2 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A39R2F 


Tape & Reel 


40.2 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A40R2F 


Tape & Reel 


41 .2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A41R2F 


Tape & Reel 


42.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A42R2F 


Tape & Reel 


43.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A43R0F 


Tape & Reel 


43.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A43R2F 


Tape & Reel 


44.2 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A44R2F 


Tape & Reel 


45.3 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A45R3F 


Tape & Reel 


46.4 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A46R4F 


Tape & Reel 


47.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A47R0F 


Tape & Reel 


47.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A47R5F 


Tape & Reel 


48.7 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A48R7F 


Tape & Reel 


49.9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A49R9F 


Tape & Reel 


51.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A51ROF 


Tape & Reel 


51.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A51R1F 


Tape & Reel 


52.3 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A52R3F 


Tape & Reel 


53.6 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A53R6F 


Tape & Reel 


54.9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A54R9F 


Tape & Reel 


56.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A56R0F 


Tape & Reel 


56.2 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A56R2F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 




57.6 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A57R6F 


Tape & Reel 


59.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A59R0F 


Tape & Reel 


60.4 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A60R4F 


Tape & Reel 


61. 9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A61R9F 


Tape & Reel 


62.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9CO6031A62R0F 


Tape & Reel 


63.4 OHM 


mm 


1% 


±200 ppm 


9C06031A63R4F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A64R9F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A66R5F 


Tape & Reel 


68.0 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A68ROF 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A68R1F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A69R8F 


Tape & Reel 


71.5 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A71R5F 


Tape & Reel 


73.2 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A73R2F 


Tape & Reel 


75.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A75ROF 


Tape & Reel 


76.8 OHM 


1/16W 


1 % 


±200 ppm 


9C06031A76R8F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A78R7F 


Tape & Reel 


80.6 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A80R6F 


Tape & Reel 


82.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A82R0F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A82R5F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A84R5F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A86R6F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 


1/1 6W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A88R7F 


Tape & Reel 


90.9 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A90R9F 


Tape & Reel 


91.0 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A91R0F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A93R1F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A95R3F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 


1/16W 


1% 


±200 ppm 


9C06031A97R6F 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1000F 


Tape & Reel 


102 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1020F 


Tape & Reel 


105 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1050F 


Tape & Reel 


107 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1070F 


Tape & Reel 


110OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 100F 


Tape & Reel 


1 13 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 130F 


Tape & Reel 


1 15 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 150F 


Tape & Reel 


11 8 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 180F 


Tape & Reel 


1 20 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1200F 


Tape & Reel 


121 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1210F 


Tape & Reel 


1 24 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1240F 


Tape & Reel 


1 27 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1270F 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1300F 


Tape & Reel 


133 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1330F 


Tape & Reel 


137 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 370F 


Tape & Reel 


140 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1400F 


Tape & Reel 


143 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1430F 


Tape & Reel 


147 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1470F 


Tape & Reel 


1 50 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1500F 


Tape & Reel 


154 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1540F 


Tape & Reel 


158 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1580F 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1600F 


Tape & Reel 


162 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1620F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



22 



PH I LI PS Surface Mount Resistor Chip 

Series 9C ... F Size 0603 



165 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1650F 


Tape & Reel 


169 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1690F 


Tape & Reel 


174 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1740F 


Tape & Reel 


178 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1780F 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

L_f_ 


9C06031A1800F 


Tape & Reel 


182 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1820F 


Tape & Reel 


187 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1870F 


Tape & Reel 


191 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1910F 


Tape & Reel 


196 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1960F 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2000F 


Tape & Reel 


205 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2050F 


Tape & Reel 


210 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2100F 


Tape & Reel 


2150HM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2150F 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2200F 


Tape & Reel 


221 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2210F 


Tape & Reel 


226 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2260F 


Tape & Reel 


232 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2320F 


Tape & Reel 


237 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2370F 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2400F 


Tape & Reel 


243 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2430F 


Tape & Reel 


249 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2490F 


Tape & Reel 


255 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2550F 


Tape & Reel 


261 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2610F 


Tape & Reel 


267 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2670F 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


9C06031A2700F 


Tape & Reel 


274 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2740F 


Tape & Reel 


280 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2800F 


Tape & Reel 


287 OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 1 00 ppm 


9C06031A2870F 


Tape & Reel 


294 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2940F 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3000F 


Tape & Reel 


301 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3010F 


Tape & Reel 


309 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3090F 


Tape & Reel 


3160HM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3160F 


Tape & Reel 


324 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3240F 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3300F 


Tape & Reel 


332 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3320F 


Tape & Reel 


340 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3400F 


Tape & Reel 


348 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3480F 


Tape & Reel 


357 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3570F 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3600F 


Tape & Reel 


365 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3650F 


Tape & Reel 


374 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3740F 


Tape & Reel 


382 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3820F 


Tape & Reel 


383 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3830F 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3900F 


Tape & Reel 


402 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4020F 


Tape & Reel 


41 2 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4120F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4220F 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4300F 


Tape & Reel 


432 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4320F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



23 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 



442 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4420F 


Tape & Reel 


453 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


9C06031A4530F 


Tape & Reel 


464 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4640F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4700F 


Tape & Reel 


475 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4750F 


Tape & Reel 


487 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4870F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4990F 


Tape & Reel 


510OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5100F 


Tape & Reel 


51 1 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5110F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5230F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5360F 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5490F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5600F 


Tape & Reel 


562 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5620F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5760F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5900F 


Tape & Reel 


604 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6040F 


Tape & Reel 


6190HM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6190F 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr' 


9C06031A6200F 


Tape & Reel 


634 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6340F 


Tape & Reel 


649 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6490F 


Tape & Reel 


665 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6650F 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6800F 


Tape & Reel 


681 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6810F 


Tape & Reel 


698 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6980F 


Tape & Reel 


71 5 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7150F 


Tape & Reel 


732 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7320F 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7500F 


Tape & Reel 


768 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7680F 


Tape & Reel 


787 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7870F 


Tape & Reel 


806 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


9C06031A8060F 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/1 6W 


1% 


~*~ 1 00 nnm 


9C06031A8200F 


Tane Si Reel 


825 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8250F 


Tape & Reel 


845 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr* 


9C06031A8450F 


Tape & Reel 


866 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr' 


9C06031A8660F 


Tape & Reel 


887 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 

— ~ ~ rr ' 


9C06031A8870F 


Tape & Reel 


909 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C0603 1 A9090F 


Tape & Reel 


910OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr' 


9C06031A9100F 


Tape & Reel 


931 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


9C06031A9310F 


Tape & Reel 


953 OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9530F 


Tape & Reel 


976 OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9760F 


Tape & Reel 


LOOK OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1001F 


Tape & Reel 


1.02KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1021F 


Tape & Reel 


1.05KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1051F 


Tape & Reel 


1 .07K OHM 


mm 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1071F 


Tape & Reel 


1. IK OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1101F 


Tape & Reel 


1.13KOHM 


i/i m 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1131F 


Tape & Reel 


1.15KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1151F 


Tape & Reel 


1.18KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1 181 F 


Tape & Reel 


1.2KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 20 1F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 




1.21KOHM 


I/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1211F 


Tape & Reel 


1 .24K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1241F 


Tape & Reel 


1 .27K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1271F 


Tape & Reel 


1.3KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1301F 


Tape & Reel 


1.33KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1331F 


Tape & Reel 


1.37KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1371F 


Tape & Reel 


1.4K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1401F 


Tape & Reel 


1.43KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1431F 


Tape & Reel 


1.47K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1471F 


Tape & Reel 


1.50K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1501F 


Tape & Reel 


1.54KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 54 1F 


Tape & Reel 


1.58KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1581F 


Tape & Reel 


1.6KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1601F 


Tape & Reel 


1.62K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1621F 


Tape & Reel 


1.65KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1651F 


Tape & Reel 


1.69KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1691F 


Tape & Reel 


1 J4K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1741F 


Tape & Reel 


1.78KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1781F 


Tape & Reel 


1.80KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1801F 


Tape & Reel 


1.82K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1821F 


Tape & Reel 


1.87KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1871F 


Tape & Reel 


1.91KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1911F 


Tape & Reel 


1.96KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1961F 


Tape & Reel 


2.00K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2001F 


Tape & Reel 


2.05KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2051F 


Tape & Reel 


2.1 OK OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2101F 


Tape & Reel 


2.1 5K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2151F 


Tape & Reel 


2.20KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2201F 


Tape & Reel 


2.21 K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2211F 


Tape & Reel 


2.26KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2261F 


Tape & Reel 


2.32KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2321F 


Tape & Reel 


2.37KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2371F 


Tape & Reel 


2.40KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2401F 


Tape & Reel 


2.43KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2431F 


Tape & Reel 


2.49KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2491F 


Tape & Reel 


2.55KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2551F 


Tape & Reel 


2.61 K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A261 IF 


Tape & Reel 


2.67KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2671F 


Tape & Reel 


2.70KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2701F 


Tape & Reel 


2.74K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2741F 


Tape & Reel 


2.80K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2801F 


Tape & Reel 


2.87K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2871F 


Tape & Reel 


2.94K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2941F 


Tape & Reel 


3.00KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3001F 


Tape & Reel 


3.01 K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3011F 


Tape & Reel 


3.09KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3091F 


Tape & Reel 


3.1 6K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3161F 


Tape & Reel 


3.24KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3241F 


Tape & Reel 


3.30KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3301F 


Tape & Reel 


3.32KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3321F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



25 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F 



PHILIPS 



Value 



attage 



Tolerance 



TC 



Philips 
Part Number 



3.40K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3401F 


Tape 8c Reel 


3.48KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3481F 


Tape & Reel 


3.57KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3571F 


Tape & Reel 


3.60K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3601F 


Tape & Reel 


3.65KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3651F 


Tape & Reel 


3.74KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3741F 


Tape 8c Reel 


3.83KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3831F 


Tape & Reel 


3.92K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3921F 


Tape & Reel 


3.90K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3901F 


Tape & Reel 


4.02K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4021F 


Tape & Reel 


4.12K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4121F 


Tape & Reel 


4.22KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4221F 


Tape & Reel 


4.30KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4301F 


Tape 8c Reel 


4.32KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4321F 


Tape & Reel 


4.42KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4421F 


Tape & Reel 


4.53KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4531F 


Tape & Reel 


4.64KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4641F 


Tape & Reel 


4.75KOHM 


mm 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4751F 


Tape & Reel 


4.70K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4701F 


Tape & Reel 


4.87K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 

LJ 


9C06031A4871F 


Tape 8c Reel 


4.99KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4991F 


Tape 8c Reel 


5.10KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5101F 


Tape 8c Reel 


5.11KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5111F 


Tape 8c Reel 


5.23KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5231F 


Tape 8c Reel 


5.36KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5361F 


Tape 8c Reel 


5.49KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5491F 


Tape & Reel 


5.60K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5601F 


Tape 8c Reel 


5.62K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5621F 


Tape 8c Reel 


5.76K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5761F 


Tape 8c Reel 


5.90K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5901F 


Tape 8c Reel 


6.04K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6041F 


Tape 8c Reel 


6.19KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6191F 


Tape 8c Reel 


6.20K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6201F 


Tape 8c Reel 


6.34K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6341F 


Tape 8c Reel 


6.49K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6491F 


Tape 8c Reel 


6.65K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6651F 


Tape 8c Reel 


6.80K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6801F 


Tape 8c Reel 


6.81KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6811F 


Tape 8c Reel 


6.98K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6981F 


Tape 8c Reel 


7.1 5K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7151F 


Tape 8c Reel 


7.32KOHM 


1/16W 


1 % 


± 1 00 ppm 


9C06031A7321F 


Tape 8c Reel 


7.50K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7501F 


Tape 8c Reel 


7.68KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7681F 


Tape 8c Reel 


7.87KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7871F 


Tape 8c Reel 


8.06KOHM 


1/16W 


}% 


±100 ppm 


9C06031A8061F 


Tape 8c Reel 


8.20K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8201F 


Tape 8c Reel 


8.25KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8251F 


Tape 8c Reel 


8.45KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8451F 


Tape & Reel 


8.66KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8661F 


Tape 8c Reel 


8.87K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8871F 


Tape 8< Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



9.09KOHM 


1/16W 


1% 


±100ppm 


9C06031A9091F 


Tape & Reel 


9.10KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9101F 


Tape & Reel 


9.31 KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A9311F 


Tape & Reel 


9.53KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9531F 


Tape & Reel 


9.76K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9761F 


Tape & Reel 


10.0KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1002F 


Tape & Reel 


10 7K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1022F 


Tape & Reel 


10.5KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1052F 


Tape & Reel 


10.7K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1072F 


Tape & Reel 


11. OK OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1102F 


Tape & Reel 


11.3KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1132F 


Tape & Reel 


1 1 W OHM 


1 /I 6W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

— — 1 \J\J - ; f~" 1 1 


9C06031A1 152F 


Tape & Reel 


11.8KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1 182F 


Tape & Reel 


12.0KOHM 


i/i m 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1202F 


Tape & Reel 


12.1 KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1212F 


Tape & Reel 


12.4KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1242F 


Tape & Reel 


1 1 7K OHM 


1/16W 


1 % 


■+■ 1 00 nnm 


9C06031A1272F 


Tape & Reel 


13.0KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1302F 


Tape & Reel 


13.3KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1332F 


Tape & Reel 


13.7KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1372F 


Tape & Reel 


14.0K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1402F 


Tape & Reel 


14 3K OHM 

1 I .J IX II 1 


1/1 6W 


1% 


+ 1 00 Dom 


9C06031A1432F 


Tape & Reel 


14.7K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1472F 


Tape & Reel 


15.0KOHM 


mm 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1 502F 


Tape & Reel 


15.4K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1542F 


Tape & Reel 


15.8KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1582F 


Tape & Reel 


16.0KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1602F 


Tape & Reel 


16.2KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1622F 


Tape & Reel 


16.5KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1652F 


Tape & Reel 


16.9K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1692F 


Tape & Reel 


17.4KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1742F 


Tape & Reel 


17.8KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1782F 


Tape & Reel 


18.0KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1802F 


Tape & Reel 


18.2KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1822F 


Tape & Reel 


18.7KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1872F 


Tape & Reel 


19.1KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1912F 


Tape & Reel 


19 6K OHM 


1/1 6W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C06031A1 962F 


Tape & Reel 


20.0K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2002F 


Tape & Reel 


20.5KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2052F 


Tape & Reel 


21. OK OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2102F 


Tape & Reel 


21.5KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2152F 


Tape & Reel 


22.0K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2202F 


Tape & Reel 


22.1 KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2212F 


Tape & Reel 


22.6KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2262F 


Tape & Reel 


23.2K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2322F 


Tape & Reel 


23.7KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2372F 


Tape & Reel 


24.0KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2402F 


Tape & Reel 


24.3KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2432F 


Tape & Reel 


24.9KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2492F 


Tape & Reel 


25.5KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2552F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 



26.1 K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2612F 


Tape & Reel 


26.7KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2672F 


Tape & Reel 


27KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2702F 


Tape & Reel 


27.4KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2742F 


Tape & Reel 


28KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2802F 


Tape & Reel 


28.7K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A2872F 


Tape & Reel 


29.4K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A2942F 


Tape & Reel 


30KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3002F 


Tape & Reel 


30.1KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3012F 


Tape & Reel 


30.9KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3092F 


Tape & Reel 


31.6KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3162F 


Tape & Reel 


32.4K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3242F 


Tape & Reel 


33KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3302F 


Tape & Reel 


33.2KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3322F 


Tape & Reel 


34KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3402F 


Tape & Reel 


34.8KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3482F 


Tape & Reel 


35.7KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3572F 


Tape & Reel 


36KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3602F 


Tape & Reel 


36.5KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3652F 


Tape & Reel 


37.4K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3742F 


Tape & Reel 


38.3KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A3832F 


Tape & Reel 


39KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3902F 


Tape & Reel 


39.2K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A3922F 


Tape & Reel 


40.2K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4022F 


Tape & Reel 


41. 2K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4122F 


Tape & Reel 


42.2K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4222F 


Tape & Reel 


43KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4302F 


Tape & Reel 


43. 2K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4322F 


Tape & Reel 


44.2KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4422F 


Tape & Reel 


45.3KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4532F 


Tape & Reel 


46.4K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4642F 


Tape & Reel 


47K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4702F 


Tape & Reel 


47.5KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4752F 


Tape & Reel 


48.7KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A4872F 


Tape & Reel 


49.9KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A4992F 


Tape & Reel 


51KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5102F 


Tape & Reel 


51. IK OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5112F 


Tape & Reel 


52.3KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5232F 


Tape & Reel 


53.6KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5362F 


Tape & Reel 


54.9KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5492F 


Tape & Reel 


56K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5602F 


Tape & Reel 


56.2KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5622F 


Tape & Reel 


57.6KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A5762F 


Tape & Reel 


59KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5902F 


Tape & Reel 


60.4KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6042F 


Tape & Reel 


61.9KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6192F 


Tape & Reel 


62KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6202F 


Tape & Reel 


63.4KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6342F 


Tape & Reel 


66.5KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6652F 


Tape & Reel 


68KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6802F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



68.1KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6812F 


Tape & Reel 


69.8KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6982F 


Tape & Reel 


71.5KOHM 


mm 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7152F 


Tape & Reel 


73.2K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7322F 


Tape & Reel 


75KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7502F 


Tape & Reel 


76.8K OHM 


1 /1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7682F 


Tape & Reel 


78.7K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7872F 


Tape & Reel 


80.6KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8062F 


Tape & Reel 


82K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8202F 


Tape & Reel 


82.5KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8252F 


Tape & Reel 


84.5K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8452F 


Tape & Reel 


86 6K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8662F 


Tape & Reel 


88.7KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8872F 


Tape & Reel 


90.9KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A9092F 


Tape & Reel 


91 K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A9102F 


Tape & Reel 


93.1KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9312F 


Tape & Reel 


95. 3K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9532F 


Tape & Reel 


97.6KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A9762F 


Tape & Reel 


100KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1003F 


Tape & Reel 


102K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1023F 


Tape & Reel 


105KOHM 


1/16W 


1% 


+ 1 00 ppm 


9C06031A1053F 


Tape & Reel 


107K OHM 

IWf IV V— < ' III 1 


1/1 6W 


1% 


+ 1 00 DDm 


9C06031A1073F 


Tape & Reel 


11 OK OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1103F 


Tape & Reel 


113KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1133F 


Tape & Reel 


1 15KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1153F 


Tape & Reel 


118KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1183F 


Tape & Reel 


120K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1203F 


Tape & Reel 


121KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1213F 


Tape & Reel 


124KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1243F 


Tape & Reel 


127K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1273F 


Tape & Reel 


130K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1303F 


Tape & Reel 


133KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1333F 


Tape & Reel 


137K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1373F 


Tape & Reel 


140K OHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1403F 


Tape & Reel 


143KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 

LL . 


9C06031A1433F 


Tape & Reel 


147KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1473F 


Tape & Reel 


150K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1503F 


Tape & Reel 


1 54K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1543F 


Tape & Reel 


158K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1583F 


Tape & Reel 


160K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1603F 


Tape & Reel 


1 62K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1623F 


Tape & Reel 


165KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1653F 


Tape & Reel 


169KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1693F 


Tape & Reel 


174K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1743F 


Tape & Reel 


178K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1783F 


Tape & Reel 


180KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1803F 


Tape & Reel 


182K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1823F 


Tape & Reel 


187K OHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1873F 


Tape & Reel 


191KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A1913F 


Tape & Reel 


196K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1963F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0603 



PHILIPS 



200K OHM 
205KOHM 
210KOHM 
215KOHM 
220KOHM 



1/16W 
1/16W 
1/1 6W 

1/16W 
1 /1 6W 



Tolerance 



1% 



1% 



TC 

00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 

O0_ pp_m_ 



Philips 
Part Number 

9C06031A2003F 

9C06031A2053F 

9C06031A2103F 

9C06031A2153F 

9C06031A2203F 



Packaging 
Type 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Tape & Reel 

Tap e & Reel 



221 K OHM 
226KOHM 
232KOHM 
237KOHM 
240KOHM 



243KOHM 
249KOHM 
2S5KOHM 
26 IK OHM 
267K OHM 



1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 



1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 



1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 



± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
±100 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
1 00 ppm 



9C06031A2213F 
9C06031A2263F 
9C06031A2323F 
9C06031A2373F 
9C06031A2403F 
9C06031A2433F 
9C06031A2493F 
9C06031A2553F 
9C06031A2613F 
9C06031A2673F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
T ape & R eel 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & R eel 



270KOHM 
274K OHM 
280KOHM 
287K OHM 
294KOHM 
300KOHM 
301 K OHM 
309KOHM 
31 6K OHM 
324K OHM 



1/16W 
1/16W 
1/16W 



1 /16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 



1% 



1% 



± 1 00 ppm 
±100 p 
±100p 
±100 f 
± 1 00 



) ppm 
) ppm 



1% 
1% 
1% 
1% 



ppm 
ppm 
ppm 
00 ppm 
00 ppm 



9C06031A2703F 
9C06031A2743F 
9C06031A2803F 
9C06031A2873F 
9C06031A2943F 
9C06031A3003F 
9C06031A3013F 
9C06031A3093F 
9C06031A3163F 
9C06031A3243F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Ta pe & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



330KOHM 
332KOHM 
340K OHM 
348K OHM 
357KOHM 
360KOHM 
365KOHM 
374K OHM 
383KOHM 
390K OHM 



1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/1 6W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/1 6W 
1/1 6W 
1 /I 6W 



1% 
1% 
1% 
1% 
1% 



1% 



00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 

00_p_pm_ 



00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 



9C06031A3303F 
9C06031A3323F 
9C06031A3403F 
9C06031A3483F 
9C06031A3573F 
9C06031A3603F 
9C06031A3653F 
9C06031A3743F 
9C06031A3833F 
9C06031A3903F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tap e & Ree l 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



392KOHM 
402KOHM 
412KOHM 
422K OHM 
430KOHM 



1/16W 
1/16W 
1/I6W 
1/16W 
1/1 6W 



1% 
1% 
1% 
1% 
1% 



± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 



9C06031A3923F 
9C06031A4023F 
9C06031A4123F 
9C06031A4223F 
9C06031A4303F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



432KOHM 
442KOHM 
453KOHM 
464KOHM 
470K OHM 



1/16W 
1/16W 
1/16W 
1/16W 

1 n 6W 



i% 
i% 
i% 
1% 
1% 



00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 
00 ppm 



9C06031A4323F 
9C06031A4423F 
9C06031A4533F 
9C06031A4643F 
9C0603IA4703F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



475KOHM 
487K OHM 
499KOHM 
510KOHM 
511KOHM 



1/16W 
1/16W 



1/16W 
1/16W 



1% 
1% 
1% 

1% 
1% 



± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 
± 1 00 ppm 



9C06031A4753F 
9C06031A4873F 
9C06031A4993F 
9C06031A5103F 
9C06031A51 13F 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 




Mount Resistor Chip 
.. F Size 0603 




523KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5233F 


Tape & Reel 


536K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5363F 


Tape & Reel 


549KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5493F 


Tape & Reel 


560KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5603F 


Tape & Reel 


562KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5623F 


Tape & Reel 


576KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5763F 


Tape & Reel 


590KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A5903F 


Tape & Reel 


604K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6043F 


Tape & Reel 


619KOHM 


mm 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6193F 


Tape & Reel 


620K OHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6203F 


Tape & Reel 


634KOHM 


1/1 6W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A6343F 


Tape & Reel 


649K OHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6493F 


Tape & Reel 


665KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6653F 


Tape & Reel 


680KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A6803F 


Tape & Reel 


681 K OHM 1 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6813F 


Tape & Reel 


698KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A6983F 


Tape & Reel 


715KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7153F 


Tape & Reel 


732KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7323F 


Tape & Reel 


750KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A7503F 


Tape & Reel 


768KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7683F 


Tape & Reel 


787KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A7873F 


Tape & Reel 


806KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8063F 


Tape & Reel 


820KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A8203F 


Tape & Reel 


825KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8253F 


Tape & Reel 


845KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8453F 


Tape & Reel 


866KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8663F 


Tape & Reel 


887KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A8873F 


Tape & Reel 


909KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9093F 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9103F 


Tape & Reel 


931KOHM 


1/16W 


1% 


±100 ppm 


9C06031A9313F 


Tape & Reel 


953KOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9533F 


Tape & Reel 


976KOHM 


1/1 6W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A9763F 


Tape & Reel 


1MOHM 


1/16W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C06031A1004F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 



PHILIPS 



Value 



Wattage 



Toleran 



TC 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



1 .00 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 ROOF 


Tape & Reel 


1.02 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R02F 


Tape & Reel 


1.05 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R05F 


Tape & Reel 


1.07 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R07F 


Tape & Reel 


1.10OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R10F 


Tape & Reel 


1.13 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R13F 


Tape & Reel 


1.150HM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R1 5F 


Tape & Reel 


1.180HM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R18F 


Tape & Reel 


1.20 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R20F 


Tape & Reel 


1.21 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R21F 


Tape & Reel 


1 .24 OHM 


1 /i ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R24F 


Tape & Reel 


1 .27 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R27F 


Tape & Reel 


1.30 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R30F 


Tape & Reel 


1 .33 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R33F 


Tape & Reel 


1.37 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R37F 


Tape & Reel 


1 .40 OHM 


1/1 OW 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R40F 


Tape & Reel 


1 .43 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R43F 


Tape & Reel 


1 .47 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R47F 


Tape & Reel 


1 .50 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R50F 


Tape & Reel 


1 .54 OHM 


1/1 ow 


1%. 


±250 ppm 


9C08052A1 R54F 


Tape & Reel 


1 .58 OHM 


i/tow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R58F 


Tape & Reel 


1.60 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R60F 


Tape & Reel 


1.62 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R62F 


Tape & Reel 


1.65 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R65F 


Tape & Reel 


1 .69 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R69F 


Tape & Reel 


1 .74 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R74F 


Tape & Reel 


1.78 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R78F 


Tape & Reel 


1.80 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R80F 


Tape & Reel 


1.82 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R82F 


Tape & Reel 


1 .87 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1 R87F 


Tape & Reel 


1.91 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R91F 


Tape & Reel 


1 .96 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A1R96F 


Tape & Reel 


2.0 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R00F 


Tape & Reel 


2.05 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R05F 


Tape & Reel 


2.10 OHM 


1/1 0W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R10F 


Tape & Reel 


2.15 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R1 5F 


Tape & Reel 


2.20 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R20F 


Tape & Reel 


2.21 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R21F 


Tape & Reel 


2.26 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R26F 


Tape & Reel 


2.32 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R32F 


Tape & Reel 


2.37 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R37F 


Tape & Reel 


2.40 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R40F 


Tape & Reel 


2.43 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R43F 


Tape & Reel 


2.49 OHM 


171 OW 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R49F 


Tape & Reel 


2.55 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R55F 


Tape & Reel 


2.61 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R61F 


Tape & Reel 


2.67 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R67F 


Tape & Reel 


2.70 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R70F 


Tape & Reel 


2.74 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R74F 


Tape & Reel 


2.80 OHM 


1/1 ow 


1 % 


±250 ppm 


9C08052A2R80F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



PHILIPS 



>urface Mount Resistor Chip 
.. F Size 0805 




2.87 OHM 


1/10W 




±250 ppm 


9C08052A2R87F 


Tape & Reel 


2.94 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A2R94F 


Tape & Reel 


3.00 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3ROOF 


Tape & Reel 


3.01 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R01F 


Tape & Reel 


3.09 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R09F 


Tape & Reel 


3.160HM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R16F 


Tape & Reel 


3.24 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R24F 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R30F 


Tape & Reel 


3.32 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R32F 


Tape & Reel 


3.4 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R40F 


Tape & Reel 


3.48 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R48F 


Tape & Reel 


3.57 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R57F 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R60F 


Tape & Reel 


3.65 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R65F 


Tape & Reel 


3.74 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R74F 


Tape & Peel 


3.83 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R83F 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R90F 


Tape & Reel 


3.92 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A3R92F 


Tape & Reel 


4.02 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R02F 


Tape & Reel 


4.12 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R12F 


Tape & Reel 


4.22 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R22F 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R30F 


Tape & Reel 


4.32 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R32F 


Tape & Reel 


4.42 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R42F 


Tape & Reel 


4.53 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R53F 


Tape & Reel 


4.64 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R64F 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R70F 


Tape & Reel 


4.75 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R75F 


Tape & Reel 


4.87 OHM 


1/1 ow 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R87F 


Tape & Reel 


4.99 OHM 


1/10W 


1% 


±250 ppm 


9C08052A4R99F 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R1 OF 


Tape & Reel 


5.11 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R1 1 F 


Tape & Reel 


5.23 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R23F 


Tape & Reel 


5.36 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R36F 


Tape & Reel 


5.49 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R49F 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R60F 


Tape & Reel 


5.62 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R62F 


Tape & Reel 


5.76 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R76F 


Tape & Reel 


5.9 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A5R90F 


Tape & Reel 


6.04 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R04F 


Tape & Reel 


6.190HM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R19F 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R20F 


Tape & Reel 


6.34 OHM 


I/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R34F 


Tape & Reel 


6.49 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R49F 


Tape & Reel 


6.65 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R65F 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R80F 


Tape & Reel 


6.81 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R81F 


Tape & Reel 


6.98 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A6R98F 


Tape & Reel 


7.150HM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A7R15F 


Tape & Reel 


7.32 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A7R32F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 

33 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



Value 1 W attage [ Toler ance 1 TC | P artNumber j ^Type" 8 



7.5 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A7R50F 


Tape & Reel 


7.68 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A7R68F 


Tape & Reel 


7.87 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A7R87F 


Tape & Reel 


8.06 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R06F 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R20F 


Tape & Reel 


8.25 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R25F 


Tape & Reel 


8.45 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R45F 


Tape & Reel 


8.66 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R66F 


Tape & Reel 


8.87 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A8R87F 


Tape & Reel 


9.09 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A9R09F 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A9R10F 


Tape & Reel 


9.31 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A9R31F 


Tape & Reel 


9.53 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A9R53F 


Tape & Reel 


9.76 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A9R76F 


Tape & Reel 


10.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A10R0F 


Tape & Reel 


10.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A10R2F 


Tape & Reel 


10.5 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A10R5F 


Tape & Reel 


10.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A10R7F 


Tape & Reel 


11.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 1 R0F 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 1R3F 


Tape & Reel 


11. 5 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 .1 R5F 


Tape & Reel 


11.8 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 1 R8F 


Tape & Reel 


12.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A12R0F 


Tape & Reel 


12.1 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A12R1F 


Tape & Reel 


12.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 2R4F 


Tape & Reel 


12.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 2R7F 


Tape & Reel 


13.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A13R0F 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A13R3F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A13R7F 


Tape & Reel 


14.0 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A14R0F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A14R3F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A14R7F 


Tape & Reel 


15.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A15ROF 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A15R4F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A15R8F 


Tape & Reel 


16.0 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 6R0F 


Tape & Reel 


16.2 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 6R2F 


Tape & Reel 


16.5 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A16R5F 


Tape & Reel 


16.9 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 6R9F 


Tape & Reel 


17.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A17R4F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A17R8F 


Tape & Reel 


18.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A18R0F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A18R2F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 8R7F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A1 9R1 F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A19R6F 


Tape & Reel 


20.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A20R0F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A20R5F 


Tape & Reel 


21.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A21R0F 


Tape & Reel 


22.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A22R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



34 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



Philips 



Packaging 



22.1 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A22R1 F 


Tape & Reel 




22.6 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A22R6F 


Tape & Reel 




23.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A23R2F 


Tape & Reel 




23.7 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A23R7F 


Tape & Reel 




24.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A24R0F 


Tape & Reel 




24.3 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A24R3F 


Tape & Reel 




24.9 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A24R9F 


Tape & Reel 




25.5 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A25R5F 


Tape & Reel 




26.1 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A26R1 F 


Tape & Reel 




26.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A26R7F 


Tape & Reel 




27.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A27R0F 


Tape & Reel 




27.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A27R4F 


Tape & Reel 




28.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A28R0F 


Tape & Reel 




28.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A28R7F 


Tape & Reel 




29.4 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A29R4F 


Tape & Reel 




30.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A30R0F 


Tape & Reel 




30.1 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A30R1 F 


Tape & Reel 




30.9 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A30R9F 


Tape & Reel 




31. 6 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A31R6F 


Tape & Reel 




32.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A32R4F 


Tape & Reel 




33.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A33R0F 


Tape & Reel 




33.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A33R2F 


Tape & Reel 




34.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A34R0F 


Tape & Reel 




34.8 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A34R8F 


Tape & Reel 




35.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A35R7F 


Tape & Reel 




36.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A36R0F 


Tape & Reel 




36.5 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A36R5F 


Tape & Reel 




37.4 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A37R4F 


Tape & Reel 




38.3 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A38R3F 


Tape & Reel 




39.0 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A39R0F 


Tape & Reel 




39.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A39R2F 


Tape & Reel 




40.2 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A40R2F 


Tape & Reel 




41 .2 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A41R2F 


Tape & Reel 




42.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A42R2F 


Tape & Reel 




43.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A43ROF 


Tape & Reel 




43.2 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A43R2F 


Tape & Reel 




44.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A44R2F 


Tape & Reel 




45.3 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A45R3F 


Tape & Reel 




46.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A46R4F 


Tape & Reel 




47.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A47R0F 


Tape & Reel 




47.5 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A47R5F 


Tape & Reel 




48.7 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A48R7F 


Tape & Reel 




49.9 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A49R9F 


Tape & Reel 




51.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A51R0F 


Tape & Reel 




51.1 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A51R1F 


Tape & Reel 




52.3 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A52R3F 


Tape & Reel 




53.6 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A53R6F 


Tape & Reel 




54.9 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A54R9F 


Tape & Reel 




56.0 OHM 


1/1 OW 


1% 


±200 ppm 


9C08052A56R0F 


Tape & Reel 




56.2 OHM 


1/1 0W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A56R2F 


Tape & Reel 





TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



35 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



Philips 

Value Wattage Tolerance | TC j Part Nu mber 



57.6 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A57R6F 


Tape & Reel 


59.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A59R0F 


Tape & Reel 


60.4 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A60R4F 


Tape & Reel 


61.9 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A61R9F 


Tape & Reel 


62.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A62R0F 


Tape & Reel 


63.4 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A63R4F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A64R9F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A66R5F 


Tape & Reel 


68.0 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A68R0F 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A68R1F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A69R8F 


Tape & Reel 


71. 5 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A71R5F 


Tape & Reel 


73.2 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A73R2F 


Tape & Reel 


75.0 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A75R0F 


Tape & Reel 


76.8 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A76R8F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A78R7F 


Tape & Reel 


80.6 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A80R6F 


Tape & Reel 


82.0 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A82R0F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A82R5F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A84R5F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 


mm 


1% 


±200 ppm 


9C08052A86R6F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A88R7F 


Tape & Reel 


90.9 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A90R9F 


Tape & Reel 


91.0 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A91R0F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A93R1 F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 


1/1 ow 


1% 


±200 ppm 


9C08052A95R3F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 


1/10W 


1% 


±200 ppm 


9C08052A97R6F 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 000F 


Tape & Reel 


102 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1020F 


Tape & Reel 


105 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1050F 


Tape & Reel 


107 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1070F 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052AU00F 


Tape & Reel 


113 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 1 30F 


Tape & Reel 


115 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 1 50F 


Tape & Reel 


118 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 1 80F 


Tape & Reel 


120 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1200F 


Tape & Reel 


121 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1210F 


Tape & Reel 


124 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1240F 


Tape & Reel 


127 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 270F 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 300F 


Tape & Reel 


133 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 330F 


Tape & Reel 


137 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 370F 


Tape & Reel 


140 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1400F 


Tape & Reel 


143 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1430F 


Tape & Reel 


147 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1470F 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 500F 


Tape & Reel 


154 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 540F 


Tape & Reel 


158 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 580F 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 600F 


Tape & Reel 


162 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 620F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



36 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



165 OHM 


1 /1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1 650F 


Tape & Reel 


169 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 690F 


Tape & Reel 


174 OHM 


1/1 w 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1740F 


Tape & Reel 


178 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1780F 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1800F 


Tape & Reel 


182 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1820F 


Tape & Reel 


187 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1870F 


Tape & Reel 


191 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1910F 


Tape & Reel 


196 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1960F 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2000F 


Tape & Reel 


205 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2050F 


Tape & Reel 


210OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2100F 


Tape & Reel 


21 5 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2150F 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2200F 


Tape & Reel 


221 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2210F 


Tape & Reel 


226 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2260F 


Tape & Reel 


232 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2320F 


Tape & Reel 


237 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2370F 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2400F 


Tape & Reel 


243 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2430F 


Tape & Reel 


249 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2490F 


Tape & Reel 


255 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2550F 


Tape & Reel 


261 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2610F 


Tape & Reel 


267 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2670F 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2700F 


Tape & Reel 


274 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2740F 


Tape & Reel 


280 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2800F 


Tape & Reel 


287 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2870F 


Tape & Reel 


294 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2940F 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3000F 


Tape & Reel 


301 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3010F 


Tape & Reel 


309 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3090F 


Tape & Reel 


3160HM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3160F 


Tape & Reel 


324 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3240F 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3300F 


Tape & Reel 


332 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3320F 


Tape & Reel 


340 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3400F 


Tape & Reel 


348 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3480F 


Tape & Reel 


357 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3570F 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3600F 


Tape & Reel 


365 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3650F 


Tape & Reel 


374 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3740F 


Tape & Reel 


382 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3820F 


Tape & Reel 


383 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3830F 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3900F 


Tape & Reel 


402 OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4020F 


Tape & Reel 


4120HM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4120F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4220F 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4300F 


Tape & Reel 


432 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4320I- 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
IONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



442 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4420F 


Tape & Reel 


453 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4530F 


Tape & Reel 


464 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4640F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/1 0W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4700F 


Tape & Reel 


475 OHM 


I /10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4750F 


Tape & Reel 


487 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4870F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4990F 


Tape & Reel 


510OHM 


WW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A5100F 


Tape & Reel 


511 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5110F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5230F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5360F 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5490F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A5600F 


Tape & Reel 


562 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5620F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5760F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5900F 


Tape & Reel 


604 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6040F 


Tape & Reel 


6)9 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6190F 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6200F 


Tape & Reel 


634 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6340F 


Tape & Reel 


649 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6490F 


Tape & Reel 


665 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6650F 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6800F 


Tape & Reel 


681 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6810F 


Tape & Reel 


698 OHM 


1/10W 


\% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6980F 


Tape & Reel 


715 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7150F 


Tape & Reel 


732 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7320F 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7500F 


Tape & Reel 


768 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A7680F 


Tape & Reel 


787 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7870F 


Tape & Reel 


806 OHM 


mm 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8060F 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8200F 


Tape & Reel 


825 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A8250F 


Tape & Reel 


845 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8450F 


Tape & Reel 


866 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8660F 


Tape & Reel 


887 OHM 


1/1 0W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8870F 


Tape & Reel 


909 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9090F 


Tape & Reel 


910OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A9100F 


Tape & Reel 


931 OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9310F 


Tape & Reel 


953 OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A9530F 


Tape & Reel 


976 OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9760F 


Tape & Reel 


1 K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1001F 


Tape & Reel 


1.02KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1021F 


Tape & Reel 


1.05KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1051F 


Tape & Reel 


1.07KOHM 


1/1 0W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1071F 


Tape & Reel 


1.10K OHM 


1/1 0W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1101F 


Tape & Reel 


1.13KOHM 


1/1 0W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1131F 


Tape & Reel 


1.15KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1151F 


Tape & Reel 


1.18KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1181F 


Tape & Reel 


1.20KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1201F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



38 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



Philips 



Packaging 



1.21KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1211F 


Tape & Reel 


1.24K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1241F 


Tape & Reel 


1.27K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1271F 


Tape & Reel 


1.30KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1301F 


Tape & Reel 


1.33KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1331F 


Tape & Reel 


1.37KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1371F 


Tape & Reel 


1 .40K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1401F 


Tape & Reel 


1.43KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1431F 


Tape & Reel 


1 .47K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1471F 


Tape & Reel 


1.50KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1501F 


Tape & Reel 


1.54KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1541F 


Tape & Reel 


1.58KOHM 


1/10W 


1 % 


± 1 00 ppm 


9C08052A1581F 


Tape & Reel 


1.60K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1601F 


Tape & Reel 


1 .62K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1621F 


Tape & Reel 


1.65KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1651F 


Tape & Reel 


1 .69K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1691F 


Tape & Reel 


1 .74K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1741F 


Tape & Reel 


1.78KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1781F 


Tape & Reel 


1.80KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1801F 


Tape & Reel 


1.82KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1821F 


Tape & Reel 


1.87KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1871F 


Tape & Reel 


1.91KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A191 IF 


Tape & Reel 


1.96KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1961F 


Tape & Reel 


2.00KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2001F 


Tape & Reel 


2.05KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2051F 


Tape & Reel 


2.1 OK OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2101F 


Tape & Reel 


2.15KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2151F 


Tape & Reel 


2.20KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2201F 


Tape & Reel 


2.21 K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A221 1 F 


Tape & Reel 


2.26KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2261F 


Tape & Reel 


2.32KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2321F 


Tape & Reel 


2.37KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2371F 


Tape & Reel 


2.40KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2401F 


Tape & Reel 


2.43KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2431F 


Tape & Reel 


2.49KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2491F 


Tape & Reel 


2.55KOHM 


I /10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2551F 


Tape & Reel 


2.61 K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2611F 


Tape & Reel 


2.67K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2671F 


Tape & Reel 


2.70K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2701 F 


Tape & Reel 


2.74K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2741F 


Tape & Reel 


2.80KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2801 F 


Tape & Reel 


2.87K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2871F 


Tape & Reel 


2.94K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2941F 


Tape & Reel 


3.00K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3001 F 


Tape & Reel 


3.01 K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3011F 


Tape & Reel 


3.09KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3091F 


Tape & Reel 


3.16KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3161F 


Tape & Reel 


3.24KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3241F 


Tape & Reel 


3.30K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3301F 


Tape & Reel 


3.32KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3321 F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



3.40KOHM 


1/1 QW 


I % 


± 1 00 ppm 


9C08052A3401F 


Tape & Reel 


3.48KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3481F 


Tape & Reel 


3.57KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3571F 


Tape & Reel 


3.60K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3601F 


Tape & Reel 


3.65KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3651F 


Tape & Reel 


3.74K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3741F 


Tape & Reel 


3.83KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3831F 


Tape & Reel 


3.90KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3901F 


Tape & Reel 


3.92KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3921F 


Tape & Reel 


4.02K OHM 


i/l aw 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4021F 


Tape & Reel 


4.12KOHM 


i/i aw 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4121F 


Tape & Reel 


4.22KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4221F 


Tape & Reel 


4.30KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4301F 


Tape & Reel 


4.32KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4321F 


Tape & Reel 


4.42K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4421F 


Tape & Reel 


4.53KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4531F 


Tape & Reel 


4.64KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4641F 


Tape & Reel 


4.70KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4701F 


Tape & Reel 


4.75KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4751F 


Tape & Reel 


4.87KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4871F 


Tape & Reel 


4.99KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4991F 


Tape & Reel 


5.10KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5101F 


Tape & Reel 


5.1 IK OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A51 1 1F 


Tape & Reel 


5.23KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5231F 


Tape & Reel 


5.36KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5361F 


Tape & Reel 


5.49KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5491F 


Tape & Reel 


5.60KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5601F 


Tape & Reel 


5.62KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5621F 


Tape & Reel 


5.76KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5761F 


Tape & Reel 


5.90KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5901F 


Tape & Reel 


6.04KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6041F 


Tape & Reel 


6.1 9K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6191F 


Tape & Reel 


6.20K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6201F 


Tape & Reel 


6.34K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6341F 


Tape & Reel 


6.49K OHM 


1/1 ow 


1 % 


± 1 00 ppm 


9C08052A6491F 


Tape & Reel 


6.65KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6651F 


Tape & Reel 


6.80K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6801F 


Tape & Reel 


6.81 K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6811F 


Tape & Reel 


6.98KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6981F 


Tape & Reel 


7.1 5K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7151F 


Tape & Reel 


7.32KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7321F 


Tape & Reel 


7.50KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7501F 


Tape & Reel 


7.68KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A7681F 


Tape & Reel 


7.87K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7871F 


Tape & Reel 


8.06K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8061F 


Tape & Reel 


8.20K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8201F 


Tape & Reel 


8.25KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8251F 


Tape & Reel 


8.45KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8451F 


Tape & Reel 


8.66K OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A8661F 


Tape & Reel 


8.87KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8871 F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PH I LI PS Surface Mount Resistor Chip 

Series 9C ... F Size 0805 



9.09K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9091F 


Tape & Reel 


9 1 OK OHM 

/ . i \j i v v_y iii i 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9101F 


Tape & Reel 


9.31 K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A931 IF 


Tape & Reel 


9.53KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9531F 


Tape & Reel 


9.76KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A976H 


Tape & Reel 


10. OK OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 002F 


Tape & Reel 


10 7K OHM 

1 X/ . Z_ IX V_/ 1 1 1 I 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 022F 


Tape & Reel 


10.5KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1052F 


Tape & Reel 


10 7K OHM 

1 \J ■ / IX V — / F 1 1 1 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 Dom 


9C08052A1 072F 


Tape & Reel 


1 1 OK OHM 


1/1 ow 


1% 


-+- 1 ("If) nnm 

— 1 vU Upl 1 1 


9C08052A1 102F 


Tape & Reel 


1 1 ,3K OHM 


1/1 ow 


1 % 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 132F 


Tape & Reel 


1 1 W OHM 

1 1 . JlN Will 1 


1 /I ow 


1 % 


■+■ 1 DO nnm 


9C08057A1 1 S7F 


Tanp & Reel 


1 1 RK OHM 

1 1 . OIX KJ\ 1 1 1 


1 /I ow 

1 / 1 \J V V 


1% 


■+■ 1 00 nnm 


9C08052A1 182F 

' v — VUVJi-Tl 1 1 UZ-I 


Tape & Reel 


1 1 OK OHM 

1 Z_ . \J IX Vw/ III 1 


1/10W 


1 % 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI \ 1 


9C08052A1 202F 


Tape & Reel 


19 IK OHM 

i z. . i ix w in i 


1/1 ow 


1% 


■+■ 1 00 nnm 
— i uui ■ i 


9C08052A1212F 


Tape & Reel 


1 2 4K OHM 

1 Z_ . t IX X^ III t 


1/10W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1 242F 


Tape & Reel 


1 9 7K OHM 
i z,. / rx i i 


1 /I ow 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

— 1 \J\J UUI 1 1 


9C080S7A1777F 

/\^uUUJty \ 1 Z. / Z_l 


Tanp & Reel 


1 3K OHM 

1 -J IX X^ III 1 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 

• 1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1302F 


Tape & Reel 


11 3KOHM 

1 -J . J IX V-X II! 1 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1332F 


Tape & Reel 


1 3.7K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 372F 


Tape & Reel 


14K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 402F 


Tape & Reel 


14 3K OHM 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9r080S7A143?F 


Tane A Rpel 

i uuc m i 


14 7K OHM 

1 i . / IX X^l 1 1 1 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

1 \J\J kvL/l 1 1 


9C08052A1 472F 


Tape & Reel 


15KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 502F 


Tape & Reel 


1 5.4K OHM 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1 542F 


Tape & Reel 


15 8KOHM 

1 U , U IX X-/ IN 1 


1/10W 


1% 


+ 1 00 DDm 


9C08052A1582F 


Tape & Reel 


16K OHM 

1 U IX x^ 1 1 1 1 


1/1 ow 


1% 


-+- 1 00 nnm 

— — 1 \J\J UUI 1 1 


9C08057A1 602F 


Tanp & Reel 


1 6.2K OHM 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1 622F 


Tape & Reel 


16.5KOHM 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1 652F 


Tape & Reel 


1 6.9K OHM 


1/10W 


1% 


•+• 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C080S2A1 692F 


Tape & Reel 


17 4K OHM 

1 / .TIX X^ 111 1 


1/1 ow 


1% 


-+■ 1 00 nnm 

i \J\J UUI 1 1 


9C08052A1 742F 


Tape & Reel 


17 8K OHM 

1 / . U IX X-* III 1 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C08052A1782F 

s\ WUvJiii I / UZ-I 


Tanp Rt Reel 


1 8K OHM 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 I 


9C08052A1 802F 


Tape & Reel 


18.2KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 822F 


Tape & Reel 


18.7KOHM 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

— . 1 UU UUI 1 1 


9C08052A1 872F 


Tane & Reel 


19.1KOHM 


1/10W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A1912F 


TaDe & Reel 


19 ftK OHM 

1 J . UIX X^*l 1 1 1 


1/10W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 


9r080S2A1 9ft7F 


i due oc i \cci 


20K OHM 


1/10W 


1% 


+ 1 00 nnm 

■ — ■ 1 \J\J UUI 1 1 


9C08052A2002F 


Tape & Reel 


20 5K OHM 

1—\J - IX X^M 1 1 1 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 


9C080S2A20S7F 

/XUUUJiJV.vJ/.l 


Tanp Rr RppI 

1 ClUC t_X 1 \Ctl 


21KOHM 


1/10W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

— 1 wv uui I I 


9C08052A2102F 


Tanp i^r RppI 


21 SK OHM 

z_ i . ^} i\ xy i 1 1 i 


1/10W 


1% 


-+• 1 00 nnm 


9C080S7A71 S7F 

/\ — X/(JVJ JZj\Z_ 1 JZI 


Tpnp & RppI 


22K OHM 


1/1 ow 


1% 


-+- 1 00 nnm 


9C0R057A7707F 

J v — UUUJZ/V.ZUZI 


Tanp Ri RppI 

i ape ot i \cci 


22. IK OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2212F 


Tape & Reel 


22.6K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2262F 


Tape & Reel 


23.2KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2322F 


Tape & Reel 


23.7KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2372F 


Tape & Reel 


24KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2402F 


Tape & Reel 


24.3K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2432F 


Tape & Reel 


24.9KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2492F 


Tape & Reel 


25.5KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2552F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



7A i \c ni-iM 


1 /I OW 


1 % 

1 70 


— 1 uu ppi 1 1 


7V UOuJt/V.Q 1 Z.I 


Tanp nV RppI 
1 ape cx 1 \cci 


~)/L 71/ HUM 
Zo. / ix Urnl 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 /o 


-+- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


7UUOUJZ/AZD/ zr 


1 dpc o( rxctrl 


?7K OHM 
z/ ix uni i 


1 /10W 
1 / 1 uvv 


1% 


+ 1 00 nnm 


7\_UOU-*ZA\Z/ UZI 


T„ n p A RppI 

1 dpc CX 1 \CCI 


17 AW OHM 

Z/ .^FS will 1 


1 /1 nw 

1 / 1 uvv 


1 °A 

I /O 


+ 1 nn nnm 

_ 1 uu pp' 1 1 


7UUOUJZ/AZ/ "zr 


Tlnp R, RppI 

1 dpc ox rscci 


TRK OHM 


} /] ow 


1 /o 


+ 1 00 nnm 
— 1 \J\J ppi 1 1 


9r0R0S9A7n0?F 

/* V VUu J/Jii-UUi-i 


Tanp R, RppI 

1 ape CX 1 \CCI 


7Q 71/ OHM 
Zo./ls Unl 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 % 
1 /o 


+ 1 nn nnm 

z: 1 uu ppi Ti 


9r0ft0S7A"yn7?F 

7UUOUJZ/AZO/ zr 


Tanp A RppI 
l ape Cx rstrci 


Z7.^ Unl 1 


1 /1 nw 
I / 1 uw 


1 On 
I 70 


1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


Qonsn t ;7A')Q4';F 

7UUoUjZMZ7nZr 


Tnnn O Dnnl 

1 dpc cx fsccl 


^C\i/ OHM 
JUK Unl 1 


1 /1 nw 
I / I uvv 


1 oz 
I /o 


+ 1 nn nnm 

z. i uu pprn 


Qonftn^^A^nn^F 

7UUOU JZAjUUZr 


l dpc o( rsecl 


■3n i v ouim 
JSU. 1 lx Unl 1 


1 / 1 uvv 


1 0/ 
I /o 


_|_ 1 fin nnm 

z: 1 uu ppm 


Qonpn^OA^m of 
7\_UoUjzaju 1 zr 


T^nn O, Dnn| 

1 ape cx rsecl 


~}C\ qi/ HUM 
jU, 7 Is, Unl 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uw 


1 oz 
1 /o 


-1. 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QonRn^^A^nQiF 

7UJ OU J Z/\j U 7 z r 


Tonn 0, Dnnl 

1 dpc ot rscci 


j 1 .bis Unll 


1 /1 n\A/ 


I /o 


z: 1 UU ppm 


QOn n nC7A"31 Z7F 
7UJoUjZ7Ao I ozr 


1 ape & rseei 


~> "i /( i/ i_j rvi 

J5Z.4K CJHM 


1 /I OW 


1 0/ 
1 70 


± l UU ppm 


Q/"AOnCT A3T/ITC 

7L.UoUjz7\Jz4zr 


T-nn D Dnnl 

1 ape ix Keel 


T3I/ HUM 

Jjls Unl l 


1 /1 n\A/ 
1 / 1 UW 


1 oz 

1 TO 


z: 1 uu ppm 


QOnQnC7AT3n7F 
7UUoUjZ7AJ jU/i 


T-,nn O Dnnl 

1 ape & rseei 


JJ.ZIs Unll 


i /1 n\A/ 
1 / 1 uw 


1 OZ 
I TO 


_1_ 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


7UUt5U J ZVAO J ZZ r 


Tape & Reel 


041/ OHM 
j'tls. uni 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 OZ 
I 70 


-1- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


7 UU OU 3 Z/\J lU Z r 


Tn no C, Rpp| 

1 dpc ot rscci 


-3-1 Q v OUM 


1 /1 nw 
I / 1 uw 


1 O/ 
1 /o 


-*- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QOnfinC7A"34fi7F 
7UUoUjZ/\j^ozr 


1 ape cx rseei 


Jo./rs uHN 


1 / 1 uw 


1 Qi 
1 70 


-L- 1 f\f\ nn»VN 

± 1 uu ppm 


q/"non C7 a 1 C7i p 
7UU0U j ZVAj o / z r 


"Tina C Dnnl 

1 ape ix rseei 


~icy OUM 


1 /1 n\A/ 
1 / 1 uw 


1 oz 

I TO 


-4- 1 nn rinm 

2: 1 uu ppm 


QononcoA^nnoF 

7UUoUjZ7\JbUzr 


Tnnn Q, D nnl 

1 ape cx rseei 


"3Z Ck/ oi-IM 


1 /1 nw 
1 / 1 uw 


1 O/ 

1 /o 


_i_ 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QOnQnO A"3AC7F 
VUUoUjzAJbjzr 


Tape & Reel 


■37 AV OUM 


I / 1 UW 


1 oz 
1 70 


± 1 00 ppm 


QOnRnO A^740F 
7UUOUDZ7AJ /^Zr 


"T-inn Dnnl 

1 ape « rseei 


"3Q "31/ PiUM 

Jo. Jls L/rirl 


1 /1 n\A/ 
I / 1 UW 


1 0/ 
I /o 


-4- 1 nn nnm 

z: I UU ppm 


oonpn C 1 A "3 P.^ 7 F 
7UU0U J ZVAj J Z 1 


T, nQ O, Dnnl 

1 ape <x iseei 


"3QI/ /SLJM 
J7tx UHH 


1 /1 n\A/ 
I / I UW 


1 0/ 
I TO 


± 1 00 ppm 


7UUoUjZ7Aj7Uzr 


~T-inn Dnnl 

1 ape cx Keel 


oq -)[/ OUM 
J7.ztS UHH 


1 /1 nw 
1 / 1 UW 


1 70 


J 1 nn nnnn 

z: 1 uu ppm 


Qoncnc7 A^QOOF 
7UUoUjzAj7zzr 


"T" -inn Q. Dnnl 

1 ape cx rseei 


AO 1Y OMM 
^■U.ZIx UHI 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uw 


1 oz 

I TO 


-4- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


Qonon c 7 A4m 1 f 

7 UUoU J ZA'H-U z Z r 


Tina & Dnnl 

1 ape cx rseei 


41 01/ OMM 
*r 1 ,ZfS UHI 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 oz 

1 TO 


-4- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QOn n nOA41 70F 
VUUoUjzAt I ZZr 


T-nn O, Dnn| 

1 ape cx rseei 


47 1Y OUM 
^■Z.ZtS UHH 


1 /1 nw 
1 / 1 uw 


1 oz 
1 7b 


z: l uu ppm 


yUUoUDZVA^ZZZr 


Tnnp P Dnnl 

1 ape cx Keel 


471/ OUIM 

■tJIs UHH 


1 /1 n\A/ 
1 / 1 uw 


1 oz 
I 7b 


-i- 1 nn nnm 

x 1 uu ppm 


/UUoUjZTA^TjUzr 


Tnnn P Dnnl 

1 ape cx iseei 


A'j ~>Y OHM 
.Zfs uni 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 oz 

1 70 


-4- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


Qonfin c ;')A4'3ioF 

7UU0UJZ/A^JZZr 


Ttho & RppI 

1 ape rseei 


AA1Y OHM 
T-T-.Zts UHI 1 


1 n nw 
1 / 1 uw 


1 7b 


1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QOn n nC.7A4477P 
7v_U0UjzAT-nZZr 


1 ape cx rseei 


4C "31/ OUIM 
"tj. jls UHH 


1 /1 n\A/ 
1 / 1 uw 


1 oz 
1 7b 


-t- 1 nn nnr^n 

z: I UU ppm 


7UU0U DZ7A4D J Zr 


Tnnn P Dnnl 

1 ape cx Keei 


4£ AW OHM 
T-O.T-ts UHI 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 OZ 
1 /o 


■4- 1 nn nnm 

z: I uu ppm 


7 UJ oU J ZAt-O't Z r 


Tape & Reel 


471/ OUM 
4/rs UHH 


1 /I A\A/ 

l/l uw 


1 0/ 

1 TO 


± 1 00 ppm 


Q/~n(3nC7 A47n7F 

7L.UoUDz7A4/Uzr 


~T— nn Dnnl 

1 ape cx Keel 


A1 CI/ /SUM 

47. UHH 


1 /1 n\A/ 
l/l UW 


1 0/ 
1 TO 


± 1 00 ppm 


7t_UoUjzV\4/Dzr 


Tnnn Dnnl 

1 ape & Keel 


40 71/ OHM 
^O, / Is Unl 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 oz 

1 TO 


± 1 00 ppm 


QOnftnc.7A4fl7')F 
7UUoUDZA\ i tO/ zr 


Tinn 0, Dnn| 

1 dpc cx iScel 


40 qi/ OHM 
1-7. 7 Is UHI 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


l 0/ 
1 /o 


_i_ 1 nn nnm 

z; 1 uu ppm 


QOnP,nC7 A4QQ7F 
7UJoUjZA't7 7zr 


Tnr\a P. RppI 

i ape ix rseei 


Ci V OUM 
J 1 IS Unl 1 


l /1 nw 
1 / I uvv 


1 oz 
I /o 


-|_ 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


Qononc7Aci n7F 

7UUoU_)Z>0 1 UZr 


"T-, nn P RppI 

i ape & Keei 


CI It/ OUM 
J 1 . 1 lx UHH 


I / 1 uw 


1 0/ 

I TO 


_l_ 1 AA n n ni 

z: l UU ppm 


o/^nonc") a c 1 1 th 

7UU0U0ZA0 1 1 ZT 


"T_nn Dnnl 

I ape & Keel 


C7 ~)Y OHM 
j/.jK Unl 1 


1 /1 nw 

1 / 1 UW 


1 oz 

1 /O 


-(- 1 nn nnm 

z: 1 uu ppm 


QOOPnOAO^OF 
7UU0UDZAJZJZr 


T-inn P, Dnn| 

i ape cx rseei 


a ly OHM 
jj.ots UHI 1 


1 /1 nw 
1 / 1 uw 


1 oz 

I /O 


_l 1 nn nnm 

z: I UU ppm 


QOnonCO AC3Z7F 
VUUoUjzAjjsozr 


Tn nn Q Dnnl 

i ape ix rseei 


C4 QY OUM 
JT-.7IS Unl l 


1 /1 n\A/ 
1 / 1 uw 


1 0/ 

1 /O 


_|_ 1 AA nn r*»n 

± 1 uu ppm 


QOnQnCO AC4Q7F 
7UUoUDz7\0^7zr 


T-mn Dnnl 

I ape ix Keel 


CZI/ /SUM 

361s UHH 


1 /I A\A/ 
l/l UW 


1 0/ 

1 70 


± 1 00 ppm 


7UUoUDzA3bUZr 


1 ape & Keel 


cz ~)Y OHM 
jo.ZIs UH! I 


1 /1 nw 
1 / 1 uvv 


1 oz 
I /o 


2: 1 uu ppm 


QOnfinCl ACZ77F 
7UU0U jzAjbzzr 


i ape &. r\eei 


57.6KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5762F 


Tape & Reel 


59KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5902F 


Tape & Reel 


60.4K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6042F 


Tape & Reel 


61.9KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6192F 


Tape & Reel 


62K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6202F 


Tape & Reel 


63.4KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6342F 


Tape & Reel 


66.5KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6652F 


Tape & Reel 


68KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6802F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



42 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



68. IK OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6812F 


Tape & Reel 


69.8KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6982F 


Tape & Reel 


71.5KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7152F 


Tape & Reel 


73.2KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A7322F 


Tape & Reel 


75KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7502F 


Tape & Reel 


76.8KOHM 


i/i aw 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7682F 


Tape & Reel 


78.7K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7872F 


Tape & Reel 


80.6KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A8062F 


Tape & Reel 


82K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8202F 


Tape & Reel 


82.5KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A8252F 


Tape & Reel 


84.5KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A8452F 


Tape & Reel 


86.6KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8662F 


Tape & Reel 


88.7KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8872F 


Tape & Reel 


90.9K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A9092F 


Tape & Reel 


91KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9102F 


Tape & Reel 


93. IK OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9312F 


Tape & Reel 


95.3KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9S32F 


Tape & Reel 


97.6K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9762F 


Tape & Reel 


100KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1003F 


Tape & Reel 


102KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1023F 


Tape & Reel 


105KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 053F 


Tape & Reel 


107KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1073F 


Tape & Reel 


11 OK OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1103F 


Tape & Reel 


113KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1133F 


Tape & Reel 


1 15KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1153F 


Tape & Reel 


118K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1 1 83F 


Tape & Reel 


120KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1203F 


Tape & Reel 


121KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1213F 


Tape & Reel 


1 24K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1243F 


Tape & Reel 


127K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1273F 


Tape & Reel 


130K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1303F 


Tape & Reel 


133KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1333F 


Tape & Reel 


137K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1373F 


Tape & Reel 


140K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1403F 


Tape & Reel 


143KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1433F 


Tape & Reel 


147KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1473F 


Tape & Reel 


150KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1503F 


Tape & Reel 


154KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1543F 


Tape & Reel 


158KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1583F 


Tape & Reel 


160K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1603F 


Tape & Reel 


162K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1623F 


Tape & Reel 


165KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1653F 


Tape & Reel 


169K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1693F 


Tape & Reel 


174K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1743F 


Tape & Reel 


178KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1783F 


Tape & Reel 


180KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1803F 


Tape & Reel 


182KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 823 F 


Tape & Reel 


187K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1 873 F 


Tape & Reel 


191KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A1913F 


Tape & Reel 


196K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1963F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
ONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 

43 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



PHILIPS 



200K OHM 


1/1 ovv 


l% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2003F 


Tape & Reel 


205K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2053F 


Tape & Reel 


21 OK OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2103F 


Tape & Reel 


215KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2153F 


Tape & Reel 


220KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2203F 


Tape & Reel 


221 K OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2213F 


Tape & Reel 


226KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2263F 


Tape & Reel 


232K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2323F 


Tape & Reel 


237KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2373F 


Tape & Reel 


240K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2403F 


Tape & Reel 


243 K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2433F 


Tape & Reel 


249KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2493F 


Tape & Reel 


255KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2553F 


Tape & Reel 


261 K OHM 


I /10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2613F 


Tape & Reel 


267KOHM 


1/1 ow 


1 % 


± 1 00 ppm 


9C08052A2673F 


Tape & Reel 


270K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2703F 


Tape & Reel 


274KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2743F 


Tape & Reel 


280K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2803F 


Tape & Reel 


287KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A2873F 


Tape & Reel 


294K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A2943F 


Tape & Reel 


300K OHM 


1/10W 


; % 


±100 ppm 


9C08052A3003F 


Tape & Reel 


301KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3013F 


Tape & Reel 


309KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3093F 


Tape & Reel 


316KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3163F 


Tape & Reel 


324K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3243F 


Tape & Reel 


330KOHM 


i/i aw 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3303F 


Tape & Reel 


332KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3323F 


Tape & Reel 


340KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3403F 


Tape & Reel 


348KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3483F 


Tape & Reel 


357KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3573F 


Tape & Reel 


360K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3603F 


Tape & Reel 


365KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A3653F 


Tape & Reel 


374KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3743F 


Tape & Reel 


383KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3833F 


Tape & Reel 


390KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3903F 


Tape & Reel 


392KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A3923F 


Tape & Reel 


402K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4023F 


Tape & Reel 


412KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4123F 


Tape & Reel 


422K OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4223F 


Tape & Reel 


430KOHM 


1/1 GW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4303F 


Tape & Reel 


432K OHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A4323F 


Tape & Reel 


442K OHM 


mm 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4423F 


Tape & Reel 


453KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4533F 


Tape & Reel 


464K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4643F 


Tape & Reel 


470K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4703F 


Tape & Reel 


475K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4753F 


Tape & Reel 


487K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4873F 


Tape & Reel 


499KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A4993F 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5103F 


Tape & Reel 


51 IK OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5113F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
44 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 0805 



Philips 



Packaging 



523KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5233F 


Tape & Reel 


536KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5363F 


Tape & Reel 


549KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5493F 


Tape & Reel 


560K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5603F 


Tape & Reel 


562KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A5623F 


Tape & P.ee! 


576KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5763F 


Tape & Reel 


590KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A5903F 


Tape & Reel 


604K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6043F 


Tape & Reel 


619KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6193F 


Tape & Reel 


620K OHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6203F 


Tape & Reel 


634K OHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6343F 


Tape & Reel 


649KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6493F 


Tape & Reel 


665KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A6653F 


Tape & Reel 


680K OHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6803F 


Tape & Reel 


681 K OHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6813F 


Tape & Reel 


698KOHM 


1/1 OW 


1% 


±100 ppm 


9C08052A6983F 


Tape & Reel 


715KOHM 


1/10W 


1% 


±100 ppm 


9C08052A7153F 


Tape & Reel 


732KOHM 


1/1 OW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7323F 


Tape & Reel 


750KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7503F 


Tape & Reel 


768K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7683F 


Tape & Reel 


787KOHM 


1ft fW 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A7873F 


Tape & Reel 


806KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8063F 


Tape & Reel 


820KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8203F 


Tape & Reel 


82SK OHM 


I/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8253F 


Tape & Reel 


845K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8453F 


Tape & Reel 


866KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8663F 


Tape & Reel 


887K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A8873F 


Tape & Reel 


909K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9093F 


Tape & Reel 


910K OHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9103F 


Tape & Reel 


931KOHM 


1/1 ow 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9313F 


Tape & Reel 


953KOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A9533F 


Tape & Reel 


976KOHM 


1/1 ow 


1% 


±100 ppm 


9C08052A9763F 


Tape & Reel 


1MOHM 


1/10W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C08052A1004F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



45 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 



Philips 



Packaging 



1 .00 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R00F 


Tape & Reel 


1 .02 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R02F 


Tape & Reel 


1.05 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R05F 


Tape & Reel 


1.07 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R07F 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R10F 


Tape & Reel 


1. 13 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1 R13F 


Tape & Reel 


1.15 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R15F 


Tape & Reel 


1.18 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R18F 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R20F 


Tape & Reel 


1.21 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R21F 


Tape & Reel 


1.24 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R24F 


Tape & Reel 


1.27 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R27F 


Tape & Reel 


1.3 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R30F 


Tape & Reel 


1.33 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R33F 


Tape & Reel 


1 .37 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R37F 


Tape & Reel 


1 .4 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R40F 


Tape & Reel 


1.43 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R43F 


Tape & Reel 


1.47 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R47F 


Tape & Reel 


1.5 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R50F 


Tape & Reel 


1.54 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R54F 


Tape & Reel 


1 .58 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R58F 


Tape & Reel 


1.6 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R60F 


Tape & Reel 


1 .62 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R62F 


Tape & Reel 


1.65 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R65F 


Tape & Reel 


1.69 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R69F 


Tape & Reel 


1 .74 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R74F 


Tape & Reel 


1.78 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R78F 


Tape & Reel 


1.8 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R80F 


Tape & Reel 


1.82 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R82F 


Tape & Reel 


1 .87 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R87F 


Tape & Reel 


1.91 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R91F 


Tape & Reel 


1.96 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A1R96F 


Tape & Reel 


2 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R00F 


Tape & Reel 


2.05 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R05F 


Tape & Reel 


2.1 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R10F 


Tape & Reel 


2.15 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R15F 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R20F 


Tape & Reel 


2.21 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R21F 


Tape & Reel 


2.26 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R26F 


Tape & Reel 


2.32 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R32F 


Tape & Reel 


2.37 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R37F 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R40F 


Tape & Reel 


2.43 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R43F 


Tape & Reel 


2.49 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R49F 


Tape & Reel 


2.55 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R55F 


Tape & Reel 


2.61 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R61F 


Tape & Reel 


2.67 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R67F 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R70F 


Tape & Reel 


2.74 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R74F 


Tape & Reel 


2.8 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R80F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PH I LI PS Surface Mount Resistor Chip 

Series 9C ... F Size 1206 



' 1 W^e France 1 TC [ JSL \ 



2.87 OHM 


1/4W 


1% 




9C12063A2R87F 


Tape & Reel 


2.94 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A2R94F 


Tape & Reel 


3.0 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R00F 


Tape & Reel 


3.01 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R01F 


Tape & Reel 


3.09 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R09F 


Tape & Reel 


3.16 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R16F 


Tape & Reel 


3.24 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R24F 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R30F 


Tape & Reel 


3.32 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R32F 


Tape & Reel 


3.4 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R40F 


Tape & Reel 


3.48 OHM 


1/4W 


1% 


+ 250 nnm 


9C12063A3R48F 


Tape & Reel 


3.57 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R57F 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/4W 


1% 


+ 250 DDm 


9C12063A3R60F 


Tape & Reel 


3.65 OHM 


1/4W 


1% 


±250 ppm 


9C12063A3R65F 


Tape & Reel 


3.74 OHM 


1/4W 


1% 


+ 250 DDm 


9C12063A3R74F 


Tape & Reel 


3.83 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A3R83F 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/4W 


1% 


+ 250 nnm 


9C12063A3R90F 


Tape & Reel 


3.92 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 2 SO nnm 


9C12063A3R92F 


Tape & Reel 


4.02 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A4R02F 


Tape & Reel 


4.12 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A4R12F 


Tape & Reel 


4.22 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A4R22F 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/4W 


1% 


+ 9 SO nnm 


9C12063A4R30F 


Tape & Reel 


4.32 OHM 


1/4W 


1% 


-*-7 SO nnm 


9C12063A4R32F 


Tape & Reel 


4.42 OHM 


1/4W 


1% 


+ 250 DDm 


9C12063A4R42F 


Tape & Reel 


4.53 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2S0 nnm 


9C12063A4R53F 


Tape & Reel 


4.64 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A4R64F 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/4W 


1% 


+250 Dom 


9C12063A4R70F 


Tape & Reel 


4.75 OHM 


1/4W 


1% 


+250 DDm 


9C12063A4R75F 


Tape & Reel 


4.87 OHM 


1/4W 


1% 


+ 2 SO nnm 


9C12063A4R87F 


Tape & Reel 


4.99 OHM 


1/4W 


1% 


+250 DDm 


9C12063A4R99F 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/4W 


1% 


+ 900 nnm 


9C12063A5R10F 


Tape & Reel 


5.11 OHM 


1/4W 


1% 


+200 DDm 


9C12063A5R11F 


Tape & Reel 


5.23 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 DDm 


9C12063A5R23F 


Tape & Reel 


5.36 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5R36F 


Tape & Reel 


5.49 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 nnm 


9C12063A5R49F 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 nnm 


9C12063A5R60F 


Tape & Reel 


5.62 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 ppm 


9C12063A5R62F 


Tape & Reel 


5.76 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 DDm 


9C12063A5R76F 


Tape & Reel 


5.9 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 nom 


9C12063A5R90F 


Tape & Reel 


6.04 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 nnm 


9C12063A6R04F 


Tape & Reel 


6.1 9 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 ppm 


9C12063A6R19F 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R20F 


Tape & Reel 


6.34 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R34F 


Tape & Reel 


6.49 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R49F 


Tape & Reel 


6.65 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R65F 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R80F 


Tape & Reel 


6.81 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R81F 


Tape & Reel 


6.98 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6R98F 


Tape & Reel 


7. 15 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7R15F 


Tape & Reel 


7.32 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 ppm 


9C12063A7R32F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



47 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 



7.5 OHM 


1/4W 


!°c 


± 200 ppm 


9C12063A7R50F 


Tape & Reel 


7.68 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A7R68F 


Tape & Reel 


7.87 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7R87F 


Tape & Reel 


8.06 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R06F 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R20F 


Tape & Reel 


8.25 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R25F 


Tape & Reel 


8.45 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R45F 


Tape & Reel 


8.66 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R66F 


Tape & Reel 


8.87 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8R87F 


Tape & Reel 


9.09 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9R09F 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9R10F 


Tape & Reel 


9.31 OHM 


1/4W 


1% 


+ 200 DDm 


9C12063A9R31F 


Tane & Reel 


9.53 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9R53F 


Tape & Reel 


9.76 OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A9R76F 


Tape & Reel 


10.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A10R0F 


Tape & Reel 


10.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A10R2F 




10.5 OHM 


1/4W 


1% 


-f- 1 00 nnm 


9C12063A10R5F 


Tane & Reel 


10.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 0R7F 


Tape & Reel 


1 1 .0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 1 R0F 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 1 FGF 


Tape & Reef 


1 1 .5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 1R5F 


Tape & Reel 


11.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 1R8F 


Tape & Reel 


12.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A12R0F 


Tape & Reel 


12.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A12R1F 


Tape & Reel 


12.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A12R4F 


Tape & Reel 


12.7 OHM 


1/4W 


i % 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 2R7F 


Tape & Reel 


13.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 3R0F 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A13R3F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A13R7F 


Tape & Reel 


14.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 4R0F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A14R3F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A14R7F 


T a ne & Reel 


15.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A15R0F 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A15R4F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A15R8F 


Tape & Reel 


16.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A16R0F 


Tape & Reel 


16.2 OHM 


1/4W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI i 1 


9C12063A16R2F 


Tane A Reel 


16.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A16R5F 


Tape & Reel 


16.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A16R9F 




17.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A17R4F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A17R8F 


Tane & Reel 


18.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A18R0F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A18R2F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A18R7F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A19R1F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A19R6F 


Tape & Reel 


20.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A20R0F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A20R5F 


Tape & Reel 


21.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A21ROF 


Tape & Reel 


22.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A22R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
48 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



22.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A22R1F 


Tape & Reei 


72 6 OHM 


1/4W 


1 % 


■+■ 1 00 nnm 


9C12063A22R6F 


Tape & Reel 


23 2 OHM 

£—-)-£— III 1 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A23R2F 


Tape & Reel 


23.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A23R7F 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/4W 


1% 


+ I 00 nnm 

— 1 w PP 


9C12063A24R0F 


Tape & Reel 


24.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A24R3F 


Tape & Reel 


24.9 OHM 


1 /4W 


1 % 


-+- 1 Of) nnm 
— i uu ppi 1 1 


9C1 7063A74R9F 


Tanp Hi Rfifil 
I ape ct I \co 


25 5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2SRSF 


Tanp Ri RppI 

1 a.p^ <_X 1 \^^l 


76 1 OHM 


1/4W 


1% 


-i- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


9C17063A76R1F 


Xsnp Rj RppI 
i ape oc i\cci 


76 7 OHM 

LX3.I \Jl II 1 


1 /4W 

1/ iVV 


1% 


-f- 1 OH nnm 
— i uu ppi 1 1 


9CnnnlA?nR7F 
7v_ i i.uojAz.or\/ r 


I ape c< rvcci 


77 OHM 

L. / -U KJ\ 1 1 1 


1 /4W 


1 % 


+ 1 OH nnm 
_ i uu ppi 1 1 


9rnnn^A?7RnF 


13 no Rod 

i dpc o< rscci 


77 4 HMM 


1 /4\A/ 


1 /o 


-4- 1 00 nnm 

jz i uu ppm 


QP1 "?0A"3 A07R4F 
I ZUo JAZ/ mT 


Tape & Reel 


19, OHM 


1 /4W 

1 /TV V 


1% 


+ 1 00 nnm 
— 1 UU ppi < 1 


9rnn n ^A7RR0F 

7\_ 1 ZUO Jr\C.O\\\jr 


1 apt: Ot r\cc! 


98 7 OHM 


1 /4W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 


901 7nA^A9RR7F 


Tape & Reel 


29.4 OHM 


1/4W 


1 % 


+ t On nnm 
-i- i uu ppi I 1 


9C1 ?n^A99R4F 


Tanp & RopI 
i ape o< r\cci 


3D OHM 

JU.U V f\ [1 I 


1/4W 


1 % 


-t- 1 On nnm 
_ i uu ppi 1 1 


9Onnn^A^0R0F 

7V 1 ZUOJ/AJUlAUr 


1 dptr ex lActrl 


10 1 OHM 
jU. i urn i 


1 /4W 
i nvv 


1 °A 
1 /o 


4- 1 00 nnm 

3 i uu ppm 


9r~i ^oa^a^or i f 

7V^. 1 ZUDJAjSUn. I r 


Tape cSt Reel 


10 9 OHM 


1/4W 


1% 


-t- 1 on nnm 
_ i uu ppi 1 1 


901 y0f :: 1 lA^0R9F 


i ape cx n.cci 


31 6 OHM 


1/4W 


1 % 


-+- 1 nn nnm 
_ i uu ppi 1 1 


9C1 7063A31 R6F 

/v- 1 £.UUJAJ 1 1 \UI 


Tanp & RpoI 
I ape o< l\CCl 


37 4 OHM 

Ji.il V-/ r 1 1 1 


1/4W 


1 % 


-+- 1 nn nnm 

-L. 1 UU ppi I 1 


9C1 9nn^A^9R4F 
7\_ i z.uujAjz.r\^r 


1 apt; Oi n.ct;l 


33 OOHM 


1/4W 


1 % 


-+- 1 nn nnm 
j- i uu ppi I 1 


9C17nf^A"^RnF 


i dpc cx n.cci 


33 7 OHM 


1 /4W 


I /o 


— 1 UU ppiri 


901 7nn^A^R"3F 

7V_ 1 ZUDJ/AjJPvZr 


Tape & Reel 


34 fl OHM 


1/4W 


1 % 


•+- 1 00 nnm 
— 1 UU Upi T 1 


9P1 on^A^RnF 


1 dpc Cx r\cel 


34.8 OHM 


1/4W 


1 % 


+ 1 On nnm 
_ i uu ppi I I 


9C1 /'nf^A'MRRF 


Tanp Rj RpoI 
i ape cx i\cci 


35.70HM 


1/4W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


901 9nn^A^ c >R7F 

7V_ I Z.UDJAJ Dl\/ r 


l dpc cx r\ccl 


36 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi I ' 


901 90A^A^ARnF 

7v I ZUDJr\jOr\Ur 


Tanp R. RppI 
l dpc cx r\ccl 


3£ ^ OHM 


1 /4W 


1 % 


-+- 1 nn nnm 

z_ i uu ppm 


9r~i "^n^^ ^F 

1 ZUDJAjorxjr 


i ape & r\eei 


37.4 OHM 


1/4W 


1 % 


+ 1 nO nnm 
_ i uu ppi I I 


9C1 90f : 1 ^A^7R4F 
i Z.UDJAJ / i\^r 


t dpc oc r\cci 


38 3 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 nn nnm 
_ i uu ppi 1 1 


9ri7063A3RR3F 
7\ i zudjaj on. J r 


1 dpc CX lAccI 


39.0 OHM 


1/4W 


1% 


■+- 1 On nnm 
— i uu ppi 1 ' 


9C1 ICi^A^ROF 


i ape cx r\cci 


39 7 OHM 

-> S . V-j'l 1 1 1 


1/4W 


1 % 


-+- 1 On nnm 
— i uu ppi 1 1 


901 ?n^^A^9R7F 


1 dpe cx r\ccl 


40 7 OHM 


1 /4W 


1 % 
1 /o 


+ 1 nO nnm 

x i uu ppm 


7^. 1 ZUoJA'rUrs.Zr 


Tape & Reel 


41 .2 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
_ i uu ppi I ' 


901 7n n ^A41 R9F 

7\_ 1 ZUOJnt 1 f\Zr 


Tape 8i Reel 


42.2 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 nn nnm 

_ i uu ppi 1 1 


9rnn^^A4?R9F 


Tanp Hi RpoI 
1 dpc CX lACCI 


43 OHM 


1/4W 


1 % 


-+- 1 nn nnm 
_ i uu ppi 1 1 


901 9n^lA4^RnF 

7>^ 1 Z.UDjn7jr\Ur 


i dpc cx rscei 


43.2 OHM 


1/4W 


1 % 


+ 1 nn nnm 
-i- i uu ppi 1 1 


Qfi innlA4^R9F 


i dpc cx rscci 


44-2 OHM 


1 /4W 


1 % 
1 /o 


-4- 1 On r\r%m 

x i uu ppm 


9P1 0nA^A44R^F 


i ape & r\eei 


45.3 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 nO nnm 
— i uu ppi 1 1 


9C1 90^ : ?A4SR^F 

/U 1 Z.UUJA 1 J 1 VJ 1 


T Trip V, R 

I dpc cx rvccl 


46 4 OHM 

lt>. r II 1 


1/4W 


1% 


+ 1 nn nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


Qfi ?nn^A4AR4F 
7^_ i iuDJATDrSTr 


1 dpc Cx r\cc! 


47.0 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 I 


901 ?0n^A47R0F 

7^„ i zuO->rYT/ r\ur 


Tano Pap 

i dpc oc r\cc] 


47.5 OHM 


1/4W 


1% 


■4- 1 On nnm 
— i uu ppi 1 1 


9On0n^A47RSF 

7\ — 1 Z.UO-3rVT / r\ j r 


l dpc cx rxcel 


48.7 OHM 


1/4W 


1% 


-t- 1 On nnm 
— i uu ppi I I 


9C1 /0^"^A4RR7F 
7v_ i z.uo->Avror\/ r 


Tano & Rool 
1 dpc OC r\ccl 


49.9 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A49R9F 


Tape & Reel 


51.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A51R0F 


Tape & Reel 


51.1 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A51R1F 


Tape & Reel 


52.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A52R3F 


Tape & Reel 


53.6 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A53R6F 


Tape Sc Reel 


54.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A54R9F 


Tape Sc Reel 


56.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A56R0F 


Tape & Reel 


56.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A56R2F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip PH I LI PS 

Series 9C ... F Size 1206 



57.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A57R6F 


Tape & Reel 


59.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A59R0F 


Tape & Reel 


60.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A60R4F 


Tape & Reel 


61.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A61R9F 


Tape & Reel 


62.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A62R0F 


Tape & Reel 


63.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A63R4F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A64R9F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A66R5F 


Tape & Reel 


68.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A68R0F 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A68R1 F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 ppm 


9C12063A69R8F 


Tape & Reel 


71 5 OHM 

/ 1 p —J * — / III 1 


1/4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 


9C12063A71R5F 


Tane & Reel 


73.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A73R2F 


Tape & Reel 


75.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A75R0F 


Tape & Reel 


76.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A76R8F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A78R7F 


Tape & Reel 


fin 6 OHM 

UWiU > — / III \ 


1/4W 


1% 


-+- 1 f)D nnm 


9C1 2063A80RAF 


Tan-p Ri Rp-p! 

1 ape CX 1 \CCI 


82.0 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A82R0F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A82R5F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A84R5F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A86R6F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C12063A88R7F 


Tanp & RppI 


90.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A90R9F 


Tape & Reel 


91 .0 OHM 


1/4W 


1% 


± ] 00 ppm 


9C12063A91R0F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A93R1F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A95R3F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C12063A97R6F 


Tane Ri Reel 


1 00 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1000F 


Tape & Reel 


102 OHM 


1/4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 


9C12063A1020F 


T aDe & Reel 


105 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1050F 


Tape & Reel 


107 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1070F 


Tape & Reel 


1 10 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

. — . 1 wv upi 1 1 


9C12063A1 100F 


Tape & Reel 


1 13 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1130F 


Tape & Reel 


1 15 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 150F 


Tape & Reel 


1 18 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1 180F 


Tape & Reel 


1 20 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1200F 


Tape & Reel 


121 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9<~12063A1210F 


Tane ft Reel 


124 OHM 


1/4W 


1% 


1 00 nnm 


9C12063A1240F 


Tane & Reel 


127 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— 1 VV Uk^l 1 1 


9C12063A1270F 


Tane A Reel 


130 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C12063A1300F 


Tanp & Reel 


133 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 DDm 


9C12063A1330F 


Tanp & RppI 


137 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 ppm 


9C12063A1370F 


Tape & Reel 


140 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1400F 


Tape & Reel 


143 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1430F 


Tape & Reel 


147 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1470F 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1500F 


Tape & Reel 


1 54 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1540F 


Tape & Reel 


158 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1580F 


Tape & Reel 


1 60 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1600F 


Tape & Reel 


1 62 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1620F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



50 



PH I LI PS Surface Mount Resistor Chip 

Series 9C ... F Size 1206 















Packaging 
Type 














165 OHM 


1/4W 




1% 


±100 ppm 


9C12063A1650F 


Tape & Reel 


169 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1690F 


Tape & Reel 


174 OHM 


1/4W 




1% 


±100 ppm 


9C12063A1740F 


Tape & Reel 


178 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1780F 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1800F 


Tape & Reel 


182 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1820F 


Tape & Reel 


187 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1870F 


Tape & Reel 


191 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1910F 


Tape & Reel 


196 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1960F 


Tpnp A Rppl 

1 dUC Cx l\CCI 


200 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2000F 


Tape & Reel 


205 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2050F 


Tanp & Rppl 


1 1 n OHM 


1 /4W 




1% 


+ 1 DO nnm 


9C170n3A7100F 


Tanp & Rppl 


215 OHM 


1/4W 




1% 


1 00 nnm 


9C12063A2150F 


T^np & Rppl 

1 auc CX 1 \eei 


220 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2200F 


T^rici JJ, Ro^l 

i ape cx r\eei 


221 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2210F 


1 dpc Cx r\ccl 


226 OHM 


1/4W 




1 % 


± 1 00 ppm 


9C12063A2260F 


Tanp Rr Reel 
i ape cx i \cci 


232 OHM 


1/4W 




1% 


■+- 1 00 nnm 

— 1 \J\J ppi 1 1 


9C12063A2320F 


Txne R, RppI 

1 ape CX 1 \CCI 


237 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A2370F 


Tanp Ri Reel 

1 ape CX 1 \eei 


240 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2400F 


T-jno Q, Rppl 
1 dpc cx r\ccl 


243 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2430F 


Tanp Rt RppI 

1 ape CX 1 


249 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2490F 


T-,np R, RppI 
i ape cx i\cci 


255 OHM 

L \-J\ II 1 


1/4W 




1% 


■+■ 1 00 nnm 

— p WW Kr 


9C12063A2550F 


Tanp Ri RppI 

1 ape CX 1 \CCI 


261 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2610F 


Tanp R, Rppl 

1 aUC CX 1 \CCI 


267 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2670F 


T^nd %, RppI 

1 dpc cx r\ccl 


270 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2700F 


Tanp Ri RppI 
i ape cx r\cci 


274 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2740F 


Tanp Ri RppI 
i auc cx i \cci 


780 OHM 


1/4W 




1% 


+ 1 00 nnm 

— i ww ppi 1 1 


9C12063A2800F 


TTir^p Ri Rpp 
i a[jc cx i\cci 


287 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A2870F 


T^np Ri RppI 
i ape cx i \cci 


294 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2940F 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3000F 


Tanp Ri Reel 

i ape <~x i 


301 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A3010F 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


ing OHM 


1/4W 




1% 


+ 1 00 nnm 


9C12063A3090F 


T^np Ri RppI 
i ape cx i \cei 


31 6 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3160F 


i ape cx incci 


324 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C 12063 A3 240 F 


1 dpc cx IaccI 


330 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3300F 


Tanp Ri RppI 
i dpc cx ixcci 


332 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3320F 


Tanp Ri RppI 

i ape cx i \eei 


340 OHM 

-J iw v — 'I II 1 


1/4W 




1% 


■+- 1 00 nnm 


9C12063A3400F 


Tanp Ri RppI 
i ape Oc r\eci 


348 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3480F 


Tanp R, RppI 
i dpc oc r\cci 


357 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3570F 


Tano 8, Rppl 

1 dptr cx rxeel 


360 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3600F 


T^np Ri Reel 
i ape cx i \eei 


365 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A3650F 


Tanp R, Reel 
I dpc cx rxeci 


374 OHM 


1/4W 




1% 


-+- 1 00 nnm 

— - i \J\J PP 1 1 1 


9C12063A3740F 


Tanp R> Reel 

i dpc CX l\CCI 


382 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A3820F 


T an p Ri RppI 
1 dpc cx r\ccl 


383 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A3830F 


Tspe 8c Reel 


390 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3900F 


Tape St Reel 


402 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4020F 


Tape & Reel 


4120HM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4120F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4220F 


Tape & Ree! 


430 OHM 


1/4W 




1% 


±100 ppm 


9C12063A4300F 


Tape & Reel 


432 OHM 


1/4W 




1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4320F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 

51 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 



Philips 



Packaging 



442 OHM 


1/4W 


1% 


±100ppm 


9C12063A4420F 


Tape & Reel 


453 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4530F 


Tape & Reel 


464 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4640F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4700F 


Tape & Reel 


475 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4750F 


Tape & Reel 


487 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A4870F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4990F 


Tape & Reel 


510OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5100F 


Tape & Reel 


511 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5110F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5230F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5360F 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5490F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5600F 


Tape & Reel 


562 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5620F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5760F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5900F 


Tape & Reel 


604 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6040F 


Tape & Reel 


6190HM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6190F 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6200F 


Tape & Reel 


634 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6340F 


Tape & Reel 


649 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6490F 


Tape & Reel 


665 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6650F 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6800F 


Tape & Reel 


681 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6810F 


Tape & Reel 


698 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6980F 


Tape & Reel 


71 5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7150F 


Tape & Reel 


732 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7320F 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A7500F 


Tape & Reel 


768 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A7680F 


Tape & Reel 


787 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7870F 


Tape & Reel 


806 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8060F 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8200F 


Tape & Reel 


825 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A8250F 


Tape & Reel 


845 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A8450F 


Tape & Reel 


866 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A8660F 


Tape & Reel 


887 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A8870F 


Tape & Reel 


909 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9090F 


Tape & Reel 


910OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A9100F 


Tape & Reel 


931 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9310F 


Tape & Reel 


953 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9530F 


Tape & Reel 


976 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9760F 


Tape & Reel 


1 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1001F 


Tape & Reel 


1 .02K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1021F 


Tape & Reel 


1 .05K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1051F 


Tape & Reel 


1 .07K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1071F 


Tape & Reel 


1.10KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1101F 


Tape & Reel 


1.13KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1131F 


Tape & Reel 


1.15KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1151F 


Tape & Reel 


1.18KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1181F 


Tape & Reel 


1.20KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1201F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



52 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 




1.21KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1211F 


Tape & Reel 


1.24KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1241F 


Tape & Reel 


1.27KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1271F 


Tape & Reel 


1.30K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1301F 


Tape & Reel 


1.33KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1331F 


Tape & Reel 


1.37KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1371F 


Tape & Reel 


1.40KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1401F 


Tape & Reel 


1.43KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1431F 


Tape & Reel 


1.47KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1471F 


Tape & Reel 


1 .50K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1501F 


Tape & Reel 


1 .54K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1541F 


Tape & Reel 


1.58KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1581F 


Tape & Reel 


1.60K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1601F 


Tape & Reel 


1.62K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1621F 


Tape & Reel 


1.65KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1651F 


Tape & Reel 


1 .69K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1691F 


Tape & Reel 


1.74K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1741F 


Tape & Reel 


1 .78K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1781F 


Tape & Reel 


1.80KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1801F 


Tape & Reel 


1.82KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1821F 


Tape & Reel 


1.87K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1871F 


Tape & Reel 


1.9 IK OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1911F 


Tape & Reel 


1.96KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1961F 


Tape & Reel 


2.00KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A2001F 


Tape & Reel 


2.05K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2051F 


Tape & Reel 


2.1 OK OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C1 2063 A21 01F 


Tape & Reel 


2.15KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2151F 


Tape & Reel 


2.20KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2201F 


Tape & Reel 


2.21 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2211F 


Tape & Reel 


2.26K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2261F 


Tape & Reel 


2.32KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2321F 


Tape & Reel 


2.37KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2371F 


Tape & Reel 


2.40K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2401F 


Tape & Reel 


2.43KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2431F 


Tape & Reel 


2.49KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2491F 


Tape & Reel 


2.55KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A2551F 


Tape & Reel 


2.61 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2611F 


Tape & Reel 


2.67KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2671F 


Tape & Reel 


2.70KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2701F 


Tape & Reel 


2.74KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2741F 


Tape & Reel 


2.87K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A2871F 


Tape & Reel 


2.8KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2801F 


Tape & Reel 


2.94K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2941F 


Tape & Reel 


3.00K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3001F 


Tape & Reel 


3.01 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3011F 


Tape & Reel 


3.09KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3091F 


Tape & Reel 


3.16KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3161F 


Tape & Reel 


3.24KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3241F 


Tape & Reel 


3.30KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3301F 


Tape & Reel 


3.32K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3321F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



53 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 



3.40KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3401F 


Tape & Reel 


3.48KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3481F 


Tape & Reel 


3.57K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3571F 


Tape & Reel 


3.60K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3601F 


Tape & Reel 


3.65KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3651F 


Tape & Reel 


3.74K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3741F 


Tape & Reel 


3.83KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3831F 


Tape & Reel 


3.90K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A3901F 


Tape & Reel 


3.92KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3921F 


Tape & Reel 


4.02K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4021F 


Tape & Reel 


4.12K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4121F 


Tape & Reel 


4.22K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4221F 


Tape & Reel 


4.30KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4301F 


Tape & Reel 


4.32KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4321F 


Tape & Reel 


4.42K OHM 


1/4W 


\% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4421F 


Tape & Reel 


4.53KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A4531F 


Tape & Reel 


4.64K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4641F 


Tape & Reel 


4.70K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4701F 


Tape & Reel 


4.75KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4751F 


Tape & Reel 


4.87K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4871F 


Tape & Reel 


4.99KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4991F 


Tape & Reel 


5.10K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5101F 


Tape & Reel 


5.11 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5111F 


Tape & Reel 


5.23KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5231F 


Tape & Reel 


5.36K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5361F 


Tape & Reel 


5.49K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5491F 


Tape & Reel 


5.60K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5601F 


Tape & Reel 


5.62K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5621F 


Tape & Reel 


5.76K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5761F 


Tape & Reel 


5.90K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5901F 


Tape & Reel 


6.04KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6041F 


Tape & Reel 


6.19KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6191F 


Tape & Reel 


6.20K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6201F 


Tape & Reel 


6.34K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6341F 


Tape & Reel 


6.49KOHM 


1 /4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6491F 


Tape & Reel 


6.65KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6651F 


Tape & Reel 


6.80K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6801F 


Tape & Reel 


6.81KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6811F 


Tape & Reel 


6.98K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6981F 


Tape & Reel 


7.15KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7151F 


Tape & Reel 


7.32KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7321F 


Tape & Reel 


7.50KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7501F 


Tape & Reel 


7.68K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7681F 


Tape & Reel 


7.87KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A7871F 


Tape & Reel 


8.06KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8061F 


Tape & Reel 


8.20K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8201F 


Tape & Reel 


8.25KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8251F 


Tape & Reel 


8.45KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8451F 


Tape & Reel 


8.66K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8661F 


Tape & Reel 


8.87KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8871F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATIOh 



-IDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 




q noi/ hum 

V.UVIS <vJH I I 


1 Ad\A/ 

I /nvv 


1 % 

1 /o 




1 Z.UDJM7U7 1 r 


Tanp & Rf=p| 
1 dJJC CX I\CCTl 


r\ 1 /-\ is f~\ 1 1 KA 

v. 1 OK OHM 


1/4W 


1 0/ 
1 7b 


± 1 00 ppm 


7C 1 ZU0JA7 1 U 1 r 


1 ape ot n.eei 


V.J 1 l\ UHH 


I /4VV 


1 TO 


-1- 1 nil nnm 

x 1 pprn 


7V^. 1 Z.vOjA7 J 1 1 r 


Tariff Rj RppI 


V.bJK (JHM 


1 IA\l\l 

I /4W 


1 O/ 
1 /o 


z: I uu pprn 


QP1 lOA.'ZAQ^1 1 F 
\ ZUOJA73J 1 r 


1 dpc o< rstrci 


V./oK OHM 


1 /4W 


1 0/ 


z; ! uu ppm 


1 ZUD J>r\7 / O 1 r 


T ar ,P & Rpif^l 
1 dpc cx r\L.fc:l 


1 UK. OHrl 


1 IAWI 

I/4W 


1 /o 


z: 1 uu pprn 


i zudja i uuzr 


I dpc cx rxcci 


1 0.2K OHM 


1/4W 


1% 


■ 1 r\r\ ~ ^ ^ 

± 1 DO ppm 


VOl ZU6JA1 UzZr 


1 ape & Keel 


lU.oK OHM 


1 IA\A/ 

I/4W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


7L. 1 zUojA 1 UDzr 


1 ape & rseei 


i n -71/ /~\[ 1 

10. /K OHM 


1/4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 00 ppm 


7L. 1 zUoJAl U/zr 


T--,. O Drt Q | 

1 ape & Keei 


1 1 K OHM 


1 />1\A/ 

1/4W 


1 0/ 
1 70 


± 1 00 ppm 


VO 1 zUoJAI 1 Uzr 


1 ape ex Keel 


1 1 JK ohm 


1 //1\A/ 

1/4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 00 ppm 


VL. I ZUdJA I I Jzr 


T___ O D„/,| 

1 ape & Keel 


1 1.5KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9Cl 2063A1 1 blr 


Tape & Reel 


1 1 .oK OHM 


1/4W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


VOl zUoJAI 1 ozr 


T-,rtrt D rt „| 

1 ape & Keel 


1 ~) L/ i K*1 

] 2K OHM 


1 M\A/ 

1/4W 


1 0/ 
I 70 


± 1 00 ppm 


Qf~1 Tnz"3 A 1 ")A")C 

7C 1 ZUoJA 1 zUzr 


T->rt^ D^>^>l 

1 ape oc Keel 


1 ^ 1 1/ /"""\ J I K yl 

1 2.1 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


VO 1 /UdjAI zl 2r 


1 ape & Keel 


11 At/ /— MIN/I 

1 2.4K OHM 


1 M\A/ 
I/4W 


1 oz 
l 7b 


± 1 UU ppm 


7V_ 1 zUoJAI Z4zr 


Tape & Reel 


1 2.7K OHM 


1/4W 


l% 


± 1 00 ppm 


9C12U6jAlz/zh 


Tape & Reel 


I JK OHM 


1 M\A/ 

1/4W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


7O I ZUoJAl JUzr 


T— , ^ O D ^ 1 

1 ape & Keel 


1 3.3K OHM 


1 /A\hl 
1/4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 UU ppm 


7O I zUoJAI Jjzr 


! ape & Keel 


1 ~> "71/ 1 KA 

1 J./K OHM 


I /4W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


9L. 1 ZUojAI 51 Lv 


X-M-irt D /-i/-J 

1 ape & Keel 


1/it/ r~\i \ ka 
1 4K. OHM 


1 //1\A/ 

1 /4W 


1 0/ 
l 7b 


± 1 00 ppm 


Q^~1 *)nz"5 A 1 a roc 
7(_ 1 ZUd JA 1 4Uzr 


1 ape a Keel 


14.3K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9CizU6iA14J2l- 


Tape & Reel 


1 A 11/ AKA 

14./K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


VOl zU6jAI4/zt 


1 ape & Keel 


1 dK OHM 


1 //1\A/ 

1 /4W 


1 0/ 

I 7b 


± 1 00 ppm 


ar~i ")nz"3 a 1 croc 
VL- 1 ZUoJAI jUzr 


1 ape cx Keel 


1 E At/ r~\LJ N/1 

1 3.4K OHM 


1 /y1\A/ 
1 /4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 UU ppm 


Ckf~~\ ^(\L~i A 1 CATC 

VL. 1 ZUoJA 1 J4zr 


1 ape & Keel 


1 r 01/ /"\LJ N/1 

Ib.oK OHM 


1 //1\A/ 

I/4W 


1 0/ 

l 7b 


± 1 00 ppm 


or~ 1 TAi coi c 
VOl zUoJAI oozr 


1 ape a Keel 


1 6K OHM 


1/4W 


l% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 6U2F 


Tape & Reel 


1 / "J!/ ("ill KA 

1 6.2K OHM 


1 IA\Kt 

1/4W 


1 0/ 

17b 


± 1 00 ppm 


VOl zUoJAI ozzr 


1 ape & Keel 


1 £ CIS rMJM 

1 6.5K OHM 


1 //IV A/ 

1/4W 


1 0/ 
1 7b 


± 1 00 ppm 


or 1 iri^^ a i z oc 
VOl zUojAI ojzr 


1 ape & Keel 


1 6.VK OHM 


1 //1\A/ 

1 /4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 00 ppm 


VO 1 ZUoJA 1 oVzr 


1 ape & Keel 


1 1 A 1/ r"M_l N<1 

1 /.4K OHM 


1 //1\A/ 

1/4W 


1 0/ 

1 7b 


± 1 00 ppm 


VO I zUoJAI /4zr 


T«rtrt D Drtrtl 

1 ape & Keel 


17.8KOHM 


1/4W 


1 % 


± ] 00 ppm 


901 206JA1 /Blr 


Tape & Reel 


IOI/ Oil 1 KA 

1 oK OHM 


1 //l\A/ 

1/4W 


1 0/ 
1 7b 


± 1 00 ppm 


or~i ia/'5a i oroc 
VOl 2U63AI oU2r 


"T-.r-.rt O Drtrtl 

1 ape & Keel 


1 o.zK. OHM 


1/4W 


1 0/ 
l7b 


± 1 00 ppm 


or~ 1 Tnz"3 a i one 
VOl ZUoJAI o22r 


T-.rtrt D Drtrtl 

1 ape & Keel 


1 O./K OHM 


1 //1\A/ 

I/4W 


1 0/ 
1 7b 


± 1 00 ppm 


Qr~ 1 Tri£ "3 A 1 Q"7TC 

VO I ZUoJAI o/zr 


T—rtrt Drtrtl 

1 ape & Keel 


1 7. 1 K. OHn 


1 M\ A / 
I/4W 


1 0/ 

1 7b 


± I uu ppm 


on in£ "3 a 1 one 
VOl ZUoJAI V 1 2r 


T—rtrt Drtrtl 

1 ape & Keel 


1 n / 1/ /~\ 1 1 ka 

1 9.6K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


r\i — 1 ~i/^/'-*)A 1 A/ "ir 

9Cl 2063A1962F 


Tape & Reel 


2UK (JHM 


1 IA\hl 

I /4W 


1 0/ 

I 7b 


± 1 UU ppm 


7C 1 ZU63AZUUZr 


~T~-,rtrt O Drtrtl 

1 ape & Keel 


")A CL/ /""M—IN/1 

ZU.bK (JHM 


1 //1\A/ 

1 /4W 


1 0/ 

l 7b 


± 1 UU ppm 


Q/-i 1 A^ "3 AT AO C 

9(_ 1 ZUoiAZUDZr 


1 ape & Keel 


Z I N (JHH 


1 IA\M 

I/4W 


1 0/ 
I 7b 


± 1 00 ppm 


Q/"1 TA^TATIAIC 

7L. 1 ZU63AZI UZr 


1 ape & Keel 


"11 CI/ /^il I K/1 

Zl .oK OHM 


1/4W 


1 % 


± 1 00 ppm 


0/ — 1 in/3 AT 1 C1C 

7CI ZU63A21 iiZr 


1 ape & Keel 


UK (JHM 


1 //1\A/ 

1/4W 


1 0/ 
1 7b 


± I UU ppm 


Q/^"1 1 A^ "3 AT) A*1C 

VCl ZU63A2ZUZh 


Tape & Reel 


22.1KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2212F 


Tape & Reel 


22.6K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2262F 


Tape & Reel 


23.2K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2322F 


Tape & Reel 


23.7K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2372F 


Tape & Reel 


24KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A2402F 


Tape & Reel 


24.3KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A2432F 


Tape & Reel 


24.9KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2492F 


Tape & Reel 


25.5KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2552F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



SS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 




Packaging 
Type 



26.1 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2612F 


Tape & Reel 


26.7K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2672F 


Tape & Reel 


27KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2702F 


Tape & Reel 


27.4K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2742F 


Tape & Reel 


28KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2802F 


Tape & Reel 


28.7KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A2872F 


Tape & Reel 


29.4KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2942F 


Tape & Reel 


30KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3002F 


Tape & Reel 


30.1KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3012F 


Tape & Reel 


30.9KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3092F 


Tape & Reel 


31.6KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3162F 


Tape & Reel 


32.4K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3242F 


Tape & Reel 


33KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3302F 


Tape & Reel 


33.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3322F 


Tape & Reel 


34K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3402F 


Tape & Reel 


34.8KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3482F 


Tape & Reel 


35.7K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3572F 


Tape & Reel 


36KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3602F 


Tape & Reel 


36.5KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3652F 


Tape & Reel 


37.4K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3742F 


Tape & Reel 


38.3KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3832F 


Tape & Reel 


39KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3902F 


Tape & Reel 


39.2K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3922F 


Tape & Reel 


40.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4022F 


Tape & Reel 


41.2KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A4122F 


Tape & Reel 


42.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4222F 


Tape & Reel 


43KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4302F 


Tape & Reel 


43.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4322F 


Tape & Reel 


44.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4422F 


Tape & Reel 


45.3KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4532F 


Tape & Reel 


46.4K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A4642F 


Tape & Reel 


47K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4702F 


Tape & Reel 


47.5KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A4752F 


Tape & Reel 


48.7K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4872F 


Tape & Reel 


49.9KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4992F 


Tape & Reel 


51KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5102F 


Tape & Reel 


51.1KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A51 12F 


Tape & Reel 


52.3KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5232F 


Tape & Reel 


53.6KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5362F 


Tape & Reel 


54.9KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5492F 


Tape & Reel 


56K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5602F 


Tape & Reel 


56.2KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5622F 


Tape & Reel 


57.6KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5762F 


Tape & Reel 


59KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5902F 


Tape & Reel 


60.4KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6042F 


Tape & Reel 


61.9KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6192F 


Tape & Reel 


62KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6202F 


Tape & Reel 


63.4KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6342F 


Tape & Reel 


66.5KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A6652F 


Tape & Reel 


68KOHM 


1/4W 


1% 


± 100 ppm 


9C12063A6802F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
56 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



AP, 1 \( OHM 


1 /4W 

1 /TVV 


1% 


+ 1 00 nnm 


9C12063A6812F 


Tape & Reel 




69. 8K OHM 


1/4W 


1% 


i 1 AA ~ — 

± I UU ppm 


7U 1 zUoJAo70zr 


1 ape ex Keei 




71 OHM 
/ i . jin uni i 


1 /4 W 

1 /1VV 


1% 


+ 1 00 nnm 

— i ppi i ' 


9C12063A7152F 


Tape & Reel 




7*3 7K OHM 

/ J ,Zin Un 1 1 


1 /4W 


1 % 


+ 1 00 nnm 


9C1 2063A7322F 


Tape & Reel 




7RK OHM 


1 /4W 

1 /TV v 


1 % 


-+- 1 00 nnm 

_ i ppi 1 1 


9C1 9063A7S02F 


Tape & Reel 




Ik 9.K OHM 


1 /4W 

1 /TVV 


1% 


-+- 1 00 nnm 
-i- i \J\J ppi 1 1 


yv — i luujn / uuii 


Tanp & Rfpi 




78.7K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


lA/nA"70"7"ic 

9C1 zU63A/o/zl- 


1 ape & Keel 




on lv OHM 
OU.DIn Unl 1 


1 /4W 
1 /TVV 


1 TO 


+ 1 00 nnm 
— 1 UU ppi 1 1 


9ri20n3AR0A"?F 

7U I ZlJDJ/nOWOZI 


T an p nV RppI 




91V OHM 
OZIn Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 /o 


+ 1 00 nnm 

— i uu ppi 1 1 


901 ?0n^AR/07F 

/U i zuojno/.u/.r 


1 auc cx 1 \cci 




91 W OHM 
OZ.JlN Unl 1 


1 /TVV 


/o 


-+- 1 00 nnm 

z. i uu ppi 1 1 


9ri70n^AR7S?F 


1 ape C< l\cci 




or. on uni i 


1 /4\A/ 

1 /TVV 


1 °A 
I /o 


-+- 1 00 nnm 

n. i uu ppm 


901 ?0n^Aft4S9F 
™u i zudjao" >zr 


1 d.pc C< INCCI 




86.6KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A8662F 


Tape & Reel 




OR 71/ r^HM 
OO. / In Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 oz 
1 /o 


x i uu ppm 


7U i zudjmoo / zr 


1 dpc ot r\cci 




QO Qk' OHM 
7U.7IN Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 % 
I /o 


-+- 1 00 nnm 

3i i uu ppm 


901 90A^A909"?F 

7U 1 ZUDjr\7U7/r 


Tano & R<^aI 
1 dpc a r\cci 




Q1 k' OHM 
7 I In Unl I 


1 /4W 
1 /tW 


1 % 

I TO 


■+- 1 00 nnm 

3. i uu ppiii 


QOI 90A^AQ1 01F 

7V_ 1 ZUDJA7 1 UZT 


Tanp Ri RpaI 
1 ape cx r\cci 




Q") i 1/ HUM 
7J. I Is. Unl 1 


1 /4W 
1 /tVV 


1 oz 
1 /o 


-u 1 AO nnm 

3 i uu ppm 


7U 1 ZUDJ/A7J 1 Zi 


1 dpc C< l\CCI 




95.3KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9532F 


Tape & Reel 




Q7 ly OHM 
7 / .din Unl 1 


1 /4W 
1 /tVV 


1 /o 


+ 1 00 nnm 

31 i uu ppm 


9On0n^A97n9F 

7U 1 ZUDJA7 / DZr 


1 dpc ol r\cci 




i nnk" ohm 

1 UUin Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 /o 


+ 1 00 nnm 

ji i uu ppm 


Q01 70n^A1 00^F 

7U 1 ZUDjn 1 UU J r 


1 dpc Oi r\cci 




1 f\lV Ol— IM 
1 UZIn Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 oz 
1 /o 


■+■ 1 C\f\ nnm 

3: I uu ppm 


7 1 , 1 ZUDJ/AI UZJr 


1 dpc Ot inCCI 




in;!/ HUM 

1 UOIn Unl 1 


1 /4\A/ 
I /tVV 


1 oz 
I /o 


-+- 1 HO nnm 

_ i uu ppm 


Qf~1 yOA^AI O^^F 
7 1 , i zudjas i ujjsr 


1 dpc oi r\cci 




107KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


n/— 1 nn/n a 1 n - 7-1 r~ 

9C12063A1073F 


Tape & Reel 




1 1 Ok - OHM 
1 1 UIn Unl I 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 oz 
1 /o 


-4- 1 C\C\ nhrYl 

3 i uu ppm 


QOI yOA^A! 1 O^F 
7UIZUDJr\l I UJr 


T anp Q. Rppl 
1 dpc Ot PiCCl 




1 1 JIN Un! 1 


1 /4\A/ 
1 /tVV 


1 °/, 
I /o 


-+■ 1 00 nnm 

m i uu ppi t i 


9(~1 lOklA] 1 ?^F 

7UIZUOJ/nl 1 Jjr 


1 dpc Oi r\cci 




1 1 CLk" OHM 
1 1 jin Unl 1 


1 /4\A/ 

! v < 


1 TO 


+ 1 00 nnm 

— i uu ppm 


9P1 90n^A1 1 S^F 

7^_ 1 ZUOJ/n 1 1 Jjr 


i dpc oi r\cci 




1 1 9K OHM 
I I ON Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /tVV 


1 °A 

1 TO 


-+- 1 HO nnm 

3. i uu ppm 


Qrnn^Ai 1 p^f 

7U I zudjm 1 lojr 


Tano Ri R««l 

1 dpc Oi r\cci 




120K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C1 2063A1 203 F 


Tape & Reel 




Oik' OHM 
1 Z 1 in Unl 1 


1 /4\A/ 
I /tVV 


1 9A 
1 /o 


+ 1 00 nnm 

3 i uu ppm 


901 yOA^Al 9 1 ^F 

7U 1 ZUO J/A 1 Z 1 J r 


1 dpc Oi l\CCI 




1 1AY OHM 
I ZtIn Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /tVV 


1 °A 

1 70 


+ 1 00 nnm 

in i uu ppm 


901 ^OA^Al ?4^F 

7^ 1 ZUD J/A 1 ZTJ r 


Tanp R, RppI 
1 dpc 0< iNCCI 




1 77k' OHM 
I Z / in U n I I 


1 /4\A/ 
1 /TVV 


1 /O 


+ 1 00 nnm 
— 1 UU ppii 1 


9n "yOn^AI 97^F 

7^, 1 ZUOJrAI Z / Jr 


Tano R, Rool 
1 due a incci 




1 l.C\V OHM 
I JUIn Unl I 


1 /4\A/ 

1 /w 


1 oz 
1 /o 


-+• 1 HO nnm 

z. i uu ppm 


9r~1 /OA^AI ^O^F 

7<_ 1 ZUDJrM jUjT 


1 dpc oi rxcci 




133K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1333F 


Tape & Reel 




1 X7V OHM 
1 j / In Unl 1 


1 /4\A/ 

1 /TVV 


1 °A 
1 /o 


-+- 1 nn nnm 

ie i uu ppm 


901 ICi^Al ^71F 

7U I ZUDjA 1 J/jP 


1 dpc ot r\trcl 




1 40l<f OHM 
1 TUin Unl 1 


1 /4W 
I /TVV 


1 /o 


+ 1 nn nnm 
31 1 UU ppi' 1 


9f~1 yOA^AI 40^F 

7U 1 ZUOJA 1 TU-3T 


T-,np R, Rpp! 
I dpc OC l\CCI 




1 4?k" OHM 
i i j in un i i 


1 /4W 

1 /TVV 


1 % 

1 TO 


+ 1 nn nnm 

3i i uu ppm 


901 90n^A14^^F 

7U 1 ZUO J/A 1 "J J r 


T-inp R, Rppl 

1 dpC Ot l\CCI 




1 47k" OHM 
1 TV In Unl 1 


1 /4\A/ 
1 /tVV 


1 oz 
1 /o 


+ 1 nn nnm 
3. 1 UU ppil 1 


901 OOA^Al 47^F 
7U 1 zudja 1 t / j r 


Tanp R, RppI 
1 dpc ot r\cct 




150K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1503F 


Tape & Reel 




1 Wkf OHM 
1 jTin Unl 1 


1 /4W 

1 /TVV 


1 TO 


-+- 1 nO nnm 

3i i uu ppm 


901 yOA^AI ^47F 
7U 1 iUDjA 1 J7J 1 


1 ir\o Si. Rod 

1 dpc o{ Pvcel 




1 ^Pk" OHM 
i join uni i 


1 /4W 

1 /TVV 


1 °A 
1 /o 


4- 1 n0 nnm 

3i I uu ppm 


9C1 90A^A1 nft^F 

7U 1 ZUDJ/A 1 JOj r 


1 dpc o< r\cci 




1 AOk' OHM 
1 OUin Unl ! 


1 /TVV 


1 % 

I 70 


-h 1 nO nnm 

3 i uu ppm 


9f~1 70A^A1 AO^F 

7*^ I ZUD3/A I DUjr 


1 dpc o< rscci 


— 


1 klK OHM 
1 OZIn Unl 1 


1 /4\A/ 

1 /TVV 


1 oz 
I /o 


— i— 1 nn nnm 

z: i uu ppm 


7U ! ZUDJ/A 1 dZj r 


Tainii 8. Rod 

1 ape cx r\eei 




165K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1653F 


Tape & Reel 




169KOHM 


I/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1693F 


Tape & Reel 




174K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1743F 


Tape & Reel 




178KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1783F 


Tape & Reel 




180K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A1803F 


Tape & Reel 




182KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1823F 


Tape & Reel 




187KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9CI2063A1873F 


Tape & Reel 




191KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1913F 


Tape & Reel 




196KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1963F 


Tape & Reel 





TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



57 



Surface Mount Resistor Chip PH I LI PS 

Series 9C ... F Size 1206 



[ 

Value 

— — i - 


1 

Wattaee 

— _ — ■■■ „■ , - „ T : : __L 


Tolerance 


1 1 

TC 


ParTSber 

— .._ _ ■. „__ ; : ^_ 


Packaging 
Type 


200K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2003F 


Tape & Reel 


205KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2053F 


Tape & Reel 


21 OK OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2103F 


Tape & Reel 


11 SK OHM 


1/4W 


1 % 


+ 1 00 nnm 


9C12063A2153F 


Tape & Reel 


220K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2203F 


Tape & Reel 


221 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2213F 


Tape & Reel 


226K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2263F 


Tape & Reel 


232K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2323F 


Tape & Reel 


OHM 


1 /4W 
invv 


1 % 

1 /o 


-4- 1 HO nnm 

_ i w ppi 1 1 




1 apt: cx lAccl 


240KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2403F 


Tape & Reel 


243KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2433F 


Tape & Reel 


249K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2493F 


Tape & Reel 


255KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2553F 


Tape & Reel 




1 /4W 
nvv 


1 °A 
I /o 


4- 1 fin nnm 
IE 1 UU pP'fl 


Qfl 9fln7A?Al 7F 


Tn np P. Rp.p*| 

1 dpc oc rscei 


267KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2673F 


Tape & Reel 


270KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2703F 


Tape & Reel 


274K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2743F 


Tape & Reel 


280KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2803F 


Tape & Reel 


Z.O / n. Ul II 1 


1 /4W 
I /nvv 


1 % 
1 /o 


-4- 1 Pin nnm 

_c i uu ppiii 


9(~1 ?nn?A7R77F 


Tina S, Rool 
1 dpc CX r\cc! 


294K OHM 


I /4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A2943F 


Tape & Reel 


300KOHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 ppm 


9C12063A3003F 


Tape & Reel 


301KOHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 DDm 


9C12063A3013F 


Tape & Reel 


309KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3093F 


Tape & Reel 


71 nk" OHM 

J I O ^ U li I 


1 /4W 


1 <K 
I /o 


_ i uu ppr t i 


or] 10A7A11 A7F 


1 apt; cx rxticl 


324KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3243F 


Tape & Reel 


330K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3303F 


Tape & Reel 


332KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3323F 


Tape 8c Reel 


340K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3403F 


Tape & Reel 


JtON KJl 1 1 1 


1 /4W 


1 7o 


-f- 1 ()C\ nnm 

m i uu ppni 


QP1 ?nn7A74ft^F 


Tape & Reel 


357KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3573F 


Tape & Reel 


360K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C 12063 A3 603 F 


Tape & Reel 


365KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3653F 


Tape & Reel 


374K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3743F 


Tape & Reel 


3H3K DHM 
Ju j r\ ui 1 1 i 


1 /4W 


1 /O 


it 1 00 ppm 


7V_ I ZUDJAJOJjr 


i ape ex r\eei 


390KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3903F 


Tape & Reel 


392KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A3923F 


Tape & Reel 


402KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4023F 


Tape & Reel 


412KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4123F 


Tape & Reel 


477K OHM 


1/4W 


1 % 

1 /o 


4- 1 flf) nnm 

ie i uu ppr T 1 


J**— i zudjAizzj r 


Tape & Reel 


430KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4303F 


Tape & Reel 


432K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4323F 


Tape & Reel 


442KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4423F 


Tape 8c Reel 


453KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4533F 


Tape & Reel 


464K OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 Of) nnm 


9C1 2063A4643F 


Tanp & RppI 
i auc cx i ncci 


470KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4703F 


Tape & Reel 


475KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4753F 


Tape & Reel 


487KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4873F 


Tape & Reel 


499KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A4993F 


Tape & Reel 


51 OK OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5103F 


Tape & Reel 


511KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5113F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



58 



PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



Packaging 



Part Number 



523KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5233F 


Tape & Reel 




536KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5363F 


Tape & Reel 




549KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5493F 


Tape & Reel 




560KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5603F 


Tape & Reel 




562KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A5623F 


Tape & Reel 




576KOHM 


1 /4\A/ 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5763F 


Tape & Reel 




590K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A5903F 


Tape & Reel 




604KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6043F 


Tape & Reel 




619KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6193F 


Tape & Reel 




620K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6203F 


Tape & Reel 




634K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6343F 


Tape & Reel 




649KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6493F 


Tape & Reel 




665KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6653F 


Tape & Reel 




680K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6803F 


Tape & Reel 




681 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6813F 


Tape & Reel 




698K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A6983F 


Tape & Reel 




715KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A7153F 


Tape & Reel 




732K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7323F 


Tape & Reel 




750KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7503F 


Tape & Reel 




768KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A7683F 


Tape & Reel 




787KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A7873F 


Tape & Reel 




806KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8063F 


Tape & Reel 




820KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8203F 


Tape & Reel 




825KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8253F 


Tape & Reel 




845K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8453F 


Tape & Reel 




866KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8663F 


Tape & Reel 




887KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A8873F 


Tape & Reel 




909K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A9093F 


Tape & Reel 




910KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9103F 


Tape & Reel 




93 IK OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


9C12063A9313F 


Tape & Reel 




953KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9533F 


Tape & Reel 




976K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A9763F 


Tape & Reel 




1 .00M OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


9C12063A1004F 


Tape & Reel 




1 ,02M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1024F 


Tape & 'eel 




1 .05M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1054F 


Tape & Reel 




1 .07M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1074F 


Tape & Reel 




1.10M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1104F 


Tape & Reel 




1.13MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1134F 


Tape & Reel 




1.15M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1154F 


Tape & Reel 




1.1 8M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1184F 


Tape & R^el 




1.20M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1204F 


Tape & Reel 




1.21MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1214F 


Tape & Reel 




1.24M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1244F 


Tape & Reel 




1.27MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1274F 


Tape & Reel 




1.30M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1304F 


Tape & Reel 




1.33MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1334F 


Tape & Ref i 




1.37M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1374F 


Tape & R- 




1.40M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1404F 


Tape & Reel 




1.43MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1434F 


Tape 8 Reel 




1 .47M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1474F 


Tape ! '< Reel 





TAPE & REEL QUANTITY 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



59 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



PHILIPS 



Packaging 



1.50M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1504F 


Tape & Reel 


1 .54M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1544F 


Tape & Reel 


1.58MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1584F 


Tape & Reel 


1.60M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1604F 


Tape & Reel 


1.62M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1624F 


Tape & Reel 


1.65M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1654F 


Tape & Reel 


1.69MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1694F 


Tape & Reel 


1 74M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1744F 


Tape & Reel 


1.78MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1784F 


Tape & Reel 


1 .80M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1804F 


Tape & Reel 


1.82M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1824F 


Tape & Reel 


1.87MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1874F 


Tape & Reel 


I.91MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1914F 


Tape & Reel 


1.96M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1964F 


Tape & Reel 


2.00M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2004F 


Tape & P.eei 


2.05M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2054F 


Tape & Reel 


2.10M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2104F 


Tape & Reel 


2.15M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2154F 


Tape & Reel 


2.20M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2204F 


Tape & Reel 


2.21 M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2214F 


Tape & Reel 


2.26M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2264F 


Tape & Reel 


2.32M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2324F 


Tape & Reel 


2.37M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2374F 


Tape & Reel 


2.40M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2404F 


Tape & Reel 


2.43M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2434F 


Tape & Reel 


2.49M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2494F 


Tape & Reel 


2.55MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2554F 


Tape & Reel 


2.61 M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2614F 


Tape & Reel 


2.67M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2674F 


Tape & Reel 


2.70M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2704F 


Tape & Reel 


2.74M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2744F 


Tape & Reel 


2.80M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2804F 


Tape & Reel 


2.87M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2874F 


Tape & Reel 


2.94M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A2944F 


Tape & Reel 


3.00M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3004F 


Tape & Reel 


3.01MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3014F 


Tape & Reel 


3.09M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3094F 


Tape & Reel 


3.16M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C 12063 A3 164F 


Tape & Reel 


3.24M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3244F 


Tape & Reel 


3.30M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3304F 


Tape & Reel 


3.32M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3324F 


Tape & Reel 


3.40M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3404F 


Tape & Reel 


3.48M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3484F 


Tape & Reel 


3.57M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3574F 


Tape & Reel 


3.60M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A3604F 


Tape & Reel 


3.65M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3654F 


Tape & Reel 


3.74M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3744F 


Tape & Reel 


3.83MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3834F 


Tape & Reel 


3.90M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A3904F 


Tape & Reel 


3.92M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A3924F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
Series 9C ... F Size 1206 



Philips 



Packaging 



4.02M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4024F 


Tape & Reel 


4.12M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4124F 


Tape & Reel 


4.22M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4224F 


Tape & Reel 


4.30M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4304F 


Tape & Reel 


4.32M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4324F 


Tape & Reel 


4.42M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4424F 


Tape & Reel 


4.53MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4534F 


Tape & Reel 


4.64M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4644F 


Tape & Reel 


4.70M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4704F 


Tape & Reel 


4.75M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4754F 


Tape & Reel 


4.87M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4874F 


Tape & Reel 


4.99M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A4994F 


Tape & Reel 


5.10M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5104F 


Tape & Reel 


5.1 1 M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5114F 


Tape & Reel 


5.23M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5234F 


Tape & Reel 


5.36M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5364F 


Tape & Reel 


5.49M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5494F 


Tape & Reel 


5.60M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5604F 


Tape & Reel 


5.62M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5624F 


Tape & Reel 


5.76M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5764F 


Tape & Reel 


5.90M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A5904F 


Tape & Reel 


6.04M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6044F 


Tape & Reel 


6.19M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6194F 


Tape & Reel 


6.20M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6204F 


Tape & Reel 


6.34M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6344F 


Tape & Reel 


6.49M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6494F 


Tape & Reel 


6.65MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6654F 


Tape & Reel 


6.80M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6804F 


Tape & Reel 


6.81 M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6814F 


Tape & Reel 


6.98M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A6984F 


Tape & Reel 


7.15MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7154F 


Tape & Reel 


7.32M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7324F 


Tape & Reel 


7.50M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7504F 


Tape & Reel 


7.68M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7684F 


Tape & Reel 


7.87M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A7874F 


Tape & Reel 


8.06M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8064F 


Tape & Reel 


8.20M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8204F 


Tape & Reel 


8.25MOHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8254F 


Tape & Reel 


8.45M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8454F 


Tape & Reel 


8.66M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8664F 


Tape & Reel 


8.87M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A8874F 


Tape & Reel 


9.09M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9094F 


Tape & Reel 


9.10M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9104F 


Tape & Reel 


9.31 M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A9314F 


Tape & Reel 


9.53M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A9534F 


Tape & Reel 


9.76M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C1 2063A9764F 


Tape & Reel 


10.0M OHM 


1/4W 


1% 


±200 ppm 


9C12063A1005F 


Tape & Reel 



5NAL INFORMATION 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
ER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 2322 726 Size 1206 



PHILIPS 




Series 2322 726 

1206 size 

1 % Tolerance 

0.25 W Power Rating 

Improved Performance at High Frequence 



2322 726 2 470 9 

T 

Resistance 
Magnitude 

8 = 1-9.76H 

9 = 1 0-97.6 11 

1 = 100-97611 

2 = 1 K-9.76K n 

3 = 10K-97.6Kft 

4 = 100K-976Kft 

5 = 1 M-9.76M H 

6 = lOMfl 

Resistance Value 
Packaging 

1 = Plastic Blister Tape, 5,000 reel 

2 = Cardboard Tape, 5,000 reel 

3 = Cardboard Tape, 1 0,000 reel 

4 = Plastic Blister Tape, 1 0,000 reel 

Type 

726 = 1206, 1%, 0.25W 
Chip Resistor 

Marking 

Parts marked with resistance value 
Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 



General 





Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Style 


W 


Ohms 


PPM/°C 


% 


726 


0.25 


1R-4R99 


= 250 


1 






5R1-9R76 


±200 








10R-1M 


±100 








1.02M-10M 


±200 





FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 

Low TCR 




Precision Resistor Chip 
Series 2322 727, 732, 733 



1206 & 0805 Size 
1% Tolerance 
LowTC 



2322 



727 2 479 



Resistance 
Magnitude 

1 = 100-976H 

2 = 1 K-9.76I01 

3 = 10K-97.6KH 

4 = 100K-976KT1 

5 = IMft 

Resistance Value 



Reel Size 

2 = 5,000 piece reel (1206) 

3 = 10,000 piece reel (1206) 

6 = 5,000 piece reel (0805) 

7 = 10,000 piece reel (0805) 



Series 

727 = 1206, 0.25 W 
732 = 0805, 0.100W 



General Specifications 







Pwr 


Range 


PPM/ 


Tol 


Volt 






W 








v 


727 


1206 


0.250 


250R-1M 


±50 


1 


200 


732 


0805 


0.100 


1 00R-249R 


±100 


1 


150 


(733) 






250R-1M 


±50 







Fixed Resistor 



Marking 

Parts are marked with resistance value 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels (standard) 

10,000 piece reels (non-standard) 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount High Precision Chip 



PHILIPS 




High Precision Resistor Chip 
Series 2322 725,738, 741,744 



1206&080S Size 

0.1% and 0.5% Tolerance 

High Stability 



2322 725 1 



479 



General Specifications 



Resistance Magnitude 

9 = 10-97.611 

1 = 100-976fl 

2 = 1 K-9.76KH 

3 = 10K-97.6KH 

4 = 100K-976KH 

5 = THfl 



Resistance Value 

Series & Packaging 

725 1 = 1 206, 0.5%, 5K pc blister tape 
738 1 = 0805, 0.5%, 5K pc blister tape 
738 2 = 0805, 0.5%, 5K pc cardboard tape 
741 2 = 1 206, 0.1 %, 1 K pc blister tape 
741 3 = 1206, 0.1%, 5K pc blister tape 
744 x = 0805, 0.1 %, 1 K pc blister tape 
744 x = 0805, 0.1%, 5K 







Max 


Resistance 


TC 




Max 


725 


1206 


0.125 


100R-249R 
250R-1 M 


±100 
±50 


0.5 


200 


738 


0805 


0.100 


100R-249R 
250R-1 M 


±100 
±50 


0.5 


150 


741 


1206 


0.125 


10R-301K 


±25 


0.1 


100 


744 


0805 


0.100 


10R-30K 


±25 


0.1 


100 



Fixed Resistor 
Marking 

Parts are marked with resistance value 
Packaging 

Tape & Reel - as indicated above 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount Resistor Chip 
User Trimmable Series 2322 724, 734 




2322 734 90 xxx 

T T T T 

Assigned for specific values 
Trimmable 

Type 

724 = 1 206 
734 = 0805 

Chip Resistor 
Marking 

Parts are not marked 
Packaging 

724: Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Bulk - 1 ,000 pieces 

734: Tape & Reel - 5,000 piece reels 



Trimmable Resistor Chip 
Series 2322 724, 734 

1206 & 0805 size 

+0/-20% & +0/-30% Tolerance 



General Specifications 





Max 


Resistance 


TC 






Pwr 


Range 


PPM/ 


Tol 


Style 




Ohms 


C 


% 


724 0.25 


1 R-4R99 


±250 


+0/-20, +0/-30 




5R1-9R76 


±200 






10R-1M 


±100 




734 0.10 


1 R-9R1 


±500 


+0/-20, +0/-30 




10R-10M 


±100 





FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Resistor Chip 
Series 2322 724 Size 1206 



PHILIPS 




Low Ohmic Resistor Chip 
Series 2322 724 

1206 Size 

5% Tolerance 

0.25 W Power Rating 



2322 724 



960 02 

T 

Resistance Value 

02 = lOOmfl 

03 = HOmft 

04 = 120mll 

05 = 130mll 

06 = 150mll 

07 = 160mn 

08 = 180mfi 

09 = 200mft 

26 = 220mfl 

1 1 = 240mil 

12 = 270mO 

1 3 = 300mfl 

14 = 330mn 

1 5 = 360ma 

16 = 390mn 

1 7 = 430mfi 

18 = 470mO 

19 = 510mft 

27 = 560mO 

21 = 620mn 

22 = 680mn 

23 = 750mn 

24 = 820mfl 

25 = 910mn 



Low Ohmic 



Type 

724 = 1206 



Chip Resistor 
Marking 

Parts are marked with Resistance code 
Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Style 


Max 
Pwr 
W 


Resistance 
Range 
Ohms 


TC 

pp M /o 




Tol 


724 


0.25 


1 00m-1 30m 
150m-390m 
400m-910m 


— 

±1000 
±700 
±250 


5 
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PHILIPS 



Fusible Surface Mount Resistor Chip 
Series 2322 750 Size 1206 




Fusible Resistor Chip 
Series 2322 750 



1206 size 

5% Tolerance 

0.125 W Power Rating 



2322 750 6 470 



8 

T 

Resistance 
Magnitude 

8 = 1-9.1 n 

9 = 10-91 n 

1 = 1 00-240 n 



Resistance Value 



General Specifications 





Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Toi 




| W 


Ohms 


PPM/°C 




750 


0.125 


1R-4.7R 


±250 


5 






5R1-240R 


±200 





Packaging 

6 = 5,000 piece reel 

7 = 1 0,000 piece reel 



Fusible 



Chip Resistor 



Marking 

Parts marked with Resistance code 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
10,000 piece reels 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Surface Mount Power Resistor Chip 
Series 2322 735 Size 1218 



PHILIPS 





1218 Size 
5% Tolerance 
1 W Power Rating 

200V (DC or RMS) Maximum Voltage 



2322 



735 



60 



47 



8 



General Specifications 



T 



Max 
Pwr 



1 Resistance 



Resistance 
Magnitude 

8 = 1-9.1 n 

9 = 10-91 O 



Style W 



735 1 



1R-10R ±200 5 

11R-1M ±100 



1 = 100-91 on 

2 = 1K-9.1KO 

3 = 10K-91Kfi 

4 = 100K-910KH 

5 = IMfi 

Resistance Value 

Packaging 

30 = 1 ,000 piece reel 
60 = 5,000 piece reel 



Power 
Chip Resistor 

Marking 

Parts marked with Resistance code 
Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
10,000 piece reels 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Surface Mount MELF Resistor 

Series 9B 



9B 1406 4 A 4751 J C 

T T T 

T.C. 

A = 5 ppm 
B = 10 ppm 
C = 50 ppm 
E = 25 ppm 
F = 1 5 ppm 

Tolerance 

J = 5% 
G = 2% 
F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 

Resistance Value 

Class 

A = Standard 
Power 

3 = 0.2W (0805) 

4 = 0.25W(1406) 

Size 
MELF Resistor 



Marking 

Color Band 



MELF Resistor 
Series 9B 

1406 & 0805 Size 
0.1 to 5% Tolerance 
High Stability 
LowTC 



General Specifications 




1406 0.25 0.22R-10M ±50 5 200 



1R-10M 2,1 

10R-475K 0.5 

22R-330K 0.25 

43R-330K 0.1 

10R-475K ±25 1,0.5 

22R-330K 0.25 

43R-330K 0.1 

10R-221K ±15 0.5 

22R-221K 0.25 

43R-221K 0.1 

22R-221K ±10 0.25 

43R-221K 0.1 

100R-100K ±5 0.25,0.1 

0805 0.20 .22R-0.91M ±50 5 

1R-9.1M 2 100 

10R-2.21M 1 

47R-221K 0.5 

100R-221K 0.25 

10R-221K ±25 1 

47R-221 K 0.5 

100R-100K 0.25 
0.1 

1100R-100K ±15 

100R-100K 0.5 



0.25, 0.1 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Carbon Film Axial Lead Resistor 
Series 5043CX 



50 



470K0 



Tolerance 

J = 5% 

Resistance Value 



Temperature Coefficient 

X = 250 PPM 



Style 

C = Carbon Film 



Encapsulation 

3 = Conformal 



Power Rating 

4 = 1/3 W 

Fixed Axial Resistor 



Marking 

Color Band Marking 



PHILIPS 




Carbon Film Resistor 
Series 5043CX 



1/3 Watt 
5% Tolerance 
Conformal Coated 



General Specifications 



3-4 





Max 


Resistance 










Pwr 


Range 




Tol 


Max 


Style 


_L_ w J 


Ohms 




% 


Voltage 


5043CX 


1/3 


1R-10M 


— - 




250 




Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels (preferred). To order, add "T/R" to 
end of part number. 
Bulk - 100 pieces per box 



FOR ADDITIONAL INI 
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IDBOOK PA08-A. 



PHILIPS 



Carbon Film Axial Lead Resistor 

Series 5043CX 



1 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1R000J 


Tape & Reel 


1 .1 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 R100J 


Tape & Reel 


1 .2 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 R200J 


Tape & Reel 


1 .3 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 R300J 


Tape & Reel 


1 .5 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 R500J 


Tape & Reel 


1 .6 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 P.600J 


Tape & Reel 


i .o urn i 


1 nw 

I / J V V 


5% 

J70 


sn43cxi rsooi 


~T:>ap Rj RppI 
1 dpc Cx rxcci 


2 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2R000J 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2R200) 


Tanp Re RppI 

i apt cx i 


1 4 OHM 


1/3W 


5% 




T^np Rj RppI 

1 dpc CX 1 \CCI 


2,7 OHM 


1/3W 


5% 


5043rX2R700l 

JUT J^Ail \/ U\JJ 


T^dp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


J flUM 


i n\h/ 

1 /jW 


^O/ 


jUtjLAj r\\JuVJ 


Tape & Reel 


-3 o OHM 
J . J uni i 


l/JVv 


J7D 


JUtJ ^Aj rvjUUJ 


T^np Ri RppI 
i dpc cx r\cci 


3.6 OHM 


1/3W 


J 70 


sfwcx^R^ooi 


Tanp R, RppI 
1 aUC CX l\CCI 


3.9 OHM 


1/3W 


5% 




Tanp Rj RppI 
1 dpc cx r\CCl 


4.3 OHM 


1/3W 


J /O 




Tpnp Ri RppI 
i dpc cx i \cci 


4 7 flWM 


1 / J vv 


J 70 


c ;04^f"X4R7nni 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/3W 


5% 


S043CXSR100I 


Tanp Rj RppI 

1 tXvJ\_7 CX 1 XUvl 


5.6 OHM 


1/3W 


5% 


S043CX5R600I 

.JijT-JV — /\JI \UUUJ 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


6.2 OHM 


1/3W 


5% 


i;n43rX6R200l 


~Tar>P Rj RppI 

1 dUC CX 1 \CCI 


6 8 OHM 

\J . W III 1 


1/3W 


5% 


5043CX6R800I 


Tanp Rj RppI 

1 ape CX 1 


7 c OHM 
/ .3 vnl 1 


i nw 

1 / J vv 


J 70 


JUtjLA/ iajuuj 


1 dpc Cx iaccI 


8.2 OHM 


1/3W 


5% 


-JvJ I _> v—XnCJ 1 vz_ WJ 


Tanp Rj RppI 

1 dUC CX 1 \CCI 


9.1 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX9R100I 


Tanp Rj RppI 

1 aUC CX 1 \CCI 


10 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX10R00I 


Tanp Rj RppI 

1 dL>C CX 1 \CCI 


1 1 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 1 R00I 

JUT J » A 1 1 \ \\J\JJ 


Tanp Rj RppI 

i dpc CX 1 \CCI 


1 ~) fiMM 
1 Z l^lril 1 


1 fVM 
1 / J vv 


»oz 

J70 


jutjLA 1 AvvJUJ 


Tape & Reel 


1 3 OHM 


1/3W 


5% 


JUTJV — s\ 1 -J 1 \WJ 


Tanp Rj RppI 
i djjc cx i \cci 


15 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 5R00I 


T^np Rj RppI 

1 apt CX 1 \CC! 


1 6 OHM 


1/3W 


5% 


SO43CX16R0OI 

JUTJ\-A 1 CJ[ \UUJ 


Tsnp Rj RppI 
i dpc cx i \cci 


1 8 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX18R00I 


Toi~ip Rt RppI 

1 ape CX 1 \CCI 


id owm 
zu un i 


1 /_5VV 


<;oz. 

JTO 


c ;n4^r~v')nRnni 

jU'Tj^AZUrv.UUJ 


i ape & r\eei 


22 OHM 


1/3W 


5% 




Tanp Rj RppI 
t auc cx i\cci 


24 OHM 


1/3W 


5% 


5043rX24R00l 


Tanp Rj RppI 

1 dUC CX 1 \CCI 


27 OHM 


1/3W 


5% 


5043rX77R00l 

JUTj V_/\iL / IMJUJ 


Temp Rj RppI 
i dpc Cx rvccl 


30 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX30R00I 


Tpnp R, RppI 
i dpc cx r\cei 


33 OHM 


1 AW 

I /JVV 


J 70 


jUtjv-Ajj r\UUJ 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/3W 


5% 


so43cx^6rooi 

JVTJ V — AJ CJ 1 \\J\JJ 


Tanp Rj RppI 

i dpc CX 1 \CCI 


39 OHM 


1/3W 


5% 


5043rX39R00l 

JUtj^Aj 7I\UvJ 


Tanp R, RppI 
1 dpc Oc rxcci 


43 OHM 


1/3W 


5% 


so4^rx4"iRnn] 


Tanp Ri RppI 
i dpc CX 1 \CCI 


47 OHM 


1/3W 




so4^rx47Rnni 

jutj^at/ rvjvj 


l dpc cx r\Ccl 


51 OHM 


1/3W 


5% 


srvnrxsi Rom 


1 dpc cx r\ccl 


56 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX56ROOJ 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX62ROOJ 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX68R00J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX75R00J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX82R00J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX91R00J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX100R0J 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX110R0J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Carbon Film Axial Lead Resistor 
Series 5043CX 



PHILIPS 



1 20 OHM 


1 3W 


5% 


5043CX12OR0J 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX130R0J 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX150R0J 


Tape & Reel 


1 60 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX160R0J 


Tape & Reel 


1 80 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 80R0J 


Tape & Reel 


200 OHM 


\W 


5% 


5043CX200R0J 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX220R0J 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX240R0J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX270R0J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX300R0J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX330R0J 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX360R0J 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX390ROJ 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX430R0J 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX470R0J 


Tape & Reel 


510OHM 


1/3W 


5% 


5043CX510R0J 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX560R0J 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX620R0J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX680R0J 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX750R0J 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/3W 


5% 


5043CX820R0J 


Tape & Reel 


910OHM 


1/3W 


5% 


5043CX910R0J 


Tape & Reel 


1 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1K00OJ 


Tape & Reel 


1.1 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1K100J 


Tape & Reel 


1.2 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1K200J 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1K300J 




1.5 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 K500J 


Tane & Reei 


1.6 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 K600J 


Tape & Reel 


1.8 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 K800J 


Tape & Reel 


2 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX2K000J 


Tape & Reel 


2.2 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX2K200J 


Tape & Reel 


2.4 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2K400J 


Tane & Reel 


2.7 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX2K700J 


Tape & Reel 


3 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX3K000J 


Tape & Reel 


3.3 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX3K300J 


Tape & Reel 


3.6 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX3K600J 


Tape & Reel 


3.9 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX3K900J 


Tape & Reel 


4.3 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX4K300J 


Tape & Reel 


4.7 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX4K700J 


Tape & Reel 


5.1 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX5K100J 


Tape & Reel 


5.6 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX5K600J 


Tape & Reel 


6.2 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX6K200J 


Tape & Reel 


6.8 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX6K800J 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX7K500J 


Tape & Reel 


8.2 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX8K200J 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX9K100J 


Tape & Reel 


10 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX10K00J 


Tape & Reel 


11 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 1 K00J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX12K00J 


Tape & Reel 


13 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX13K00J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Carbon Film Axial Lead Resistor 

Series 5043CX 



15 K OHM 


1/3W 


5 Q -, 


5043CX15K00J 


Tape & Reel 


1 6 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 6K00J 


Tape 8c Reel 


18 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX18K00J 


Tape & Reel 


20 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX20K00J 


Tape 8c Reel 


22 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX22K00J 


Tape & Reel 


24 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX24K00J 


Tape & Reel 


27 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX27K00J 


Tape 8c Reel 


30 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX30K00J 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX33K00J 


Tape & Reef 


36 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX36K00J 


Tape & Reel 


39 KOHM 


1/3W 


5°o 


5043CX39K00J 


Tape & Reel 


43 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX43K00I 


Tanp Ri RppI 
i apt; cx i \cci 


47 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX51 K00J 


Tape & Reel 


56 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX56K00J 


Tape & Reel 


62 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX62K00J 


Tape & Reel 


68 K OHM 

KJKj iX V-/ III 1 


1/3W 


5% 


5043CX68K00I 


Tanp ft/ H.f>£*\ 
1 ape CX 1 \CCI 


75 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX75K00J 


Tape & Reel 


82 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX82K00J 


Tape & Reel 


91 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX91K00J 


Tape & Reel 


100 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX100K0J 


Tape 8c Reel 


1 10 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 10K0I 

JUTJV-A 1 1 WIXWJ 


Tanp Ri RppI 

i ape cx ) \cci 


120 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX120K0J 


Tape 8c Reel 


130 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX130K0J 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 50K0J 


Tape 8c Reel 


160 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 60K0J 


Tape &. Reel 


180 KOHM 


1/3W 


5% 


juu \ /\ i cjwixwj 


"Tarifi Ri Rfs#^l 

i ape oc i \cci 


200 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX200K0J 


Tape 8c Reel 


220 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX220K0J 


Tanp Rt RppI 

1 QUC tX 1 1 


240 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX240K0J 


Tanp Rt RppI 

i apt tx i \tci 


270 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX270K0J 


Tape 8c Reel 


300 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX300K0I 


Tariff Ri R(=>pi| 
i ape oc r\cei 


330 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX330K0J 


Tape & Reel 


360 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX360KOJ 


Tape 8c Reel 


390 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX390K0J 


Tape 8t Reel 


430 K OHM 


1/3W 


5% 


5043CX430K0J 


Tape Sc Reel 


470 K OHM 

T / W IX V— / 1 1 1 1 


1/3W 


5% 


5043TX470K0I 


1 ape oc rxccl 


510 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX510K0J 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \eei 


560 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX560K0J 

V-/\ J WW IX WJ 


Tphp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


620 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX620K0J 


Tape 8c Reel 


680 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX680K0J 


Tanp Rt RppI 
i ape cx i \eei 


750 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX750K0I 


Tanp Rt RppI 
i ape oc i\ccl 


820 KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX820K0J 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/3W 


5% 


5043CX910K0J 


Tape & Reel 


1 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 M000J 


Tape & Reel 


1.1 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1M100J 


Tape & Reel 


1.2 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1M200J 


Tape & Reel 


1.3 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1M300J 


Tape & Reel 


1.5 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX1M500J 


Tape & Reel 


1.6 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1M600J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Carbon Film Axial Lead Resistor 
Series 5043CX 



PHILIPS 



Philips 



1.8 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX1 M800J 


Tape & Reel 


2 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2M000J 


Tape & Reel 


2.2 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2M200J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2M400J 


Tape & Reel 


2.7 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX2M700J 


Tape & Reel 


3 M OHM 


I/3W 


5% 


5043CX3M000J 


Tape & Reel 


3.3 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX3M300J 


Tape & Reel 


3.6 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX3M600J 


Tape & Reel 


3.9 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX3M900J 


Tape & Reel 


4.3 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX4M300J 


Tape & Reel 


4.7 M OHM 


1/3W 


5% 


5043CX4M700J 


Tape & Reel 


5.1 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX5M100J 


Tape & Reel 


5.6 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX5M600J 


Tape & Reel 


6.2 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX6M200J 


Tape & Reel 


6.8 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX6M800J 


Tape & Reel 


7.5 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX7M500J 


Tape & Reel 


8.2 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX8M200J 


Tape & Reel 


9.1 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX9M100J 


Tape & Reel 


10 MOHM 


1/3W 


5% 


5043CX10M00J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 




so 



M 470K0 



Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 



Resistance Value 
Temperature Coefficient 



Style 

E = Standard 

Encapsulation 

3 = Conformal 



Power Rating 

3 = 0.5 W 

4 = 0.4 W 

Fixed Axial Resistor 



Marking 

Color Band Marking 



Standard Metal Film Resistor 
Series 5033E, 5043E 



0.4 & 0.5 Watt 
1%& 5% Tolerance 
Small Size 
Low Noise 

Zero ohm jumper also available. 



General Specifications 



Max 
Pwr 



Resistance 
Range 



5033EM 

5033ED 
5043 EM 

5043ED 



° hms I C_ 



TC 
PPM/ 



Tol 



0.5 

0.5 
0.4 

0.4 



1R-4.7R ±250 ppm 
4.7R-100K ±100 ppm 
100K-3M ±200 ppm 



10R-1M 



±100 



1R-1M ±100 ppm 
1M-10M ±250 ppm 



10R-1M 



±100 



5% 

1% 
5% 

1% 



Dimensions 



Max 



200 

200 
250 

250 




5033E 


0.075 


0.126 


0.134 


0.018±.002 




(1.9) 


(3.2) 


(3.4) 


(0.45 ±0.5) 


5043E 


0.098 


0.256 




0.024±.002 




(2.5) 


(6.5) 




(0.60 ±.05) 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels (preferred). To order, add "T/R" to 

end of part number. 

Ammo Pack - 5,000 piece box 




FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033EM 



PHILIPS 



1 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R000J 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1 R1 00J 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R200J 


Tape & Reel 


1.3 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R300J 


Tape & Reel 


1.5 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R500J 


Tape & Reel 


1 .6 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R600J 


Tape & Reel 


1 .8 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM1R800J 


Tape & Reel 


2 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM2R000J 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM2R200J 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM2R400J 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM2R700J 


Tape & Reel 


3 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM3ROO0J 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM3R300J 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM3R600J 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM3R900J 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/2W 




5% 


±250 ppm 


5033EM4R300J 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM4R700J 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM5R100J 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM5R600J 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM6R200J 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM6R800J 


Tape & Reel 


7.5 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM7R500J 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM8R200J 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM9R100J 


Tape & Reel 


10 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM10R00J 


Tape & Reel 


11 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM11R00J 


Tape & Reel 


12 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM12R00J 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM13R00J 


Tape & Reel 


150HM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM15R00J 


Tape & Reel 


16 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM16R00J 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM18R00J 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM20ROOJ 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/2W 




5% 


±100 ppm 


5033EM22ROOJ 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM24R00J 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM27R00J 


Tape & Reel 


30 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM30R00J 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM33R00J 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM36R00J 


Tape & Reel 


39 OHM 


1/2W 




5% 


±100 ppm 


5033EM39R00J 


Tape & Reel 


43 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM43R00J 


Tape & Reel 


47 OHM 


1/2W 




5% 


±100 ppm 


5033EM47R00J 


Tape & Reel 


51 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM51R00J 


Tape & Reel 


56 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM56R00J 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM62R00J 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM68R00J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM75R00J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM82R00J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM91R00J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/2W 




5% 


±100 ppm 


5033EM100ROJ 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/2W 




5% 


± 1 00 ppm 


5033EM110ROJ 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



76 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033EM 



120 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM120R0J 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM130ROJ 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5033EM150ROJ 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM160R0J 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM180R0J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM200R0J 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM220R0J 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM240R0J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM270R0J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM300R0J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/2W 


5% 


— 

± 1 00 ppm 


5033EM330R0J 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM360R0J 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM390R0J 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM430ROJ 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM470R0J 


Tape & Reel 


510OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM510R0J 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM560ROJ 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5033EM620R0J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM680R0J 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM750R0J 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5033EM820R0J 


Tape & Reel 


910OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM910R0J 


Tape & Reel 


1 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K000J 


Tape & Reel 


1.1 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K100J 


Tape & Reel 


1.2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K200J 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K300J 


Tape & Reel 


1.5 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K500J 


Tape & Reel 


1.6 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K600J 


Tape & Reel 


1.8 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1K800J 


Tape & Reel 


2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM2K000J 


Tape & Reel 


2.2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM2K200J 


Tape & Reel 


2.4 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM2K400J 


Tape & Reel 


2.7 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM2K700J 


Tape & Reel 


3 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM3K000J 


Tape & Reel 


3.3 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM3K300J 


Tape & Reel 


3.6 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM3K600J 


Tape & Reel 


3.9 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM3K900J 


Tape & Reel 


4.3 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM4K300J 


Tape & Reel 


4.7 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM4K700J 


Tape & Reel 


5.1 KOHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5033EM5K100J 


Tape & Reel 


5.6 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM5K600J 


Tape & Reel 


6.2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM6K200J 


Tape & Reel 


6.8 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM6K800J 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM7K500J 


Tape & Reel 


8.2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM8K200J 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM9K100J 


Tape & Reel 


10KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM10K00J 


Tape & Reel 


11 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM1 1 K00J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM12K00J 


Tape & Reel 


13 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM13K00J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033EM 



PHILIPS 



15 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM15K00J 


Tape & Reel 


1 6 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM16K00J 


Tape & Reel 


18 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM18K00J 


Tape & Reel 


20 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM20K00J 


Tape & Reel 


22 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM22K00J 


Tape & Reel 


24 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM24K00J 


Tape & Reel 


27 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM27K00J 


Tape & Reel 


30 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM30K00J 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM33K00J 


Tape & Reel 


36 KOHM 


1/2W 


5% 


± ] 00 ppm 


5033EM36K00J 


Tape & Reel 


39 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM39K00J 


Tape & Reel 


43 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J LJ LJ\ 1 1 


5033EM43K00J 


Tape & Reel 


47 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM51K00J 


Tape & Reel 


56 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM56K00J 


Tape & Reel 


62 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM62K00J 


Tape & Reel 


68 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM68K00J 


Tape & Reel 


75 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM75K00J 


Tape & Reel 


82 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM82K00J 


Tape & Reel 


91 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM91K00J 


Tape & Reel 


100 K OHM 


1 Q\\ 


5% 


± 1 00 ppm 


5033EM100KOJ 


Tape & Reel 


1 10 K OHM 

1 1 V l\ V^/ III 1 


1/2W 


5% 


+ 200 Dom 


5033 EM 1 10K0J 


Tape & Reel 


120 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM120K0J 


Tape & Reel 


130 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM130K0J 


Tape & Reel 


150 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM150K0J 


Tape & Reel 


1 60 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 200 DDm 


5033EM160K0J 


Tape & Reel 


180 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM180K0J 


Tape & Reel 


200 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM200K0J 


Tape & Reel 


220 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM220K0J 


Tape & Reel 


240 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM240K0J 


Tape & Reel 


270 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM270K0J 


Tape & Reel 


300 KOHM 


1/2W 


5% 


+ 200 DDm 


5033EM300K0J 


Taop & Reel 


330 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM330K0J 


Tape & Reel 


360 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM360K0J 


Tape & Reel 


390 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM390K0J 


Tape & Reel 


430 KOHM 


1/2W 


5% 


± 200 ppm 


5033EM430K0J 


Tape & Reel 


470 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 200 DDm 


5033EM470K0J 


Tape & Reel 


510 KOHM 


1/2W 


5% 


+ 200 DDm 


5033EM510K0J 


Tape & Reel 


560 KOHM 


1/2W 


5% 


+ 200 DDm 


5033EM560K0J 


Tape & Reel 


620 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 200 ppm 


5033EM620K0J 


Tape & Reel 


680 K OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM680K0J 


Tape & Reel 


750 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM750K0J 


Tape & Reel 


820 KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM820K0J 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM910K0J 


Tape & Reel 


1 MOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M000J 


Tape & Reel 


1.1 MOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M100J 


Tape & Reel 


1.2 MOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M200J 


Tape & Reel 


1.3 MOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M300J 


Tape & Reel 


1 .5 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M500J 


Tape & Reel 


1.6 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M600J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



78 



PHILIPS 



Film Axial Lead Resistor 
Series 5033EM 



1.8 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM1M800J 


Tape & Reel 


2 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM2M000J 


Tape & Reel 


2.2 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM2M200J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM2M400J 


Tape & Reel 


2.7 M OHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM2M700J 


Tape & Reel 


3 MOHM 


1/2W 


5% 


±200 ppm 


5033EM3M000J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



10 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED10R00F 


Tape & Reel 


10.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


5033ED10R20F 


Tape & Reel 


10.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10R50F 


Tape & Reel 


10.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10R70F 


Tape & Reel 


1 1 OHM 


1/2W 


l°/c 


± 1 00 ppm 


5033ED11R00F 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED11R30F 


Tape & Reel 


1 1 .5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1 1R50F 


Tape & Reel 


11.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED11R80F 


Tape & Reel 


12 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12R00F 


Tape & Reel 


12.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12R10F 


Tape & Reel 


12.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12R40F 


Tape & Reel 


1 2.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12R70F 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED13R00F 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED13R30F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/2W 


196 


± 1 00 ppm 


5033ED13R70F 


Tape & Reel 


14 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14R00F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14R30F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14R70F 


Tape & Reel 


15 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED15R00F 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED15R40F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5033ED15R80F 


Tape & Reel 


1 6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16R00F 


Tape & Reel 


16.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16R20F 


Tape & Reel 


16.5 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED16R50F 


Tape & Reel 


16.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16R90F 


Tape & Reel 


17.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED17R40F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED17R80F 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18R00F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18R20F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18R70F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED19R10F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1 9R60F 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED20R00F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED20R50F 


Tape & Reel 


21 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED21R00F 


Tape & Reel 


21 .5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED21R50F 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22R00F 


Tape & Reel 


22.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22R10F 


Tape & Reel 


22.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22R60F 


Tape & Reel 


23.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED23R20I 


Tape & Reel 


23.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED23R70F 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24R00F 


Tape & Reel 


24.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24R30F 


Tape & Reel 


24.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24R90F 


Tape & Reel 


25.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED25R50F 


Tape & Reel 


26.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED26R10F 


Tape & Reel 


26.7 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED26R70F 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED27R00F 


Tape & Reel 


27.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED27R40F 


Tape & Reel 


28 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED28R00F 


Tape& Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



80 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



28.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED28R70F 


Tape & Reel 


29.4 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED29R40F 


Tape & Reel 


30 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED30R00F 


Tape & Reel 


30.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED30R10F 


Tape & Reel 


30.9 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED30R90F 


Tape & Reel 


31. 6 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED31R60F 


Tape & Reel 


32.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED32R40F 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED33R00F 


Tape & Reel 


33.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED33R20F 


Tape & Reel 


34 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED34R00F 


Tape & Reel 


34.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED34R80F 


Tape & Reel 


35.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED35R70F 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED36R00F 


Tape & Reel 


36.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED36R50F 


Tape & Reel 


37.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED37R40F 


Tape & Reel 


38.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED38R30F 


Tape & Reel 


39 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED39R00F 


Tape & Reel 


39.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED39R20F 


Tape & Reel 


40.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED40R20F 


Tape & Reel 


41.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED41R20F 


Tape & Reel 


42.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED42R20F 


Tape & Reel 


43 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033 ED43 ROOF 


Tape & Reel 


43.2 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED43R20F 


Tape & Reel 


44.2 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED44R20F 


Tape & Reel 


45.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED45R30F 


Tape & Reel 


46.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED46R40F 


Tape & Reel 


47 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED47R00F 


Tape & Reel 


47.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED47R50F 


Tape & Reel 


48.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED48R70F 


Tape & Reel 


49.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED49R90F 


Tape & Reel 


51 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED51R00F 


Tape & Reel 


51.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED51R10F 


Tape & Reel 


52.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED52R30F 


Tape & Reel 


53.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED53R60F 


Tape & Reel 


54.9 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED54R90F 


Tape & Reel 


56 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED56R00F 


Tape & Reel 


56.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED56R20F 


Tape & Reel 


57.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED57R60F 


Tape & Reel 


59 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED59R00F 


Tape & Reel 


60.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED60R40F 


Tape & Reel 


61.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED61R90F 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED62R00F 


Tape & Reel 


63.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED63R40F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED64R90F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED66R50F 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5033ED68R00F 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED68R10F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED69R80F 


Tape & Reel 


71.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED71R50F 


Tape & Reel 


73.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED73R20F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



75 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED75R00F 


Tape & Reel 


76.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED76R80F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED78R70F 


Tape & Reel 


80.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED80R60F 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED82R00F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED82R50F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED84R50F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED86R60F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED88R70F 


Tape & Reel 


90.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED90R90F 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED91R00F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED93R10F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED95R30F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED97R60F 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED100R0F 


Tape & Reel 


102 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED102R0F 


Tape & Reel 


105 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED105R0F 


Tape & Reel 


107 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED107R0F 


Tape & Reel 


110OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED110R0F 


Tape & Reel 


1130HM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1 13R0F 


Tape & Reel 


1150HM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED115R0F 


Tape & Reel 


1 18 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1 18R0F 


Tape & Reel 


120 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED120R0F 


Tape & Reel 


121 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED121R0F 


Tape & Reel 


124 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED124R0F 


Tape & Reel 


127 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED127R0F 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED130R0F 


Tape & Reel 


133 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED133R0F 


Tape & Reel 


137 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED137R0F 


Tape & Reel 


140 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED140R0F 


Tape & Reel 


143 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED143R0F 


Tape & Reel 


147 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED147ROF 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED150R0F 


Tape & Reel 


1 54 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED154R0F 


Tape & Reel 


158 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED158R0F 


Tripe & Reel 


1 60 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED160R0F 


Tape & Reel 


1 62 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED162R0F 


Tape & Reel 


1 65 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED165R0F 


Tape & Reel 


1 69 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED169R0F 


Tape & Reel 


174 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED174R0F 


Tape & Reel 


178 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED178R0F 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED180R0F 


Tape & Reel 


182 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED182R0F 


Tape & Reel 


187 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED187R0F 


Tape & Reel 


191 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED191R0F 


Tape & Reel 


1 96 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED196R0F 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED200R0F 


Tape & Reel 


205 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED205R0F 


Tape & Reel 


210OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED210R0F 


Tape & Reel 


21 5 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED215R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



82 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



220 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED220R0F 


Tape & Reel 


221 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED221R0F 


Tape & Reel 


226 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED226R0F 


Tape & Reel 


232 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED232R0F 


Tape & Reel 


237 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED237R0F 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED240ROF 


Tape & Reel 


243 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED243R0F 


Tape & Reel 


249 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED249R0F 


Tape & Reel 


255 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED255R0F 


Tape & Reel 


261 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED261R0F 


Tape & Reel 


267 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED267R0F 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED270R0F 


Tape & Reel 


274 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED274R0F 


Tape & Reel 


280 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED280R0F 


Tape & Reel 


287 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED287R0F 


Tape & Reel 


294 OHM 


1 /2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED294R0F 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED300R0F 


Tape & Reel 


301 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED301R0F 


Tape & Reel 


309 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED309R0F 


Tape & Reel 


316 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED316R0F 


Tape & Reel 


324 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED324R0f 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED330R0F 


Tape & Reel 


332 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED332R0F 


Tape & Reel 


340 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED340R0F 


Tape & Reel 


348 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED348R0F 


Tape & Reel 


357 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED357ROF 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED360R0F 


Tape & Reel 


365 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED365R0F 


Tape & Reel 


374 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED374R0F 


Tape & Reel 


383 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED383R0F 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED390R0F 


Tape & Reel 


392 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED392R0F 


Tape & Reel 


402 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED402R0F 


Tape & Reel 


4120HM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED412R0F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED422R0F 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED430R0F 


Tape & Reel 


432 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED432R0F 


Tape & Reel 


442 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED442R0F 


Tape & Reel 


453 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED453R0F 


Tape & Reel 


464 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED464R0F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED470ROF 


Tape & Reel 


475 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED475R0F 


Tape & Reel 


487 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED487R0F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED499R0F 


Tape & Reel 


510OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED510R0F 


Tape & Reel 


511 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 opm 


5033ED511R0F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED523R0F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED536R0F 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED549R0F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED560ROF 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



83 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



562 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED562R0F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED576R0F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED590R0F 


Tape & Reel 


604 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED604R0F 


Tape & Reel 


619 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED619R0F 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED620R0F 


Tape & Reel 


634 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED634R0F 


Tape & Reel 


649 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED649R0F 


Tape & Reel 


665 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED665R0F 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED680R0F 


Tape & Reel 


681 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED681R0F 


Tape & Reel 


698 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED698R0F 


Tape & Reel 


715 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED715R0F 


Tape & Reel 


732 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED732R0F 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED750R0F 


Tape & Reel 


768 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED768R0F 


Tape & Reel 


787 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED787R0F 


Tape & Reel 


806 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED806R0F 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED820R0F 


Tape & Reel 


825 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED825R0F 


Tape & Reel 


845 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED845R0F 


Tape & Reel 


866 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED866R0F 


Tape & Reel 


887 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED887R0F 


Tape & Reel 


909 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED909R0F 


Tape & Reel 


910OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED910R0F 


Tape & Reel 


931 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED931R0F 


Tape & Reel 


953 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED953R0F 


Tape & Reel 


976 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED976R0F 


Tape & Reel 


1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1KO0OF 


Tape & Reel 


1.02 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K020F 


Tape & Reel 


1.05 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED1K050F 


Tape & Reel 


1.07 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K070F 


Tape & Reel 


1.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K100F 


Tape & Reel 


1.13 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K130F 


Tape & Reel 


1.15KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K150F 


Tape & Reel 


1.18KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K180F 


Tape & Reel 


1.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K200F 


Tape & Reel 


1.21 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K210F 


Tape & Reel 


1.24 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K240F 


Tape & Reel 


1.27 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K270F 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K300F 


Tape & Reel 


1.33 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K330F 


Tape & Reel 


1.37 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K370F 


Tape & Reel 


1.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K400F 


Tape & Reel 


1.43 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K430F 


Tape & Reel 


1 .47 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K470F 


Tape & Reel 


1.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K500F 


Tape & Reel 


1.54 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K540F 


Tape & Reel 


1.58 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K580F 


Tape & Reel 


1.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1K600F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



84 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



1 K OHM 


1 /2W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 


JVJJ JLU 1 INU/.UI 


Tanp R/ RppI 

1 aLJC OC 1 \CCI 


1 L C V / — s I I M 

\ ,6b K OHM 


1 /2W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


cnj'jcm i/£CAC 
DKjjjtu 1 KojUt 


-r__ _ d^^I 

1 ape & Keel 


1 £>9 K OHM 
I .D 7 is ^jn i i 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
— 1 uu ppi ' 1 


JUjjCU 1 IX0 7UI 


1 apt: Ot rxcfcrl 


1 74 K" OHM 
I . / ~ fx i i 


1/2W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


Sn^^FDI K74DF 
jujjizl^ 1 rx/T^ur 


1 ape ot r\cci 


1 7R K OHM 


1/2W 


1 % 

1 /o 


+ 1 flfl nnm 
J^ 1 uu ppi 1 1 


jujjcu 1 ix/ our 


1 dpc Ot Ixccl 


1 ft K OHM 
i .o i\ uni i 


1 DVJ 
1 /zvv 


1 % 
I /o 


+ 1 flfl nnm 

_ 1 uu ppr 11 


jujjlu 1 ixouur 


n~^np* J?- R^ol 

1 dpe ot r\t;ei 


1 .82 K OHM 


1/2W 


1 0/ 


± 1 00 ppm 


bUJJtlJl KozUI- 


-p D «l 

1 ape & Reel 


1 ft7 k" OHM 

I .0/ fx Unl 1 


1 D\AJ 
1 /zvv 


1 °L 
1 /o 


-4- 1 nfl nnm 

x 1 uu ppr 1 1 


JUjjlU 1 fxo / ur 


Tina Q. Rcitil 

1 ape ot rxeei 


1 Qi 1/ OHM 
1 .7 1 is uni 1 


1 /1\A/ 
1 /ZVV 


1 /o 


-4- 1 AA. nnm 

x 1 uu ppm 


^n^iFni k'Qi c\f 
jUjjclj 1 1x7 1 ur 


Tina S?. Baal 

1 ape ot r\eei 


1 QA K OHM 

1 .TO rx Will 1 


1 d\aj 

1 /ZVV 


1 /o 


-u 1 AA nnm 

x 1 uu ppm 


jUj jCLj 1 IxTOUr 


Tape & Reel 


1 k" OHM 
Z Ix Wrnl 1 


1 AAA/ 
1 / ZVV 


1 OZ 

I /o 


x 1 uu ppm 


c ao c n7 kTinnr 

jUj j tUZIxUUUr 


~T-^nn £? Dnnl 

1 ape ot Keel 


2.05 K OHM 


1/2W 


I % 


± 1 00 ppm 


5033ED2K050F 


Tape & Reel 


1 1 Y HUM 
Z. 1 Ix Will 1 


1 /7\A/ 
1 /ZVV 


1 oz 
I /o 


x 1 uu ppm 


jUjjcLJzlx 1 UUr 


1 ape ot Keel 


1 1 c 1/ OHM 
Z. 1 fx Unl 1 


1 /0\A/ 
1 /ZVV 


1 0/ 
I /O 


3 l Uu ppm 


^rmcn ji/i cine 
jUJJtL/Zlx 1 jUr 


1 ape a Keel 


1/ OHM 
Z.Z fx Unl 1 


1 D\A/ 
1 /ZVV 


1 Qi 

1 /o 


-L- 1 flfl nnm 

x 1 uu ppm 


jUj jtUZtxZUUr 


~Tin^ Dnnl 

1 ape ot Keel 


7 ? 1 Y OHM 
Z.Z 1 Ix Unl 1 


1 /7\A/ 
I /ZVV 


1 oz 
1 /o 


it i uu ppm 


jUJJtLJZtxZ I Ur 


Tape & Reel 


2.26 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED2K260F 


Tape & Reel 


~) 1.1 Y OHM 
Z.jZ Ix Unl 1 


1 /0\A/ 

1 /zvv 


1 0/ 
I /o 


± I UU ppm 


a ~i 1 c r^, ~i v 1 ~i n c 
jUJJLUZISJSZUr 


1 ape & Keel 


1 ~K1 Y OHM 
Z.J) / Ix Unl 1 


1 /7\A/ 
1 /ZVV 


1 oz 
I /o 


_1_ I Afl nnm 

z: I UU ppm 


K A"J 1 C Hi ~) W"i ~7 A r 

jUJJtUZIxj /Ur 


"T-.nn D„„| 

1 ape ot Keel 


1 AY OHM 
Z.t Ix Unl 1 


1 A)\A/ 
1 /ZVV 


1 oz 

I TO 


± 1 UU ppm 


jU j J t Ul K/tUU r 


T,„. O D„„| 

1 ape & Keel 


~) A~i Y OHM 
Z.tj fx Unl 1 


1 AAA/ 
1 /ZVV 


1 0/ 
1 /o 


n: 1 UU ppm 


wjem l/AO AC 
jUJjLUZPx'TjUr 


1 ape ot Keel 


2.49 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED2K490F 


Tape & Reel 


1 ^ k" OHM 

Z.JJ ix Will 1 


1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


1 nnm 

x i uu ppm 


cATorroi/ciiAp 
jUjJtUZISjjUr 


1 ape & Keef 


Till/ OHM 
z.o 1 ix uni 1 


1 d\m 

I /zvv 


l oz 

1 TO 


x 1 uu ppm 


jUj JtUZIxb 1 Ur 


1 ape & Keel 


1 £7 Y OHM 
z.o/ ix wri 1 1 


1 /7\A/ 
I /ZVV 


1 0/ 
1 /o 


x I uu ppm 


jUj jtUZI\o/Ur 


"T"_ 1 , D ^ ~ 1 

1 apt & Keel 


7 7 k" OHM 
z. / Ix Unl 1 


1 D\A/ 
1 /ZVV 


1 0/ 
1 /o 


± 1 uu ppm 


jU3jtUZrx/UUr 


~ ^ O O rtrt l 

1 ape & Keel 


2.74 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED2K740F 


Tape & Reel 


o Y OHM 
Z.O fx Un! 1 


1 A)\A/ 
1 /ZVV 


l oz 
1 /o 


x 1 uu ppm 


jUj JLUZrxoUUr 


1 ape & Keel 


1 P,7 k" OHM 
Z.O / fx Unl 1 


1 /7\A/ 
I /zvv 


1 0/ 

1 TO 


_i_ 1 AA nnm 

x 1 uu ppm 


jUj JtUZKo/Ur 


1 ape ot Keel 


? 94 k" OHM 
Ix Unl 1 


1 d\m 

I /ZVV 


1 oz 

1 TO 


•4- 1 AA nnr>-i 

x 1 uu ppm 


jUJJbUZtxT'i-Ur 


1 ape ot Keel 


Y OHM 
j fx Unl 1 


1 /7\A/ 
1 /ZVV 


1 oz 
I /o 


-J_ 1 AH nnm 

x 1 uu ppm 


jUjjcDJl\UUUr 


1 ape & Keel 


j .01 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED3K010F 


Tape & Reel 


09 \C OHM 

J.U7 ix Unl 1 


1 /7W 
1 /zvv 


1 oz 

1 TO 


-1- 1 AA nnm 

x 1 uu ppm 


jUjjtUjIxUTUr 


I ape & Keel 


UK OHM 
j . 1 ix wni 1 


1 /7W 
1 /zvv 


1 °A 

I /o 


1 C\C\ nnm 

x 1 uu ppm 


JUjjtLJjIx 1 oUr 


l ape ot Keel 


T 94 K OHM 

J .Z" Ix Ul 1 1 1 


1 /zvv 


1 /o 


■+■ 1 ["I/™! nnm 

x 1 uu ppm 


r A r pi 1/ *) a a r 
jUj JtUJNZ^Ur 


1 ape ot Keel 


^ ^ K" OHM 
J.J N Unl 1 


1 /7\A/ 
1 /zvv 


1 oz 

1 TO 


_|_ 1 AA nnm 

x 1 uu ppm 


RAOO CPiO l/OAAC 

jUj j tUJIxjUUr 


1 ape a Keel 


jJz K OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5033ED3K320F 


Tape & Reel 


"3 4 K OHM 

J ,"t Ix Unl 1 


1 /7\A/ 
I /zvv 


1 oz 
I /o 


-t- 1 HO nnm 

x i uu ppm 


jUJJbUJrx4UUr 


~T~.~ _ „ D— ^^1 

1 ape & Keel 


•2 40 1/ OHM 
j.t-O Ix Unl 1 


1 n\M 
l /zvv 


1 0/ 

1 TO 


± 1 00 ppm 


CAOorrxoi/zioAr 
bUJ.3hUjK4bUr 


Tape & Reel 


"3 Q~7 Y OHM 
j.j/ ix Unl 1 


1 d\a/ 
1 /zvv 


1 0/ 
1 /0 


-1- 1 AA nn-n 

x l UU ppm 


bUJJbUjKb/Ur 


T f~> 1 

1 ape & Keel 


"3 Y OHM 
J.o Ix Unl 1 


1 /ZW 


1 0/ 
I TO 


1 1 i"in 

± 1 UU ppm 


c AO rm 1// nnr 

5UjJbUJK600l- 


Tape & Reel 


£c y OHM 
j.oj Ix Ulirl 


1 /ZW 


1 O/ 
1 TO 


± 1 00 ppm 


D0jibDJK650F 


Tape & Reel 


3.74 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED3K740F 


Tape & Reel 


3.83 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED3K830F 


Tape & Reel 


3.9KOHM 


1/zW 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED3K900F 


Tape & Reel 


3.92 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED3K920F 


Tape & Reel 


4.02 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED4K020F 


Tape & Reel 


4.12KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K120F 


Tape & Reel 


4.22 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED4K220F 


Tape & Reel 


4.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K300F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = S000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



85 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



4.32 K OHM 


1/2W 


1% 


±100ppm 


5033ED4K320F 


Tape & Reel 


4.42 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K420F 


Tape & Reel 


4.53 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K530F 


Tape & Reel 


4.64 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K640F 


Tape & Reel 


4.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K700F 


Tape & Reel 


4.75 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED4K750F 


Tape & Reel 


4.87 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED4K870F 


Tape & Reel 


4.99 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED4K990F 


Tape & Reel 


5.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K100F 


Tape & Reel 


5.1 1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K1 10F 


Tape & Reel 


5.23 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K230F 


Tape & Reel 


5 36 K OHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 


5033FD5K360F 


Tanp & Rpp 


5.49 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K490F 


Tape & Keel 


5.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K600F 


Tape & Reel 


5.62 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K620F 


Tape & Reel 


5.76 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K760F 


Tape & Reel 


5.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED5K900F 


Tape & Reel 


6.04 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K040F 


Tape & Reel 


6.19 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K190F 


Tape & Reel 


6.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K200F 


Tape & Reel 


6.34 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K340F 


Tape & Reel 


6.49 K OHM 


1/2W 


1% 


■+- 1 00 nnm 


S033FD6K490F 




6.65 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K650F 


Tape & Reel 


6.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K800F 


Tape & Reel 


6.81 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K810F 


Tape & Reel 


6.98 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED6K980F 


Tape & Reel 


7.15 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED7K150F 


Tape & Reel 


7.32 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED7K320F 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED7K500F 


Tape & Reel 


7.68 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED7K680F 


Tape & Reel 


7.87 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED7K870F 


Tape & Reel 


8.06 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED8K060F 


Tanp & RppI 


8.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED8K200F 


Tape & Reel 


8.25 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED8K250F 


Tape & Reel 


8.45 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED8K450F 


Tape & Reel 


8.66 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED8K660F 


Tape & Reel 


8.87 K OHM 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5033ED8K870F 


T;inp A RppI 


9.09 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED9K090F 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED9K100F 


Tape & Reel 


9.31 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED9K310F 


Tape & Reel 


9.53 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED9K530F 


Tape & Reel 


9.76 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED9K760F 


Tape & Reel 


10 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10KOOF 


Tape & Reel 


10.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10K20F 


Tape & Reel 


10.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10K50F 


Tape & Reel 


10.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED10K70F 


Tape & Reel 


11 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED11K00F 


Tape & Reel 


11.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED11K30F 


Tape & Reel 


11.5 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED1 1K50F 


Tape & Reel 


11.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED1 1K80F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 



86 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



12KOHM 


1 /2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12K0OF 


Tape & Reel 


12.1 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12K10F 


Tape & Reel 


1 2.4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12K40F 


Tape & Reel 


12.7 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED12K70F 


Tape & Reel 


13 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED13K00F 


Tape & Reel 


13.3 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED13K30F 


Tape & Reel 


13.7 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED13K70F 


Tape & Reel 


14KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14K00F 


Tape & Reel 


14.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14K30F 


Tape & Reel 


14.7 KOHM 


I/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED14K70F 


Tape & Reel 


15 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED15K00F 


Tape & Reel 


15.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED15K40F 


Tape & Reel 


15.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED15K80F 


Tape & Reel 


16 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED16K00F 


Tape & Reel 


16.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16K20F 


Tape & Reel 


16.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16K50F 


Tape & Reel 


16.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED16K90F 


Tape & Reel 


17.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED17K40F 


Tape & Reel 


17.8 KOHM 


1/2W 


1% 


* 1 00 ppm 


5033ED17K80F 


Tape & Reel 


18KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18K00F 


Tape & Reel 


18.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18K20F 


Tape & Reel 


18.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED18K70F 


Tape & Reel 


19.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED19K10F 


Tape & Reel 


19.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED19K60F 


Tape & Reel 


20 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED20K00F 


Tape & Reel 


20.5 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED20K50F 


Tape & Reel 


21 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED21K00F 


Tape & Reel 


21.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED21K50F 


Tape & Reel 


22 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22K00F 


Tape & Reel 


22.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22K10F 


Tape & Reel 


22.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED22K60F 


Tape & Reel 


23.2 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED23K20F 


Tape & Reel 


23.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED23K70F 


Tape & Reel 


24 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24K00F 


Tape & Reel 


24.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24K30F 


Tape & Reel 


24.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED24K90F 


Tape & Reel 


25.5 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED25K50F 


Tape & Reel 


26.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED26K10F 


Tape & Reel 


26.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED26K70F 


Tape & Reel 


27 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED27K00F 


Tape & Reel 


27.4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED27K40F 


Tape & Reel 


28 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED28K00F 


Tape & Reel 


28.7 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED28K70F 


Tape & Reel 


29.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED29K40F 


Tape & Reel 


30 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED30K00F 


Tape & Reel 


30.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED30K10F 


Tape & Reel 


30.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED30K90F 


Tape & Reel 


31. 6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED31K60F 


Tape & Reel 


32.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED32K40F 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED33K00F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
TION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 

87 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



Philips 
umber 



Packaging 



33.2 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED33K20F 


Tape & Reel 


34 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED34K00F 


Tape & Reel 


34.8 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED34K80F 


Tape & Reel 


35.7 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED35K70F 


Tape & Reel 


36 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED36K00F 


Tape & Reel 


36.5 KOHM 


1/2W 


1 % 


±100 ppm 


5033ED36K50F 


Tape & Reel 


37.4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED37K40F 


Tape & Reel 


38.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED38K30F 


Tape & Reel 


39 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED39K00F 


Tape & Reel 


39.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED39K20F 


Tape & Reel 


40.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED40K20F 


Tape & Reel 


41 .2 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED41K20F 


Tape & Reel 


42.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED42K20F 


Tape & Reel 


43 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED43K00F 


Tape & Reel 


43.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED43K20F 


Tape & Reel 


44.2 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED44K20F 


Tape & Reel 


45.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED45K30F 


Tape & Reel 


46.4 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED46K40F 


Tape & Reel 


47 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED47K00F 


Tape & Reel 


47.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED47K50F 


Tape & Reel 


48.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED48K70F 


Tape & Reel 


49.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED49K90F 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED51K00F 


Tape & Reel 


51.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED51K10F 


Tape & Reel 


52.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED52K30F 


Tape & Reel 


53.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED53K60F 


Tape & Reel 


54.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED54K90F 


Tape & Reel 


56 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED56K00F 


Tape & Reel 


56.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED56K20F 


Tape & Reel 


57.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED57K60F 


Tape & Reel 


59 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED59K00F 


Tape & Reel 


60.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED60K40F 


Tape & Reel 


61.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED61K90F 


Tape & Reel 


62 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED62K00F 


Tape & Reel 


63.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED63K40F 


Tape & Reel 


64.9 KOHM 


1 /2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED64K90F 


Tape & Reel 


66.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED66K50F 


Tape & Reel 


68 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED68K00F 


Tape & Reel 


68.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED68K10F 


Tape & Reel 


69.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED69K80F 


Tape & Reel 


71.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED71K50F 


Tape & Reel 


73.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED73K20F 


Tape & Reel 


75 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED75KOOF 


Tape & Reel 


76.8 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED76K80F 


Tape & Reel 


78.7 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED78K70F 


Tape & Reel 


80.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED80K60F 


Tape & Reel 


82 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED82K00F 


Tape & Reel 


82.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED82K50F 


Tape & Reel 


84.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED84K50F 


Tape & Reel 


86.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED86K60F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



B8.7 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED88K70F 


Tape & Reel 


90.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED90K90F 


Tape & Reel 


91 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED91K00F 


Tape & Reel 


93.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED93K10F 


Tape & Reel 


95.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED95K30F 


Tape & Reel 


97.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED97K60F 


Tape & Reel 


100 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED100K0F 


Tape & Reel 


1 02 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED102K0F 


Tape & Reel 


105 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED105K0F 


Tape & Reel 


107 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED107K0F 


Tape & Reel 


1 10 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED110K0F 


Tape & Reel 


1 13 K OHM 


i n\N 

1 /Z. V V 


1 % 


■+- 1 00 nnm 


5033ED1 13K0F 


Tape & Reel 


115 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED115K0F 


Tape & Reel 


1 18 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED118K0F 


Tape & Reel 


1 20 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED120K0F 


Tape & Reel 


121 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED121K0F 


Tape & Reel 


1 74 K OHM 

1 In l 1 1 l 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED124K0F 


Tape & Reel 


127 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED127K0F 


Tape & Reel 


130 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O33ED130K0F 


Tape & Reel 


133 KOHM 


1 /2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED133KOF 


Tape & Reel 


137 KOHM 


1 2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED137K0F 


Tape & Reel 


140 K OHM 

1 TU IN N-/I 1 1 1 


1/2W 


1% 


-t- 1 00 Dom 


5033ED140K0F 


Tape & Reel 


143 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED143K0F 


Tape & Reel 


147 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED147K0F 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED150K0F 


Tape & Reel 


154 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED154K0F 


Tape & Reel 


1 58 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED158K0F 


Tape & Reel 


160 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED160K0F 


Tape & Reel 


162 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED162K0F 


Tape & Reel 


165 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED165K0F 


Tape & Reel 


169 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED169K0F 


Tape & Reel 


174 K OHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 DDm 


5033ED174K0F 


Tape & Reel 


178 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED178K0F 


Tape & Reel 


180 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED180K0F 


Tape & Reel 


182 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED182K0F 


Tape & Reel 


1 87 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED187K0F 


Tape & Reel 


191 KOHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 DDm 


5033ED191K0F 


Tape & Reel 


196 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED196K0F 


Tape & Reel 


200 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED200K0F 


Tape & Reel 


205 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED205K0F 


Tape & Reel 


210 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED210K0F 


Tape & Reel 


215 KOHM 


1/2W 


1% 


+ 1 00 DDm 


5033ED215K0F 


TaDP & Reel 


220 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED220K0F 


Tape & Reel 


221 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED221K0F 


Tape & Reel 


226 KOHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5033ED226KOF 


Tape & Reel 


232 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED232K0F 


Tape & Reel 


237 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED237K0F 


Tape & Reel 


240 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED240K0F 


Tape & Reel 


243 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED243K0F 


Tape & Reel 


249 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED249K0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
I REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5033ED 



PHILIPS 



255 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED255K0F 


Tape & Reel 


261 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED261KOF 


Tape & Reel 


267 K OHM 


1/2W 


1% 


± ! 00 ppm 


5033ED267K0F 


Tape & Reel 


270 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED270K0F 


Tape & Reel 


274 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED274K0F 


Tape & Reel 


280 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED280K0F 


Tape & Reel 


287 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED287K0F 


Tape & Reel 


294 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED294KOF 


Tape & Reel 


300 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED300K0F 


Tape & Reel 


301 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED301K0F 


Tape & Keel 


309 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED309K0F 


Tape & Reel 


316 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED316K0F 


Tape & Ree 


324 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED324K0F 


Tape & Reel 


330 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED330KOF 


Tape & Reel 


332 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED332K0F 


Tape & Reel 


340 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED340K0F 


Tape & Reel 


348 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED348K0F 


Tape & Reel 


357 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED357K0F 


Tape & Reel 


360 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED360K0F 


Tape & Reel 


365 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED365K0F 


Tape & Reel 


374 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED374K0F 


Tape & Reel 


383 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED383K0F 


Tape & Reel 


390 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED390K0F 


Tape & Reel 


392 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED392K0F 


Tape & Reel 


402 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


5033ED402K0F 


Tape & Reel 


41 2 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED412K0F 


Tape & Reel 


422 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED422K0F 


Tape & Reel 


430 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED430K0F 


Tape & Reel 


432 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED432K0F 


Tape & Reel 


442 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED442K0F 


Tape & Reel 


453 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED453K0F 


Tape & Reel 


464 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED464K0F 


Tape & Reel 


470 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED470K0F 


Tape & Reel 


475 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED475K0F 


Tape & Reel 


487 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED487K0F 


Tape & Reel 


499 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED499K0F 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED510K0F 


Tape & Reel 


511 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED511K0F 


Tape & Reel 


523 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED523K0F 


Tape & Reel 


536 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED536K0F 


Tape & Reel 


549 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED549K0F 


Tape & Reel 


560 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED560K0F 


Tape & Reel 


562 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED562K0F 


Tape & Reel 


576 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED576K0F 


Tape & Reel 


590 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O33ED590K0F 


Tape & Reel 


604 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED604K0F 


Tape & Reel 


619 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED619K0F 


Tape & Reel 


620 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED620K0F 


Tape & Reel 


634 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O33ED634K0F 


Tape & Reel 


649 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED649K0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PH I LI PS Metal Film Axial Lead Resistor 

Series 5033ED 













Type 


665 K OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 UO ppm 


5U33tU665KU|- 


Tape & Reel 


680 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED680K0F 


Tape & Reel 


/ n 1 \s /^.i i ka 

68 1 KOHM 


1/2W 


1 o/ 


± 1 00 ppm 


bUJjblJbol KOr 


Tape & Reel 


/no iy /™m i ka 

698 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


bUjJblJbVyKUl- 


Tape & Reel 


7 1 5 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 pom 


5033ED715K0F 


Tape & Reel 


73/ K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O33ED732K0F 


Tape & Reel 


750 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED750K0F 


Tape & Reel 


768 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED768K0F 


Tape & Reel 


787 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED787K0F 


Tape & Reel 


806 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O33ED806K0F 


Tape & Reel 


820 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED820K0F 


Tape & Reel 


825 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED825K0F 


Tape & Reel 


845 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED845K0F 


Tape & Reel 


866 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED866K0F 


Tape & Reel 


887 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED887K0F 


Tape & Reel 


909 K OHM 


1/2W 


m 


± 1 00 ppm 


5033ED909K0F 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/2W 


i% 


± 1 00 ppm 


5033ED910KOF 


Tape & Reel 


931 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5033ED931K0F 


Tape & Reel 


953 KOHM 


1/2W 


i% 


± 1 00 ppm 


5033ED953K0F 


Tape & Reel 


976 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5033ED976K0F 


Tape & Reel 


1 MOHM 


1/2W 


i% 


± 1 00 ppm 


5033ED1M000F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043 EM 



PHILIPS 




i .0 OHM 


i 4W 




± 1 00 ppm 


5043EM1R000J 


Tape & Reel 


1.1 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1R100J 


Tape & Reel 


1.2 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1R200J 


Tape & Reel 


1.3 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1R300J 


Tape & Reel 


1.5 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1R500J 


Tape & Reel 


1.6 OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM1R600J 


Tape & Reel 


1.8 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1R800J 


Tape & Reel 


2.0 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2ROOJO 


Tape & Reel 


2.2 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2R200J 


Tape & Reel 


2.4 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2R400J 


Tape & Reel 


2.7 OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM2R700J 


Tape & Reel 


3.0 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3ROOJO 


Tape & Reel 


3.3 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3R300J 


Tape & Reel 


3.6 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3R600J 


Tape & Reel 


3.9 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3R900J 


Tape & Reel 


4.3 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM4R300J 


Tape & Reel 


4.7 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM4R700J 


Tape & Reel 


5.1 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM5R100J 


Tape & Reel 


5.6 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM5R600J 


Tape & Reel 


6.2 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM6R200J 


Tape & Reel 


6.8 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM6R800J 


Tape & Reel 


7.5 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM7R500J 


Tape & Reel 


8.2 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM8R200J 


Tape & Reel 


9.1 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM9R100J 


Tape & Reel 


10 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM10R00J 


Tape & Reel 


11 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043 EMI 1R00J 


Tape & Reel 


1 2 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM12R00J 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM13R00J 


Tape & Reel 


15 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM15R00J 


Tape & Reel 


16 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5O43EM16R00J 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM18R00J 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM20ROOJ 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM22R00J 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM24R00J 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM27R00J 


Tape & Reel 


30 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM30R00J 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM33R00J 


Tape & Reel 


36 OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM36R00J 


Tape & Reel 


39 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM39R00J 


Tape & Reel 


43 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM43R00J 


Tape & Reel 


47 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM47R00J 


Tape & Reel 


51 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM51R00J 


Tape & Reel 


56 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM56R00J 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM62R00J 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM68R00J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM75R00J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM82R00J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM91R00J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM100R0J 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1 10R0J 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043EM 



120 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM120R0J 


Tape & Reel 


1 ^0, OHM 


1 /4W 


5% 




5043FM130R01 


TaDe & Reel 

i apt "lx i 


150 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM150R0J 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM160R0J 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM180R0J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM200R0J 


Tape & Reel 


zzu uni i 


1 /4W 


DVO 


■+- 1 HO nnm 

— i uu ppm 


S043FM970R0I 
jtrtjci iz./.ur\uj 


Tpnp ft Rppl 
I ape oc r\eei 


240 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM240R0J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM270R0J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM300R0J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM330R0J 


Tape 8c Reel 


joU Unl l 


1 /4\A/ 
I rtVV 


^o/ 

J /o 


± I uu ppm 


jU^jcI ijoUrsuJ 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/4W 


5% 


+ 1 00 DDm 


5043EM390R0J 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/4W 


5% 


+ 1 00 DDm 


5043EM430R0J 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM470R0J 


Tape & Reel 


510OHM 


1/4W 


5% 


+ 1 00 ppm 


5043EM510R0J 


Tape & Reel 


c/n nUM 
JOU kjnl 1 


1 /4\A/ 
I /^VV 


J TO 


-4- 1 AO nnm 

x i uu ppm 


jU^-5lI IDOUrsUJ 


Tnnp ft Rppl 

i ape ex r\eei 


620 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM620R0J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM680R0J 


Tape 8c Reel 


750 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM750R0J 


Tape 8c Reel 


820 OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM820R0J 


Tape & Reel 


7 I U Wnl 1 


1 /4\A/ 


J TO 


— i uu ppm 


OU^JLl 1 7 1 UrNUJ 


T^inp ft. RppI 

i ape oc n.eei 


1.0 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043 EM 1 K000J 


Tape & Reel 


1 .1 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1K100J 


Tape & Reel 


1 .2 K OHM 


1/4W 


5% 


■+- 1 00 DDm 


5043EM1 K200J 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1K300J 


Tape & Reel 




1 /4\A/ 
I /TVV 


J 70 


-t- 1 f~in nnm 

m i uu ppm 


^H4^fm 1 [7 r nni 

OUtJtl I I NOUUJ 


T^np ft Rppl 

i ape oc n.eei 


1 .6 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043 EM 1 K600J 


Tape & Reel 


1 .8 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043 EM 1 K800J 


Tape & Reel 


2.0 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2K000J 


Tape & Reel 


2.2 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2K200J 


Tape & Reel 


7 4 V. OHM 


1 /4W 


0/0 


-4- 1 fid nnm 

— i uu ppm 


r D4'<PM0k'4rini 
OU^jLl IZK^UUJ 


Tape & Reel 


2.7 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM2K700J 


Tape 8c Reel 


3.0 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3K000J 


Tape 8c Reel 


3.3 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3K300J 


Tape 8c Reel 


3.6 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM3K600J 


Tape 8c Reel 


iq^ OHM 


1 /4\A/ 


370 


•4- 1 HO nnm 

in i uu ppm 


OU^Jtl ljn.7UUJ 


Tape 8c Reel 


4.3 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM4K300J 


Tape 8c Reel 


4.7 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM4K700J 


Tape 8c Reel 


5.1 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM5K100J 


Tape & Reel 


5.6 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM5K600J 


Tape 8c Reel 


6 1 K OHM 


1 /4W 


5% 

J /O 


■+- 1 OH nnm 
— 1 UU PP'Tl 


DU^JLl IDNZUUJ 


~T~Tnp ft RppI 

i ape oc rveei 


6.8 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM6K800J 


Tape 8c Reel 


7.5 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM7K500J 


Tape 8c Reel 


8.2 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM8K200J 


Tape 8c Reel 


9.1 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM9K100J 


Tape & Reel 


10KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM10K00J 


Tape 8c Reel 


11 KOHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM11K00J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM12K00J 


Tape 8c Reel 


13 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM13K00J 


Tape 8c Reel 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043 EM 



PHILIPS 




1 5 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM15K00J 


Tape & Reel 


1 6 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM16K00J 


Tape & Reel 


18KOHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM18K00J 


Tape & Reel 


20 K OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM20K00J 


Tape & Reel 


22 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM22K00J 


Tape & Reel 


24 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM24K00J 


Tape & Reel 


27 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM27K00J 


Tape & Reel 


30 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM30K00J 


Tape & Reel 


33 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM33K00J 


Tape & Reel 


36 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM36K00J 


Tape & Reel 


39KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM39K00J 


Tape & Reel 


43 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM43K00J 


Tape & Reel 


47 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM51K00J 


Tape & Reel 


56 K OHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM56K00J 


Tape X Reel 


62 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM62KOOJ 


Tape & Reel 


68 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM68K00J 


Tape & Reel 


75 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM75K00J 


Tape & Reel 


82 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM82K00J 


Tape & Reel 


91 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM91K00J 


Tape & Reel 


100 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM100K0J 


Tape & Reel 


1 10 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM1 10K0J 


Tape & Reel 


120 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM120K0J 


Tape & Reel 


130 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM130K0J 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM150K0J 


Tape & Reel 


160 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM160K0J 


Tape & Reel 


180 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM180KOJ 


Tape & Reel 


200 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM200K0J 


Tape & Reel 


220 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM220K0J 


Tape & Reel 


240 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM240K0J 


Tape & Reel 


270 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM270K0J 


Tape & Reel 


300 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM300K0J 


Tape & Reel 


330 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM330K0J 


Tape & Reel 


360 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM360K0J 


Tape & Reel 


390 KOHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM390K0J 


Tape & Reel 


430 KOHM 


1/4W 


5% 


±100 ppm 


5043EM430K0J 


Tape & Reel 


470 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM470K0J 


Tape & Reel 


51 OK OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM510K0J 


Tape & Reel 


560 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM560K0J 


Tape & Reel 


620 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM620K0J 


Tape & Reel 


680 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5O43EM680K0J 


Tape & Reel 


750 KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM750K0J 


Tape & Reel 


820 K OHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM820K0J 


Tape & Reel 


910KOHM 


1/4W 


5% 


± 1 00 ppm 


5043EM910K0J 


Tape & Reel 


1 .0 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1MO00J 


Tape & Reel 


1.1 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M100J 


Tape & Reel 


1.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M200J 


Tape & Reel 


1.3 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M300J 


Tape & Reel 


1.5 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M500J 


Tape & Reel 


1.6 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M600J 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043 EM 



1 .8 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM1M800J 


Tape & Reel 


2.0 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM2M000J 


Tape & Reel 


2.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM2M200J 


Tape & Reel 


2.4 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM2M400J 


Tape & Reel 


1 7 M OHM 

t- • 1 1 1 \— /I II 1 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM2M700J 


Tape & Reel 


TQM OHM 

-J . 'J 1 1 W 1 1 1 1 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM3M000J 


Tape & Reel 


1 3 M OHM 

■ _ ' 1 1 V_/ III 1 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM3M300J 


Tape & Reel 


~) (.M OHM 


1/4W 


5% 


+ 250 nnm 


5043FM3M600J 

JulJ l_ 1 l-J 1 1 \J\J\JJ 


Taoe & Reel 

1 auc 1 \^^l 


1QM OHM 

J . / 1 1 V-*l 1 1 1 


1/4W 


5% 


+ 250 Dnm 

— . t—^)\J UUI 1 1 


5043EM3M900J 


Tape & Reel 


41 M OHM 

i ._> 1 1 \— / 1 II 1 


1/4W 


5% 


+ nnm 

— . JL—J\J UUI 1 1 


5043EM4M300J 


Tane & Reel 


4.7 M OHM 


1/4W 


5% 


+250 ppm 


5043EM4M700J 


Tape & Reel 


5.1 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM5M100J 


Tape & Reel 


5.6 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM5M600J 


Tape & Reel 


6.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM6M200J 


Tape & Reel 


6.8 M OHM 


I/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM6M800J 


Tape & Reel 


7.5 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM7M500J 


Tape & Reel 


8.2 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM8M200J 


Tape & Reel 


9.1 MOHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM9M100J 


Tape & Reel 


10.0 M OHM 


1/4W 


5% 


±250 ppm 


5043EM10M00J 


Tape & Reel 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043ED 



PHILIPS 



Philips 



10 OHM 


1 /4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED10R00F 


Tape & Reel 


10.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10R20F 


Tape & Reel 


10.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10R50F 


Tape & Reel 


10.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10R70F 


Tape & Reel 


11 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1 1 ROOF 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED11R30F 


Tape & Reel 


11.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED11R50F 


Tape & Reel 


11.8 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1 1 R80F 


Tape & Reel 


12 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED12R00F 


Tape & Reel 


12.1 OHM 


1 /4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED12R10F 


Tape & Reel 


12.4 OHM 


I/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED12R40F 


Tape & Reel 


12,7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED12R70F 


Tape & Reel 


13 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043 ED 13 ROOF 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED13R30F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED13R70F 


Tape & Reel 


14 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED14R00F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED14R30F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED14R70F 


Tape & Reel 


15 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED15R00F 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED15R40F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED15R80F 


Tape & Reel 


16 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED16R0OF 


Tape & Reel 


16.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED16R20F 


Tape & Reel 


16.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED16R50F 


Tape & Reel 


16.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED16R90F 


Tape & Reel 


17.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED17R40F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED17R80F 


Tape & Reel 


18 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED18R00F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED18R20F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1 /4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED18R70F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED19R10F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED19R60F 


Tape & Reel 


20 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED20R00F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED20R50F 


Tape & Reel 


21 OHM 


1/4W 


\% 


± ': 00 ppm 


5043ED21 ROOF 


Tape & Reel 


21.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED21 R50F 


Tape & Reel 


22 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 Dom 


5043ED22R00F 


Tane & Reel 


22.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED22R10F 


Tape & Reel 


22.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED22R60F 


Tape & Reel 


23.2 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED23R20F 


Tape & Reel 


23.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


5043ED23R70F 


Tape & Reel 


24 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED24R00F 


Tape & Reel 


24.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED24R30F 


Tape & Reel 


24.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED24R90F 


Tape & Reel 


25.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED25R50F 


Tape & Reel 


26.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED26R10F 


Tape & Reel 


26.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED26R70F 


Tape & Reel 


27 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED27R00F 


Tape & Reel 


27.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED27R40F 


Tape & Reel 


28 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED28R00F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
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Value 



Tolerance 



-■ 1 
19, 1 OHM 


1/4W 


1 

1% 


_l U -1 __ 

± 1 00 ppm 


5043ED28R70F 


Tape & Reel 


~)Q A HUM 


1 /4W 


1 0/ 
1 /o 


+ 1 On nnm 

in 1 uu ppm 


S041FH99R40F 
ju 1 j cljz. 7 r\"ur 


Tpnp & Rppl 


30 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 


5043ED30R00F 


Tape & Reel 


TO 1 OHM 

JU, 1 V-/I II 1 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5043ED30R10F 


Tape & Reel 


in q OHM 

JU. 7 V_/l II 1 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— p vu PP 1 ' 1 


5043ED30R90F 


Tape & Reel 


A OHM 

J 1 .U \_/l II 1 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5043ED31R60F 


Tape & Reel 


JZ.4 Urlrl 


1/4W 


1 0/ 
1 /o 


± 1 UU ppm 


^04^ PR'S") 


Tape & Reel 


33 OHM 


1/4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 
_ 1 ppi 1 1 


5043FD33R00F 


T^ne i\ Reel 


33 2 OHM 


1 /4W 


1% 


■+- 1 00 nnm 

— 1 UU ppi 1 1 


5043FD33R/0F 

JuTJ LUJJI \^UI 


Tanp A RppI 
1 auc cx i\cci 


34 OHM 


1 /4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 


5043FD34R0nF 

JU IJ LuJ il NUUI 


T^np A RppI 

1 a|JC tx 1 \CCI 


14 R OHM 

JT.O WPII 1 


1 /4\A/ 


1% 
1 /o 


-+■ 1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


S04 : !Fni4RftnF 
ju"j c yj j"n,our 


1 apt; Cx r\ccl 


Jo./ (JHM 


1 //l\A/ 

1/4W 


1 0/ 


± 1 UU ppm 


DU4jbUijr<./Ur 


1 ape tk Kee! 


->(. OHM 


1 /4W 


I /o 


■+- 1 00 nnm 
_ 1 uu pp" 1 


S041Fn^AR00F 


"Tariff Rf=*a| 
i dpc cx r\cci 


1A ^ OHM 


1 /4W 


I /o 


-t- 1 HO nnm 
-H 1 uu ppi ' 1 


S041Fni^RS0F 

JU"JCL7 JOlAJUr 


Tanp A RppI 
1 dpc cx r\cci 


T7 4 OHM 


1 /4W 


1 % 
I /o 


+ 1 00 nnm 
m I UU ppi T I 


S041FH17R40F 


Tanp & RppI 
1 dptr cx r\cci 


"5 OHM 
jo.j uni i 


1/4W 


1 /O 


■+■ 1 DD nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


S041FD' : ?fiR10F 
j U" -) i_ \-J -J rvj u 1 


Tanp & RppI 
1 ape cx 1 \cci 


iV CJrlrl 


1/4W 


1 O/ 

1 7b 


± 1 00 ppm 


jU4JbUj7KUUr 


„ „ O D ^ ^ 1 

1 ape cx Keel 


39 2 OHM 


1 /4W 


1 % 


•+■ 1 DO nnm 
m 1 UU ppi T 1 


S041FO : i9R'?0F 


1 dpc (X 1 \cci 


4(1 9 OHM 


1 /4W 


1 % 
1 /o 


+ 1 00 nnm 
^ 1 uu ppi 1 1 


S041Fr)40R?0F 


Tanp Ri RppI 
1 dpc cx r\cci 


41 .2 OHM 


1/4W 


1 % 


-+• 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 


S041FD41 R90F 


"Tp rip Rj RppI 
1 dpc Of l\Ccl 


42 2 OHM 


1 /4W 


1 /o 


-t- 1 HO nnm 

_ 1 uu pp' 1 1 


S041FD49R70F 
ju" j c L^^zi\/_ur 


Tanp Rj RppI 
1 dpc Cx niCCi 


43 OHM 


I/4W 


1 % 


± 1 00 ppm 


bU4JbU4jRUUr 


T O D 1 

1 ape & Reel 


4-5 9 OHM 
.z uni 1 


1 /4W 


1 /o 


+ 1 00 nnm 

^ i uu ppi 1 1 


c i04?Fn41R?0F 
jU7jcutj i\/.ur 


1 dpc Cx Ixccl 


44,2 OHM 


1 /4W 


1 /o 


+ 1 Of) nnm 
jz i uu ppi 1 1 


S041FD44R90F 

JU"J CI_^""r\Z.ur 


1 dpc Cx l\CCI 


45.3 OHM 


1/4W 


1 % 

1 /O 


■+■ 1 00 nnm 
-L. \ uu ppi 1 1 


S041Fr)4SR10F 
ju" j clj"j i\jur 


1 dpc cx r\cci 


4 n 4 OHM 

lO .~ Wl 11 1 


I/4W 


1% 


+ 1 DO nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


S043FD4AR40F 
ju"J ci— /"oiA"ur 


Tariff R, R»=(=i| 
1 dpc cx r\cci 


4/ CJHM 


1 /4W 


1 0/ 

I 7b 


1 1 r\r\ ~ — .~ 

± l UU ppm 


5U43LL)4/KUUr 


1 ape & Keel 


47.5 OHM 


1/4W 


| % 


+ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


S041FD47RS0F 

JU 1 J LU"/ 1 \JUI 


Tanp R, RppI 
1 dpc oc 1 \cci 


48 7 OHM 

iu . / Vw/i 1 1 1 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

— 1 Uu PP' 1 1 


5043FD48R70F 


Tanp Rj RppI 

1 dpc CX 1 \CCI 


49 9 OHM 


1/4W 


|% 


+ 1 00 nnm 
-i- i uu ppi 1 1 


5043Fn49R9nF 


Tanp Ri RppI 
1 dpc OC IACCI 


51 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


5043Fr~)51 RflOF 

JUTJLL/J 1 l\UUI 


Tariff R RppI 

1 dpc oc r\cci 


b 1 . 1 OHM 


1 /4W 


1 0/ 

I To 


± 1 00 ppm 


cn/irjcn\c 1 d 1 nc 
jU4jtL)blKlUr 


1 ape & Keel 


57 3 OHM 

_>4 1 v_/i 11 1 


1/4W 


]% 


-+- 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 


S043FDS7R30F 


Tanp Rr Pool 
1 dpc oc r\cci 


53 ft OHM 


1/4W 


1 % 


+ 1 Of! nnm 

_ 1 uu ppi 1 1 


c ;n4iFn c ;iRAnF 


Tana R RppI 
1 dpc oc. r\cci 


54 9 OHM 


1/4W 


1 % 


-+- 1 flfl nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


S041FnS4R90F 


Tanp R RppI 
1 dpc OC lACCI 


56 OHM 


1/4W 


1% 


•4- 1 nO nnm 
— 1 UU ppt 1 : 


S041FDSAR00F 


Tana R, Raal 
1 dpc OC IACCI 


jo. A OHI 1 


1 JAW/ 

1 /4W 


1 0/ 
1 70 


± 1 00 ppm 


b043bU56R20F 


-j- n 1 

1 ape & Reel 


S7 6 OHM 

_i / . \J \-/ ill 1 


1/4W 


1% 


-+■ 1 DO nnm 
— i uu ppi 1 1 


5n43Fn57Rftf)F 


Tanp & RppI 
1 ape ot rxcci 


59 OHM 


1/4W 


1 /O 


•+- 1 DO nnm 
^ 1 UU ppi 1 1 


Sn43FD c i9RrinF 


Tar^i Si, Rpp 

1 dpc o{ r^ccl 


60 4 OHM 

UU. 1 V-^ III 1 


1/4W 


1 % 


+ 1 Of) nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


Sn43FDftf)R4nF 


Tanp R, RppI 

1 ape oc r\cci 


61 9 OHM 

Ul ./ II 1 


1/4W 


1 /o 


■+- 1 DO nnm 
— 1 uu ppi 1 1 


Sn43Fn61 R9flF 
JVrtjcuo 1 r\7ur 


Tanp R, RppI 

1 dpc a r\cci 


OZ OHI I 


I /4W 


1 0/ 
I 7b 


± 1 00 ppm 


5U4jbU6/KUUr 


1 . n n I 

1 ape & Keel 


63.4 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED63R40F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED64R90F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED66R50F 


TaDe & Ree. 


68 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED68R00F 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED68R10F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED69R80F 


Tape & Reel 


71. 5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED71R50F 


Tape & Reel 


73.2 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED73R20F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043 ED 



PHILIPS 



75 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED75R00F 


Tape & Reel 


76.8 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED76R80F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED78R70F 


Tape & Reel 


80.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED80R60F 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED82R00F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED82R50F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED84R50F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED86R60F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED88R70F 


Tape & Reel 


90.9 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED90R90F 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED91R00F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED93R10F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED95R30F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED97R60F 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED100R0F 


Tape & Reel 


102 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED102R0F 


Tape & Reel 


105 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED105R0F 


Tape & Reel 


107 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED107R0F 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED110R0F 


Tape & Reel 


1 13 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043 EDI 13R0F 


Tape & Reel 


115 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED115R0F 


Tape & Reel 


1 18 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1 18R0F 


Tape & Reel 


120 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED120ROF 


Tape & Reel 


121 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED121R0F 


Tape & Reel 


124 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED124R0F 


Tape & Reel 


127 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED127R0F 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED130R0F 


Tape & Reel 


133 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED133R0F 


Tape & Reel 


137 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED137R0F 


Tape & Reel 


140 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED140R0F 


Tape & Reel 


143 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED143R0F 


Tape & Reel 


147 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED147R0F 


Tape & Reel 


150 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED150R0F 


Tape & Reel 


154 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED154R0F 


Tape & Reel 


1 58 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED158R0F 


Tape & Reel 


160 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED160R0F 


Tape & Reel 


162 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED162R0F 


Tape & Reel 


165 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED165R0F 


Tape & Reel 


169 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED169R0F 


Tape & Reel 


174 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED174R0F 


Tape & Reel 


178 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED178R0F 


Tape & Reel 


180 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED180R0F 


Tape & Reel 


182 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED182R0F 


Tape & Reel 


187 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED187R0F 


Tape & Reel 


191 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED191R0F 


Tape & Reel 


196 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED196R0F 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED200R0F 


Tape & Reel 


205 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED205R0F 


Tape & Reel 


210OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED210R0F 


Tape & Reel 


2150HM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED215R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
98 



PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043ED 



220 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED220R0F 


Tape & Reel 


-)-)] hum 
ZZ 1 Unl 1 


1 /4W 
1 /n-VV 


1 70 


+ 1 HO nnm 
— I uu ppn 1 


504^027 1R0F 
JuTjcuii I r\ur 


Tsnp Ri RppI 
I due CX 1 \CCI 


226 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED226R0F 


Tape & Reel 


232 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED232R0F 


Tape & Reel 


237 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED237R0F 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED240R0F 


Tape & Reel 


Z*TJ Unl 1 


1 /4\A/ 

1 /*tvv 


1 

I /o 


-1- 1 nn nnm 

x i uu ppm 


^n4iFn74^RnF 

jU7jl;uZ7j[\ur 


I -3 d Q, Pool 
1 dptr cx r\ecl 


249 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED249R0F 


Tape & Reel 


255 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED255R0F 


Tape & Reel 


261 OHM 


1/4W 


1% 


■+- 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


5043ED261R0F 


Tape & Reel 


267 OHM 

Z.VJ / V^l 1 1 1 


1/4W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 


5043ED267R0F 


Tape & Reel 


*)"7A HUM 

Z/U OHn 


I /4W 


1 0/ 

1 7b 


z: 1 UU ppm 


OUn-JbUZ/UKUr 


Tape & Reel 


274 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED274R0F 


Tape & Reel 


280 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED280R0F 


Tape & Reel 


287 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

1 V/VJ ULJI 1 1 


5043ED287R0F 


Tape & Reel 


294 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED294R0F 


Tape & Reel 


inn nuM 
JUU unl 1 


1 IA\M 
I /^W 


1 (y 

I TO 


3 l UU ppm 


RfVn EPi'jnnpnE 


i ape & rseei 


301 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED301R0F 


Tape & Reel 


309 OHM 

JVJ / s — / III 1 


1/4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

— 1 \J\J UUI 1 1 


5043ED309R0F 


Tape & Reel 


31 6 OHM 

-/ 1 ^-^l 1 1 1 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

• 1 \J\J UUI 1 1 


5043ED316R0F 


Tape & Reel 


324 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED324R0F 


Tape & Reel 


nn. hum 
-3JU UHH 


1 IA\M 


1 o/ 
1 70 


z: 1 UU ppm 


DUt-JcUJ JUKUr 


Tape & Reel 


332 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED332R0F 


Tape & Reel 


340 OHM 

-J f \S Si 1 1 1 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED340R0F 


Tape & Reel 


348 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED348R0F 


Tape & Reel 


357 OHM 


1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

1 \J\J ^IUI 1 1 


5043ED357R0F 


Tape & Reel 


i^n f^~ii_iM 
joU unl 1 


1 IA\M 
1 AtVV 


1 o/ 
I /o 


z: 1 UU ppm 


DU^jtUJoUKUr 


I ape & Keel 


365 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

- — 1 UU f-^K 1 1 1 


5043ED365R0F 


Tanp & RppI 


374 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


5043ED374R0F 


Tape & Reel 


383 OHM 

-J \J Vw/ ill i 


1/4W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 


5043FD383R0F 

JW1J l_ 1 \\Ji 


Tsnp Ri RppI 


390 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UL/l 1 1 


5043ED390R0F 


Tape 8t Reel 


~>q-j Pimm 
J/Z Unl 1 


1 /'+VV 


1 o/ 
1 /o 


z: I UU ppm 


c.n^^t mooRnp 

jUtjcUj 7/r\Ur 


Tape & Reel 


402 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


S043FD402R0F 

*J \J\-J 1— 1 — y iuz \\Ji 


Tanp Ri RppI 


41 2 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED412R0F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED422R0F 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5043ED430R0F 


Tape & Reel 


AT.~) HUM 
TjZ Unl 1 


1 /4W 
I /tvv 


1 70 


_i_ 1 nn ririm 

z: 1 uu ppm 


jUnotUnozi\ur 


i ape & r\eei 


442 OHM 


1/4W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


5043ED442ROF 


Tsnp & RppI 


453 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 UUI 1 1 


5043FD453R0F 


T^np R/ RppI 

1 ClLVv^ LX 1 \\^tll 


464 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J l-'LVI 1 1 


5043ED464R0F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/4W 


1% 


+ 1 00 Dom 

1 \J\J MLVI 1 1 


5043ED470R0F 

JV IJL 1— V 1 / W 1 \\/l 


Tanp Rt RppI 


475 OHM 


1 /4W 


1 % 


■+- 1 flO nnm 
— 1 \J\J PP"' 




i dpe ex r\eei 


487 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED487R0F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED499R0F 


Tape & Reel 


510 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED510R0F 


Tape & Reel 


511 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED511R0F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/4W 


• 1% 


± 1 00 ppm 


5043ED523R0F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED536R0F 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED549R0F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED560R0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043ED 



PHILIPS 



562 OHM 


1/4W 




± 1 00 ppm 


5043ED562R0F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED576R0F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED590ROF 


Tape & Reel 


604 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED604R0F 


Tape & Reel 


619 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O43ED619R0F 


Tape & Reel 


620 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED620R0F 


Tape & Reel 


634 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED634R0F 


Tape & Reel 


649 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED649R0F 


Tape & Reel 


665 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED665R0F 


Tape & Reel 


680 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED680R0F 


Tape & Reel 


681 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED681R0F 


Tape & Reel 


698 OHM 


1/4W 


1 o/ 
1 /o 


± 1 00 ppm 


5043ED698R0F 


Tape & Reel 


7150HM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED715R0F 


Tape & Reel 


732 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED732R0F 


Tape & Reel 


750 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED750R0F 


Tape & Reel 


768 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED768R0F 


Tape & Reel 


787 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED787R0F 


Tape & Reel 


806 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED806R0F 


Tape & Reel 


820 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED820R0F 


Tape & Reel 


825 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O43ED825R0F 


Tape & Reel 


845 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED845R0F 


Tape & Reel 


866 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED866R0F 


Tape & Reel 


887 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED887R0F 


Tape & Reel 


909 OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED909R0F 


Tape & Reel 


910OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED910R0F 


Tape & Reel 


931 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED931R0F 


Tape & Reel 


953 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED953R0F 


Tape & Reel 


976 OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED976R0F 


Tape & Reel 


1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K000F 


Tape & Reel 


1 .02 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K020F 


Tape & Reel 


1.05 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K050F 


Tape & Reel 


1.07 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K070F 


Tape & Reel 


1.1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K100F 


Tape & Reel 


1.13 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K130F 


Tape & Reel 


1.15 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K150F 


Tape & Reel 


1.18 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K180F 


Tape & Reel 


1.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1 K200F 


Tape & Reel 


1.21 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K210F 


Tape & Reel 


1.24 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K240F 


Tape & Reel 


1 .27 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K270F 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K300F 


Tape & Reel 


1.33 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K330F 


Tape & Reel 


1.37 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K370F 


Tape & Reel 


1.4 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K400F 


Tape & Reel 


1 .43 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K430F 


Tape & Reel 


1.47 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K470F 


Tape & Reel 


1.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K500F 


Tape & Reel 


1 .54 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K540F 


Tape & Reel 


1.58 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K580F 


Tape & Reel 


1.6 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K600F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PH I LI PS Metal Film Axial Lead Resistor 

Series 5043 ED 











Philips 


Packaging 


Value 


Wattage 


Tolerance 


TC 


Part Number 


Type 


1.62 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K620F 


Tape & Reel 


1.65 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K650F 


Tape & Reel 


1.69 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K690F 


Tape & Reel 


1.74 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1K740F 


Tape & Reel 


1.78 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppi 1 1 


5043ED1K780F 


Tape & Reel 


1 .8 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K800F 


Tape & Reel 


1 .82 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K820F 


Tape & Reel 


1.87 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1K870F 


Tape & Reel 


1.91 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED1 K910F 


Tape & Reel 


1.96 K OHM 


1/4W 


1% 


— ' ^0 PP m 


5043ED1K960F 


Tape & Reel 


2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K000F 


Tape & Reel 


2.05 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K050F 


Tape & Reel 


2.1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K100F 


Tape & Reel 


2.15 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K150F 


Tape & Reel 


2.2 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K200F 


Tape & Reel 


2.21 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K210F 


Tape & Reel 


2.26 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED2K260F 


Tape & Reel 


2.32 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K320F 


Tape & Reel 


2.37 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED2K370F 


Tape & Reel 


2.4 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K400F 


Tape & Reel 


2.43 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K430F 


Tape & Reel 


2.49 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K490F 


Tape & Reel 


2.55 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED2K550F 


Tape & Reel 


2.61 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K610F 


Tape & Reel 


2.67 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K670F 


Tape & Reel 


2.7 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K700F 


Tape & Reel 


2.74 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED2K740F 


Tape & Reel 


2.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K800F 


Tape & Reel 


2.87 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K870F 


Tape & Reel 


2.94 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED2K940F 


Tape & Reel 


3 KOHM 


1/4W 


l% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K000F 


Tape & Reel 


3.01 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K010F 


Tape & Reel 


3.09 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K090F 


Tape & Reel 


3.16KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K160F 


Tape & Reel 


3.24 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED3K240F 


Tape & Reel 


3.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K300F 


Tape & Reel 


3.32 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED3K320F 


Tape & Reel 


3.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K400F 


Tape & Reel 


3.48 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED3K480F 


Tape & Reel 


3.57 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K570F 


Tape & Reel 


3.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K600F 


Tape & Reel 


3.65 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K650F 


Tape & Reel 


3.74 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K740F 


Tape & Reel 


3.83 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K830F 


Tape & Reel 


3.9 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED3K900F 


Tape & Reel 


3.92 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED3K920F 


Tape & Reel 


4.02 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K020F 


Tape & Reel 


4.12 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K120F 


Tape & Reel 


4.22 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K220F 


Tape & Reel 


4.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K300F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Philips 



4.32 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K320F 


Tape & Reel 




4.42 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K420F 


Tape & Reel 




4.53 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K530F 


Tape & Reel 




4.64 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K640F 


Tape & Reel 




4.7 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED4K700F 


Tape & Reel 




4.75 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED4K750F 


Tape & Reel 




4.87 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K870F 


Tape & Reel 




4.99 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED4K990F 


Tape & Reel 




5.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K100F 


Tape & Reel 




5.11 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K110F 


Tape & Reel 




5.23 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K230F 


Tape & Reel 




5.36 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K360F 


Tape & Reel 




5.49 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K490F 


Tape & Reel 




5.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED5K600F 


Tape & Reel 




5.62 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED5K620F 


Tape & Reel 




5.76 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED5K760F 


Tape & Reel 




5.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED5K900F 


Tape & Reel 




6.04 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K040F 


Tape & Reel 




6.19 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K190F 


Tape & Reel 




6.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K200F 


Tape & Reel 




6.34 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K340F 


Tape & Reel 




6.49 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K490F 


Tape & Reel 




6.65 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K650F 


Tape & Reel 




6.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K800F 


Tape & Reel 




6.81 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K810F 


Tape & Reel 




6.98 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED6K980F 


Tape & Reel 




7.15 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED7K150F 


Tape & Reel 




7.32 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED7K320F 


Tape & Reel 




7.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED7K500F 


Tape & Reel 




7.68 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED7K680F 


Tape & Reel 




7.87 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED7K870F 


Tape & Reel 




8.06 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED8K060F 


Tape & Reel 




8.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED8K200F 


Tape & Reel 




8.25 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED8K250F 


Tape & Reel 




8.45 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED8K450F 


Tape & Reel 




8.66 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED8K660F 


Tape & Reel 




8.87 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED8K870F 


Tape & Reel 




9.09 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED9K090F 


Tape & Reel 




9.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED9K100F 


Tape & Reel 




9.31 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED9K310F 


Tape & Reel 




9.53 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED9K530F 


Tape & Reel 




9.76 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED9K760F 


Tape & Reel 




10 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10K00F 


Tape & Reel 




10.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10K20F 


Tape & Reel 




10.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10K50F 


Tape & Reel 




10.7 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED10K70F 


Tape & Reel 




1 1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED11K00F 


Tape & Reel 




11.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED11K30F 


Tape & Reel 




1 1.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1 1K50F 


Tape & Reel 




11.8 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED11K80F 


Tape & Reel 





TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
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Value 


Wattage 


Tolerance 


TC 







12KOHM 


1/4W 


1 % 


±100 ppm 






DlWJbU 1 ZNUUr 


I ape ex Keei 


12.1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED1 2K1 OF 


Tape & Reel 


1 2.4 K OHM 


1/4W 


1 % 


± 1 00 ppm 






b04jhU 1 2K4Ur 


1 ape & Keel 


1 2.7 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5U43tUl 2K/0r 


1 ape & Keel 


13 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5U43EU1 JKOOr 


1 ape & Keel 


13.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED1 3K30F 


Tape & Reel 


13.7KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED13K70F 


Tape & Reel 


14 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED14K00F 


Tape & Reel 


14.3 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED14K30F 


Tape & Reel 


14.7 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED14K70F 


Tape & Reel 


15 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED15K00F 


Tape & Reel 


15.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED15K40F 


Tape & Reel 


15.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED15K80F 


Tape & Reel 


16 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED16K00F 


Tape & Reel 


16.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED16K20F 


Tape & Reel 


16.5 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED16K50F 


Tape & Reel 


16.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED16K90F 


Tape & Reel 


17.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED17K40F 


Tape & Reel 


17.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED17K80F 


Tape & Reel 


18 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED18K00F 


Tape & Reel 


18.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED18K20F 


Tape & Reel 


18.7 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED18K70F 


Tape & Reel 


19.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED19K10F 


Tape & Reel 


19.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED19K60F 


Tape & Reel 


20 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED20K00F 


Tape & Reel 


20.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED20K50F 


Tape & Reel 


21 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED21K00F 


Tape & Reel 


21.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED21K50F 


Tape & Reel 


22 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED22K00F 


Tape & Reel 


22.1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED22K10F 


Tape & Reel 


22.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED22K60F 


Tape & Reel 


23.2 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED23K20F 


Tape & Reel 


23.7 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED23K70F 


Tape & Reel 


24 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED24K00F 


Tape & Reel 


24.3 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED24K30F 


fape & Peel 


24.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED24K90F 


Tape & Reel 


25.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED25K50F 


Tape & Reel 


26.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED26K10F 


Tape & Reel 


26.7 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED26K70F 


Tape & Reel 


27 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED27K00F 


T aDe & Reel 


27.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED27K40F 


Tape & Reel 


28 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED28K00F 


Tape & Reel 


28.7 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED28K70F 


Tape & Reel 


29.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED29K40F 


Tape & Reel 


30 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED30K00F 


Tape & Reel 


30.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED30K10F 


Tape & Reel 


30,9 KOHM 


1/4W 


' 1% 


± 1 00 ppm 






5043ED30K90F 


Tape & Reel 


31.6 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED31K60F 


Tape & Reel 


32.4 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 






5043ED32K40F 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 






5043ED33K00F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
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Packaging 
Type 



33.2 K OHM 


1 /4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED33K20F 




Tape & Reel 


34 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED34K00F 




Tape & Reel 


34.8 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED34K80F 




Tape & Reel 


35.7 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED35K70F 




Tape & Reel 


36 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED36K00F 




Tape & Reel 


36.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED36K50F 




Tape & Reel 


37.4 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED37K40F 




Tape & Reel 


38.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED38K30F 




Tape & Reel 


39 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED39K00F 




Tape & Reel 


39.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED39K20F 




Tape & Reel 


40.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED40K20F 




Tape & Reel 


41 .2 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED41 K20F 




Tape & Reel 


42.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED42K20F 




Tape & Reel 


43 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED43K00F 




Tape & Reel 


43.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED43K20F 




Tape & Reel 


44.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED44K20F 




Tape & Reel 


45.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED45K30F 




Tape & Reel 


46.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED46K40F 




Tape & Reel 


47 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED47K00F 




Tape & Reel 


47.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED47K50F 




Tape & Reel 


48.7 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED48K70F 




Tape & Reel 


49.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED49K90F 




Tape & Reel 


51 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED51K00F 




Tape & Reel 


51.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED51 K10F 




Tape & Reel 


52.3 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED52K30F 




Tape & Reel 


53.6 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED53K60F 




Tape & Reel 


54.9 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED54K90F 




Tape & Reel 


56 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED56K00F 




Tape & Reel 


56.2 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED56K20F 




Tape & Reel 


57.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED57K60F 




Tape & Reel 


59 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED59K00F 




Tape & Reel 


60.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED60K40F 




Tape & Reel 


61.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED61K90F 




Tape & Reel 


62 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED62K00F 




Tape & Reel 


63.4 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED63K40F 




Tape & Reel 


64.9 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED64K90F 




Tape & Reel 


66.5 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED66K50F 




Tape & Reel 


68 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED68K00F 




Tape & Reel 


68.1 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED68K10F 




Tape & Reel 


69.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED69K80F 




Tape & Reel 


71.5 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED71K50F 




Tape & Reel 


73.2 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED73K20F 




Tape & Reel 


75 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED75K00F 




Tape & Reel 


76.8 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED76K80F 




Tape & Reel 


78.7 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED78K70F 




Tape & Reel 


80.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED80K60F 




Tape & Reel 


82 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED82K00F 




Tape & Reel 


82.5 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED82K50F 




Tape & Reel 


84.5 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED84K50F 




Tape & Reel 


86.6 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED86K60F 




Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



I Film Axial Lead Resistor 
Series 5043ED 



Value 



Philips 
Part Number 



Packaging 



88 7 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED88K70F 


Tape & Reel 


90.9 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED90K90F 


Tape & Reel 


91 KOHM 


1/4W 


1% ■ 


± 1 00 ppm 


5043ED91KOOF 


Tape & Reel 


93.1 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED93K10F 


Tape & Reel 


95.3 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED95K30F 


Tape & Reel 


97.6 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED97K60F 


Tape & Reel 


1 00 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED100KOF 


Tape & Reel 


102 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED102K0F 


Tape & Reel 


105 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED105K0F 


Tape & Reel 


1 07 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED107K0F 


Tape & Reel 


1 10 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED110K0F 


Tape & Reel 


113 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1 13K0F 


Tape & Reel 


115 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043 EDI 15K0F 


Tape & Reel 


1 18 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043 EDI 18K0F 


Tape & Reel 


120 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED120K0F 


Tape & Reel 


121 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED121K0F 


Tape & Reel 


124 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED124K0F 


Tape & Reel 


127 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED127K0F 


Tape & Reel 


130 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED130K0F 


Tape & Reel 


133 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED133K0F 


Tape & Reel 


137 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED137K0F 


Tape & Reel 


140 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED140K0F 


Tape & Reel 


143 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED143K0F 


Tape & Reel 


147 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED147K0F 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED150K0F 


Tape & Reel 


154 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED154K0F 


Tape & Reel 


158 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED158K0F 


Tape & Reel 


160 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED160K0F 


Tape & Reel 


162 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED162K0F 


Tape & Reel 


165 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED165K0F 


Tape & Reel 


169 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED169K0F 


Tape & Reel 


174 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED174K0F 


Tape & Reel 


178 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED178K0F 


Tape & Reel 


180 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED180K0F 


Tape & Reel 


182 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED182K0F 


Tape & Reel 


187 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED187K0F 


Tape & Reel 


191 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED191K0F 


Tape & Reel 


196 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED196K0F 


Tape & Reel 


200 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED200K0F 


Tape & Reel 


205 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED205K0F 


Tape & Reel 


210 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED210K0F 


Tape & Reel 


215 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED215K0F 


Tape & Reel 


220 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED220K0F 


Tape & Reel 


221 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED221KOF 


Tape & Reel 


226 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED226K0F 


Tape & Reel 


232 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED232K0F 


Tape & Reel 


237 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED237K0F 


Tape & Reel 


240 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED240KOF 


Tape & Reel 


243 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED243K0F 


Tape & Reel 


249 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED249K0F 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043ED 



PHILIPS 



Value 




Wattage 






Philips 
Part Number 


— 


Packaging 
Type 


255 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED255K0F 




Tape & Reel 


261 KOHM 




1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED261K0F 




Tape & Reel 


267 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED267K0F 




Tape & Reel 


270 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED270K0F 




Tape & Reel 


274 KOHM 




1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED274K0F 




Tape & Reel 


280 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED280K0F 




Tape & Reel 


287 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED287K0F 




Tape & Reel 


294 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED294K0F 




Tape & Reel 


TOO K OHM 

J UU IV Vw/I 1 1 1 




1/4W 


1 % 


-t- 1 f)f\ nnm 
J- I uu ppi I I 


5043FD300K0F 




i ape cx r\cci 


301 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED301 K0F 




Tape & Reel 


309 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED309K0F 




Tape & Reel 


316 KOHM 




1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5043ED316K0F 




Tape & Reel 


324 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED324K0F 




T ape & Reel 


330 K OHM 




1 /4W 


1 % 

1 /o 


-+- 1 Pin nnm 






i ape cx i\eet 


332 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED332K0F 




Tape cx Reel 


340 KOHM 




1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5043ED340K0F 

—) \J 1 ■ J 1 - l—J ~J 1 V_/ 1 \U 1 




Taoe & Reel 

i ape <-X i \cci 


348 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED348K0F 




Tape & Keel 


357 KOHM 




1/4W 


1% 


1 00 nnm 

— i uu upi ' ' 


5043FD357K0F 

Jv IJLUJJ/ IVUI 




"1 3 np Rj RppI 


360 K OHM 




1 /4W 


1 /o 


-+- 1 DO nnm 






l dpc cx r\ecl 


365 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED365K0F 




Tape & Reel 


374 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED374K0F 




Tape & Reel 


383 KOHM 




1/4W 


1% 


1 00 nnm 


5043ED383K0F 

Jv I J l_l— /U U-J 1\U 1 




T^np R/ RppI 

i ape cx i \ccj 


390 KOHM 




1/4W 


1% 


■+- 1 00 DDrn 

1 W p pi II 


5043ED390K0F 




Tape & Reel 


397 K OHM 

-f / £~ IV vy III 1 




1/4W 


1% 


+ 1 On nnm 
— I UU ppi T 1 


c ,043Fn>399K0F 




1 dptr cx r\cc! 


402 KOHM 




1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED402K0F 




Tape & Reel 


412 KOHM 




1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043 ED41 2K0F 




Tape & Reel 


422 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED422K0F 




Tape & Reel 


430 KOHM 




1/4W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 

- — ■ 1 \J\J UU) 1 1 


5043FD430K0F 

JWTJL 1 — / 1 Jvl V \J 1 




Tanp Ri RppI 
i ape m i 


432 K OHM 




1/4W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


S043FD439K0F 




1 dpc cx rxtitil 


442 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED442K0F 




Tanp Ri RppI 

1 U LJC v_X 1 \CCI 


453 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED453K0F 




Tanp Ri RppI 

i ape i_x i \cei 


464 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043FD464K0F 




Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


470 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED470K0F 




Tane & Reel 

1 auc CX t \eel 


475 K OHM 




1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi I I 






Tape & Reel 


487 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED487K0F 




Tape Si Reel 


499 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED499K0F 




Tape Si Reel 


510 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043FD51 0K0F 




Tanp Ri RppI 

1 auc CX 1 \CCI 


51 1 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED51 1 K0F 




Tanp R/ RppI 
i ape oc i \cci 


523 KOHM 




1/4W 


1 % 


+ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


ju"j lujzj i\ur 




Tano R, Rool 
1 dpc cx rSccI 


536 KOHM 




1/4W 


1% 


-+- 1 00 nnm 

— 1 UU UUI 1 1 


S043FDS36K0F 

UU 1 -/ LL/ J J U IVU 1 




Tanp Rt Rpp! 

i ape cx i\cci 


549 KOHM 




1/4W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J \J pi 1 1 


5043FD549K0F 

JulJ i_ Ly_in^ / IVU 1 




Tsnp R, RppI 
i d p c cx i \c c i 


560 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED56OK0F 




Fsnp Ri RppI 

i ape t_x i \eei 


562 KOHM 




1/4W 


1% 


■+■ 1 00 Dom 

1 \J \J p pt 1 1 


5043FD562K0F 

•J U i -J 1— 1 — ' -J U *C-IVU 1 




Tpnp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


576 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED576K0F 




Tape & Reel 


590 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED590KOF 




Tape & Reel 


604 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED604K0F 




Tape & Reel 


619 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED619K0F 




Tape & Reel 


620 K OHM 




1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED620K0F 




Tape & Reel 


634 K OHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED634K0F 




Tape & Reel 


649 KOHM 




1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED649KOF 




Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5043 ED 




665 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED665K0F 


Tape & Reel 


680 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED680K0F 


Tape & Reel 


681 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED681K0F 


Tape & Reel 


698 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED698K0F 


Tape & Reel 


715 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED715K0F 


Tape & Reel 


732 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED732K0F 


Tape & Reel 


750 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED750K0F 


Tape & Reel 


768 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED768K0F 


Tape & Reel 


787 K OHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED787KOF 


Tape & Reel 


806 K OHM 


1/4W 


l% 


± 1 00 ppm 


5043ED806K0F 


Tape & Reel 


820 K OHM 


1/4W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5043ED820K0F 


Tape & Reel 


825 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED825K0F 


Tape & Reel 


845 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED845KOF 


Tape & Reel 


866 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED866KOF 


Tape & Reel 


887 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED887K0F 


Tape & Reel 


909 K OHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED909K0F 


Tape & Reel 


910 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED910K0F 


Tape & Reel 


931 KOHM 


1/4W 


1% 


±100 ppm 


5043ED931K0F 


Tape & Reel 


953 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED953K0F 


Tape & Reel 


976 KOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED976K0F 


Tape & Reel 


1 MOHM 


1/4W 


1% 


± 1 00 ppm 


5043ED1MOOOF 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 



PHILIPS 




Metal Film Resistor 
Series 5053H 



1/2 Watt 

1%& 5% Tolerance 
Miniature Size 



50 



H 



470K0 



F 

T 

Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 



Resistance Value 
Temperature Coefficient 





Max 


Resistance 










Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Max 


Style 


W 


Ohms 


PPM/°C 


% 


Voltage 


S053H 


1/2 


1 0R-1 M 


±100 


5% 


350 






1M-10M 


±250 








1/2 


10R-1M 


±100 


1% 


350 



Style 

H = Standard Miniature 



Dimensions 



Encapsulation 

3 = Conformal 



Power Rating 

5 = 1/2 W 

Fixed Axial Resistor 



A max 


B min 


D nom 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


0.098 


0.256 


0.024±.002 


(2.5) 


(6.5) 


(0.6±.05) 



Marking 

Color Band Marking 

Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 5,000 pieces 



CZH- 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HM 



1 .0 OHM 


1/2W 


5% 


■+- 1 00 nnm 

— 1 \J\J pp' 1 1 


5053HM1 R000J 


Tape & Reel 


1 .1 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 dditi 

- — 1 p LVI 1 1 


5053HM1R100J 


Tape & Reel 


1 .2 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM1R200J 


Tape & Reel 


] 3 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM1R300J 


Tape & Reel 


1 .5 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

1 UUI 1 1 


5053HM1 R500J 


Tape & Reel 


1 .6 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 


5053HM1 R600J 

j \j J J i ii ill \\J \j \jj 


Tape & Reel 


1 Q OHM 


1 d\n 


5% 

J /o 


-+- 1 fifl nnm 
~ i uu ppi 1 1 


S053HM1 RR00I 

JUJJI II II 1 \UUvJ 


Tane A Reel 


2.0 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— — 1 WU ppi 1 1 


S053HM2R00I0 

J \J J J 1 M 1 1— 1 \U UJ U 


Jane & Reel 

i &p*3 *_x i \t;^i 


2.2 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 Of) nnm 

— 1 UU ppi 1 I 


S053HM7R 2001 

JuJJt II 1 Z_i \Z_UUJ 


Tanp R RppI 

1 auc LX 1 


2.4 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


5053HM7R400I 

JVJJI II 1 zll \\\J\JJ 


Tsnp A RppI 

i a.pc cx i \cci 


2 7 OHM 


l/ZVV 


5% 


+ 1 00 nnm 
— 1 UU ppi T 1 


^053HM7R700I 

JUJjIiI 1 z. 1 \ / U UJ 


T-,np A RppI 
i ape ex i\cci 


^ n ohm 
j .u un i 


1 //W 
1 /zvv 


J /o 


+ 1 00 nnm 

— i uu ppri i 


^OR^HM^ROOIO 

JUJJill lJr\UUJu 


Tanp A RppI 


j.j uni f 


1 /zvv 


J /o 


-+- 1 OC\ nrim 

— 1 uu ppi 1 1 


SOS^HM^FHOOI 
JUJjni ijruuuj 


no Si, Roo 
1 dpc tx rxccl 


J .D Ul II I 


1 A?W 
1 /zvv 


J70 


+ 1 00 nnm 

_ i uu ppi n 


^OS^HM^RAOOI 


I dpc cx rxccl 


J . 7 Ul II 1 


1 /zvv 


J A5 


-+- 1 00 nnm 

_ i uu ppi 1 1 


S0S^HM^R900i 
jUJjrii ur\7UUJ 


Tanp R, RppI 
1 dpc Cx r\ccl 


4.3 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

-L. 1 UU ppi 1 1 


S0S^HM4R^00I 

jujji ii niuuuj 


Tanp R, RppI 

i ape CX 1 \CCI 


4 7 PIMM 
/ WPII I 


1 /zvv 


J /o 


-+- 1 HO nnm 

3; i uu ppr t l 


jUJjrii i^r\/UUJ 


1 dpc cx r\ccl 


5.1 OHM 


1 /2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 
— I uu ppi 1 1 


SOS^HMSRI 00! 

JUJjni ur\i uuj 


Tanp R, RppI 
l dpc cx r\ccl 


j.d uni i 


1 /^W 
I /zvv 


J /o 


-4- 1 00 nnm 
— 1 uU ppi T 1 


WM^RAOOI 
JUJjni IjrxOUUJ 


Tina x, Qqq 
1 dpc Cx lACCl 


6.2 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

-i- 1 UU ppi 1 1 


S0S1HMnR900l 

JUJJI 11 HJIViLUUJ 


Tanp Rj Rf^ol 
i dpc cx i \cci 


z o OHM 

O. O *J II 1 


1 /7W 
1 /zvv 


5% 


-+- 1 00 nnm 
— 1 UU ppi 1 1 


C0S3HM6R800I 


T 3np ff, Rpp| 
l dpc cx rxcci 


7.5 OHM 


1 /7W 

1 /zvv 


5% 


-+- 1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


c0i;^HM7RS00l 

JUJJI ii / r\ juuj 


Tanp R, Ri^f^l 
i dpc cx i \cci 


o. z um i 


1 /7W 

1 /zvv 


5% 


+ 1 00 nnm 
_ i uu PP' ' ' 


JUJjni lorszvjuJ 


T^np Rj RppI 
i dpc cx rvcci 


9.1 OHM 


1/2W 


5% 


-+■ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


5053HM9R1 001 

JU J J 111 1 / I \ 1 UUJ 


Tanp R, RppI 
i dpc cx r\cci 


1 OHM 


1 /2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 


cnc-jL-iMIOROOl 

JUJJI II 1 1 UI\UUJ 


T^infi R, RqoI 
i dpc cx r\cci 


1 1 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


COS^HMI 1 R00I 

JUJJI 11 1 1 1 1\UUJ 


Tanp Ri RppI 

1 dpc CX l\CCI 


1 2 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 
— 1 \J\J ppi 1 1 


jujjni 1 1 apvUuj 


Tanp R, RppI 
1 dpc Cx r\ccl 


1 3 OHM 


1/2W 


5% 


■+■ 1 00 nnm 

-L. 1 UU ppi 1 1 


SOS^HMHROOI 

JUJJI II 1 1 J 1 \U UJ 


Tpnp Ri RppI 
i dpc cx i \cci 


1 5 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


SOS^HMI SR00I 

jujjni 1 1 ji\uuj 


"Tsnp Ri RppI 

i dpc CX 1 \CCI 


1 6 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 
-1_ 1 uU PP' ' • 


SOS^HMIAROOI 
JUJjni 1 1 or\uuj 


Tanp Rj RppI 

i dpc CX l\CCI 


1 8 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— i uu pp 1 ' > 


5053HM1 8R00I 

JUJJI M 1 1 Ul \U UJ 


Tanp Rj RppI 

i dpc cx i \cci 


20 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

-L- 1 UU ppi 1 1 


cni;^HM70R00l 

JUJJI 11 IZ_U1\UUJ 


Tanp R, Ra^I 
i dpc cx r\cci 


22 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

- 1 UU PP' 1 1 


5053HM77ROOI 

JUJJI II i Z. Z. 1 \UUJ 


T^op R, RppI 

i dpc cx i \cci 


24 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

-I- 1 UU ppi I 1 


C0S3HM74R00I 

JUJJI II IZ_ ilvUUJ 


Tanp Rj RppI 
i dpc cx i \cci 


27 OHM 


1/2W 


J /o 


+ 1 00 nnm 
-i. i uu ppi 1 1 


C0S3HM77R00I 

JUJJI 1 !Z/r\UUJ 


Tsnp Rj RppI 
1 dpc Cx r\CCI 


30 OHM 

JU V>l II 1 


1/2W 


J7D 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


C0S3HM30R00I 
jujji ii uurxuuj 


I dpc cx lAccl 


33 OHM 


1/2W 


5% 


1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


COS3HM33ROOI 
jujji ii ujrxuuj 


Tanp A RppI 
1 dptr Cx f\ccl 


36 OHM 


1/2W 


5% 


■+■ 1 00 nnm 
— i uu pp 1 1 1 


C0S3HM36R00I 

JUJJI II UUI \UUJ 


Tanp Rj RppI 
i dpc ex r\cci 


39 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


S0S^HM^9R00I 

JUJjrnl lj7r\UUJ 


Tanp R, Rp-fil 
l dpc oc r\ccl 


43 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


cos^HM4 : iROOI 
JUJjrnl njrxuuj 


1 dpc Cx r\ccl 


47 OHM 


1 /2W 


5% 


H- 1 00 nnm 
_ i uu ppi 1 1 


cns^HM47R00l 
jujjhii it^z rsuuj 


TanA R, Rool 
1 dpc Cx rxccl 


51 OHM 


1/2W 


5% 


-+■ 1 00 nnm 

1 UU ppi 1 1 


SOS^HMSI R00I 
JUJjni u i r\uuj 


T^no Q, Rpp 
I dpc Cx rxccl 


56 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM56R00J 


Tape & Reel 


62 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM62R00J 


Tape & Reel 


68 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM68R00J 


Tape & Reel 


75 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM75R00J 


Tape & Reel 


82 OHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5053HM82R00J 


Tape & Reel 


91 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM91R00J 


Tape & Reel 


100 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM100R0J 


Tape & Reel 


110 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM110R0J 


Tape & Reel 
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120 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


. 5053HM120R0J 


Tape & Reel 


130 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM130R0J 


Tape & Reel 


1 50 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM150R0J 


Tape & Reel 


1 60 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM160R0J 


Tape & Reel 


1 80 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM180R0J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM200R0J 


Tape & Reel 


220 OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM220R0J 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

1 WW PP' 1 1 


5053HM240R0J 

JwJJl ■ <l— IWI \WJ 


Tape & Reel 


270 OHM 

i- t u III I 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— I UW ppi • • 


5053HM270R0I 


Tan? 1 & RppI 


300 OHM 

~J\J\J w III I 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

1 WW UUI 1 1 


5053HM300R0J 

J W J-J 1 II IJUvl \VJ 


Tanp A RppI 

1 apt m 1 VCUI 


330 OHM 

J JU 1 1 1 


1/2W 


5% 


-4- 1 00 nnm 

— - 1 uu PP' 1 1 


S053HM330R0I 

J U J J 1 II IJJUI \WJ 


Tsnp Ri RppI 

1 ayj^Z CX 1 \C:cl 


360 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i uw ppi 1 1 


S053HM360R0I 


Tsnp Ri RppI 
i ape ex i \cci 


390 OHM 

-j 7VJ ^l 1 1 I 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i uw ppi 1 1 


S053HM390R0I 
jujjni ij 7ur\uj 


i ape cx r\cci 


430 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— 1 Uu PP' 1 1 


S0S3HM4^0R0I 

JUJJI II 1 TJUIVJJ 


Tanp R, Rf»pl 
i ape cx i \cci 


470 OHM 

i 1 U W 1 1 1 1 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
-1- i ppi 1 1 


5053HM470R0I 

JUJJI 11 1 ~ / W 1 \UJ 


Tanp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


si n OHM 

J 1 u NJI 1 1 1 


1 /2W 


5% 


-+■ 1 f)0 nnm 

— 1 UU ppi i • 


5053HM51 0R0I 

JUJJI 11 IJ 1 Ul \UJ 


Tanp Ri RppI 

1 auc CX 1 \CCI 


SAfl OHM 


1/2W 


5% 
J /o 


■4- 1 00 nnm 

— i uu ppi 1 1 


5051HM560R0I 

jujji ii ijwuinuj 


i dpe c< r\eei 


670 OHM 

w in | 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— - i ww ppi 1 1 


5053HM670R0I 

JWJJI II IWZ_WI\WJ 


Tpnp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


680 OHM 

WWW w III l 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

— . 1 WW pp' 1 1 


5053HM680R0I 

JuJJI II IWWWI \WJ 


Tsnp Ri RppI 
i awe cx i \eei 


750 OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 nn nnm 

— — i ww pp' 1 1 


5053HM750ROI 

JUJJI M l/JWI \WJ 


Tanp Ri RppI 

i ape cx i \cci 


820 OHM 

W Z_ W III 1 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

— i ww ppi 1 1 


5053HM870ROI 

JUJJI II lULul \WJ 


Tsnp Ri RppI 
i ape cx i ncci 


910 OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— 1 wU ppi 1 1 


cnsil— IM91 OROI 

JUJJ 1 II 17 1 *Ji\\JJ 


i dpe Oc r\cci 


1 K OHM 

1 .U l\ \-s 1 1 1 1 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— 1 ww pp' I I 


5053HM1 K000I 

JUJJI 11 1 1 INWWW.J 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


1 1 K OHM 

I.I IN 11 1 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 
— i ww pp> ' I 


5053HMIKIOOI 

JUJJI 11 IIINIW WJ 


Tsnp R/ RppI 
i ape cx i \cci 


1 2 K OHM 


1/2W 


5% 


-t- 1 nn nnm 

— - 1 WW PP' 1 1 


S053HM1 K700I 

JUJJI 11 1 1 INZ.WWJ 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


1 3 K OHM 

i . j in 1 1 l 


1/2W 


5% 


-+■ 1 00 nnm 

— 1 UU ppi 1 1 


cnS^HMI K300I 

JUJJI II 1 1 (\JUUJ 


Tanp Ri RppI 
i ape cx r\eei 


1 5 K OHM 

I . J rx Xw/f ii I 


1/2W 


5% 


+ 1 nn nnm 
_ 1 wU ppi 1 1 


jujji ii 1 1 rouuJ 


Tcin^i Si, 1-^." . '! 

1 dpe oc r\ccl 


1 6 K OHM 

1 . W Ix VJ III 1 


1/2W 


5% 


+ 1 nn nnm 
_ i ww ppi i 1 


SOS^HMl K600I 

JUJJI II II INUUWJ 


Tano Rj Rool 
i ape cx i \cci 


1 8 K OHM 

i .y i\ vj in i 


1/2W 


5% 


■+- 1 00 nnm 

— i ww ppi 1 1 


5053HM1 K800I 

JUJJI II II INCJUUJ 


Tsnp Ri RppI 
i ape cx i \eei 


2.0 KOHM 


1/2W 


5% 


•+■ 1 00 nnm 

— i ww pp' ' ' 


S053HM7K000I 

jw j j i ii iz-inwwwj 


Tpnp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


2 2 K OHM 

i— . t— IN vJ III I 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

_ i ww ppi 1 1 


5053HM7K700I 

jujjni iz.i\jiuuj 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i\cci 


7 4 K OHM 

Z. IN \—l III 1 


1/2W 


5% 


-+- 1 nO nnm 
j~ i ww ppi 1 1 


Sn^HM7K400l 

JUJjnl lz.rxTVUJ 


Tanp Ri RppI 
l dpe oc neei 


2.7 K OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 00 nnm 

— 1 ww pp' ' 1 


S0S3HM?K700l 

JUJJI 11 IZ.IN/ WWJ 


T^np Rr RppI 
i ape cx i \cci 


3.0 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 

— i ww pp' ' ' 


5053HM3KOOOI 

J W J J 1 II 1 J IXWWWJ 


T^np Ri RppI 
i ape cx i \eei 


3.3 K OHM 


1/2W 


5% 


+ 1 00 nnm 
— i ww ppi 1 1 


5053HM3K300I 

JUJJI 11 IJIXJWWJ 


Xanp Ri RppI 
i dpe cx r\cci 


3.6 K OHM 


1/2W 


5% 


■+- 1 00 nnm 
— i ww ppi I I 


C(-)S1HM3K600I 

JUJJI II IJINUWWj 


Tano Ri RppI 
i dpe o< r\eei 


i g k OHM 

j . / IN VJ! II 1 


1 /7W 

1 /Z.VV 


J /o 


■+- 1 nn nnm 
_ 1 UU ppn 1 


co^i-iivnk'Qnni 

JUJ jPII 1 JIN7UUJ 


T^np R, RppI 

I dpe oc r\cci 


4.3 KOHM 


1/2W 


5% 


■+■ 1 nn nnm 
— i ww ppi 1 > 


SOS^HM4K100I 

JUJJI 11 IwNJUWJ 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


4 7 K OHM 

1 - / IN Xh* III 1 


1/2W 


5% 


-+- 1 nn nnm 
_ I ww ppi 1 1 


cfiS'?l-IM4K70ni 

JUJJI II iTlx/UUJ 


I ^ n^ Si, Rf^^l 

1 dpe oc r\eel 


5.1 KOHM 


1/2W 


5% 


■+■ 1 nn nnm 

— — i ww ppi 1 1 


5053HM5K1 001 

JW J J 1 II 1 JIN 1 UUJ 


Tpnp Ri RppI 
i dpe cx i\cci 


5.6 K OHM 


1/2W 


5% 


-+- 1 nO nnm 
_ l Uw ppi 1 1 


c.n^HMSk'nnni 

juj j n i i j induuj 


1 dpe cx r\ccl 


6.2 KOHM 


1/2W 


5% 


-*■ 1 00 nnm 

— i ww ppi ' ' 


5053HM6K200I 

J W J J 1 II 1 U INZ_W WJ 


Tanp Rj RppI 

i ape cx i \eci 


6.8 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM6K800J 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5053HM7K500J 


Tape & Reel 


8.2 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM8K200J 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM9K100J 


Tape & Reel 


10 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM10KO0J 


Tape & Reel 


11 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM11K00J 


Tape & Reel 


12 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM12K00J 


Tape & Reel 


13 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM13K00J 


Tape & Reel 
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15 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM15K00J 


Tape & Reel 


16 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM16K00J 


Tape & Reel 


18 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM18K00J 


Tape & Reel 


20 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM20K00J 


Tape & Reel 


22 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 

!— ! 


5053HM22K00J 


Fape & Keel 


24 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM24K00J 


Tape & Reel 


27 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM27K00J 


Tape & Reel 


30 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM30K00J 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM33K00J 


Tape & Reel 


36 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM36K00J 


Tape & Reel 


39 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM39K00J 


Tape & Reel 


43 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM43K00J 


Tape & Reel 


47 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM51K00J 


Tape & Reel 


56 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM56K00J 


Tape & Reel 


62 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM62K00J 


Tape & Reel 


68 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM68K00J 


Tape & Reel 


75 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM75K00J 


Tape & Reel 


82 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM82K00J 


Tape & Reel 


91 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM91K00J 


Tape & Reel 


100 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM100K0J 


Tape & Reel 


1 10 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM1 10K0J 


Tape & Reel 


1 20 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM120K0J 


Tape & Reel 


130 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM130K0J 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM150K0J 


Tape & Reel 


160 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM160K0J 


Tape & Reel 


180 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM180K0J 


Tape & Reel 


200 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM200K0J 


Tape & Reel 


220 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM220K0J 


Tape & Reel 


240 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM240KOJ 


Tape & Reel 


270 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM270K0J 


Tape & Reel 


300 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM300K0J 


Tape & Reel 


330 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM330K0J 


Tape & Reel 


360 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM360K0J 


Tape & Reel 


390 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM390K0J 


Tape & Reel 


430 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM430K0J 


Tape & Reel 


470 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM470K0J 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM510K0J 


Tape & Reel 


560 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM560K0J 


Tape & Reel 


620 KOHM 


1/2W 


5% 


±100 ppm 


5053HM620K0J 


Tape & Reel 


680 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM680K0J 


Tape & Reel 


750 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM750K0J 


Tape & Reel 


820 K OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM820K0J 


Tape & Reel 


910 KOHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM910K0J 


Tape & Reel 


1 .0 M OHM 


1/2W 


5% 


± 1 00 ppm 


5053HM1M000J 


Tape & Reel 


1.1 MOHM 


1/2W 


5% 


±250 ppm 


5053HM1M100J 


Tape & Reel 


1.2 M OHM 


1/2W 


5% 


±250 ppm 


5053HM1M200J 


Tape & Reel 


1.3 MOHM 


1/2W 


5% 


±250 ppm 


5053HM1M300J 


Tape & Reel 


1 .5 M OHM 


1/2W 


5% 


±250 ppm 


5053HM1M500J 


Tape & Reel 


1.6 MOHM 


1/2W 


5% 


±250 ppm 


5053HM1M600J 


Tape & Reel 
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1.8 M OHM 
2.0 M OHM 
2.2 M OHM 
2.4 M OHM 
2.7 M OHM 



1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 



5053HM1M800J 
5053HM2M000J 
5053HM2M200J 
5053HM2M400J 
5053HM2M700J 



PHILIPS 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



3.0 M OHM 
3.3 M OHM 
3.6 M OHM 
3.9 M OHM 
4.3 M OHM 



1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



t250 ppm 
t250 ppm 
±250 ppm 
t250 ppm 
t250 ppm 



5053HM3M000J 
5053HM3M300J 
5053HM3M600J 
5053HM3M900J 
5053HM4M300J 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



4.7 M OHM 

5.1 MOHM 
5.6 M OHM 

6.2 MOHM 

6.8 MOHM 



1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 
1/2W 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 



5053HM4M700J 
5053HM5M100J 
5053HM5M600J 
5053HM6M200J 
5053HM6M800J 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



7.5 M OHM 
8.2 MOHM 
9.1 MOHM 



1/2W 
1/2W 
1/2W 



5% 
5% 
5% 



t250 ppm 
±250 ppm 
±250 ppm 



5053HM7M500J 
5053HM8M200J 
5053HM9M100J 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
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Value 


Wattage 


Tolerance 


TC 




10.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HU1 UKOOr 


I ape & Keel 


10.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD10R20F 


Tape & Reel 


10.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


bObjHDIOKbUI- 


I ape & Reel 


10.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 0R70F 


Tape & Reel 


1 1 .0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 1 ROOF 


Tape & Reel 


1 1 .3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 1 R30F 


Tape & Reel 


11. 5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 1R50F 


Tape & Reel 


11. 8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 1 R80F 


Tape & Reel 


12.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12R00F 


Tape & Reel 


12.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12R10F 


Tape & Reel 


1 2.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12R40F 


Tape & Reel 


12.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12R70F 


Tape & Reel 


13.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD13R00F 


Tape & Reel 


13.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD13R30F 


Tape & Reel 


13.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD13R70F 


Tape & Reel 


14.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD14R00F 


Tape & Reel 


14.3 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD14R30F 


Tape & Reel 


14.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD14R70F 


Tape & Reel 


15.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15R00F 


Tape & Reel 


15.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15R40F 


Tape & Reel 


15.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15R80F 


Tape & Reel 


16.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16R00F 


Tape & Reel 


16.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16R20F 


Tape & Reel 


16.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16R50F 


Tape & Reel 


16.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16R90F 


Tape & Reel 


17.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD17R40F 


Tape & Reel 


17.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD17R80F 


Tape & Reel 


18.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD18R00F 


Tape & Reel 


18.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD18R20F 


Tape & Reel 


18.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD18R70F 


Tape & Reel 


19.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD19R10F 


Tape & Reel 


19.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD19R60F 


Tape & Reel 


20.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD20R00F 


Tape & Reel 


20.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD20R50F 


Tape & Reel 


21.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD21R00F 


Tape & Reel 


21 .5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD21R50F 


Tape & Reel 


22.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD22R00F 


Tape & Reel 


22.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD22R10F 


Tape & Reel 


22.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD22R60F 


Tape & Reel 


23.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD23R20F 


Tape & Reel 


23.7 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD23R70F 


Tape & Reel 


24.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD24R00F 


Tape & Reel 


24.3 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD24R30F 


Tape & Reel 


24.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD24R90F 


Tape & Reel 


25.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 CO ppm 


5053HD25R50F 


Tape & Reel 


26.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD26R10F 


Tape & Reel 


26.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD26R70F 


Tape & Reel 


27.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD27R00F 


Tape & Reel 


27.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD27R40F 


Tape & Reel 


28.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD28R00F 


Tape & Reel 
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287 OHM 


I/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD28R70F 


Tape & Reel 


29.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD29R40F 


Tape & Reel 


30.0 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD30ROOF 


Tape & Reel 


30.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD30R10F 


Tape & Reel 


30.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD30R90F 


Tape & Reel 


3 1.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD31R60F 


Tape & Reel 


32.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD32R40F 


Tape & Reel 


33.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD33R00F 


Tape & Reel 


33.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD33R20F 


Tape & Reel 


34.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD34R00F 


Tape & Reel 


34.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD34R80F 


Tape & Reel 


35.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD35R70F 


Tape & Reel 


36.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O53HD36RO0F 


Tape & Reel 


36.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD36R50F 


Tape & Reel 


37.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD37R40F 


Tape & Reel 


38.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD38R30F 


Tape & Reel 


39.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD39R00F 


Tape & Reel 


39.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD39R20F 


Tape & Reel 


40.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD40R20F 


Tape & Reel 


41 .2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD41R20F 


Tape & Reel 


42.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD42R20F 


Tape & Reel 


43.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD43R00F 


Tape & Reel 


43.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD43R20F 


Tape & Reel 


44.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD44R20F 


Tape & Reel 


45.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD45R30F 


Tape & Reel 


46.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD46R40F 


Tape & Reel 


47.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD47R00F 


Tape & Reel 


47.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD47R50F 


Tape & Reel 


48.7 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD48R70F 


Tape & Reel 


49.9 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD49R90F 


Tape & Reel 


51.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD51R00F 


Tape & Reel 


51.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD51R10F 


Tape & Reel 


52.3 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD52R30F 


Tape & Reel 


53.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD53R60F 


Tape & Reel 


54.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD54R90F 


Tape & Reel 


56.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD56R00F 


Tape & Reel 


56.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD56R20F 


Tape & Reel 


57.6 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD57R60F 


Tape & Reel 


59.0 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD59R00F 


Tape & Reel 


60.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD60R40F 


Tape & Reel 


61.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD61R90F 


Tape & Reel 


62.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD62R00F 


Tape & Reel 


63.4 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD63R40F 


Tape & Reel 


64.9 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD64R90F 


Tape & Reel 


66.5 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD66R50F 


Tape & Reel 


68.0 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD68R00F 


Tape & Reel 


68.1 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD68R10F 


Tape & Reel 


69.8 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD69R80F 


Tape & Reel 


71.5 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD71R50F 


Tape & Reel 


73.2 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD73R20F 


Tape & Reel 
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Wattage 


Tolerance 


TC 


Philips 
Part Number 


s s 


75.0 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD75R00F 


Tape & Reel 


76.8 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD76R80F 


Tape & Reel 


78.7 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD78R70F 


Tape & Reel 


80.6 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD80R60F 


Tape & Reel 


82.0 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD82R00F 


Tape & Reel 


82.5 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD82R50F 


Tape & Reel 


84.5 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD84R50F 


Tape & Reel 


86.6 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD86R60F 


Tape & Reel 


88.7 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD88R70F 


Tape & Reel 


90.9 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD90R90F 


Tape & Reel 


91.0 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD91R00F 


Tape & Reel 


93.1 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD93R10F 


Tape & Reel 


95.3 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD95R30F 


Tape & Reel 


97.6 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD97R60F 


Tape & Reel 


100 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD100R0F 


Tape & Reel 


102 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD102R0F 


Tape & Reel 


105 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD105ROF 


Tape & Reel 


107 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD107R0F 


Tape & Reel 


110 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD110R0F 


Tape & Reel 


113 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD113ROF 


Tape & Reel 


115 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD115R0F 


Tape & Reel 


118 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD118R0F 


Tape & Reel 


120 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD120ROF 


Tape & Reel 


121 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD121R0F 


Tape & Reel 


1 24 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD124R0F 


Tape & Reel 


1 27 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD127R0F 


Tape & Reel 


130 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD130R0F 


Tape & Reel 


133 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD133R0F 


Tape & Reel 


137 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD137R0F 


Tape & Reel 


140 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD140R0F 


Tape & Reel 


143 OHM 






1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD143R0F 


Tape & Reel 


147 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD147R0F 


Tape & Reel 


1 50 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD150R0F 


Tape & Reel 


154 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD154R0F 


Tape & Reel 


158 OHM 






1 '2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD158R0F 


Tape & Reel 


160 OHM 






1/2W 


1 % 


±100 ppm 


5053HD160R0F 


Tape & Reel 


162 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD162R0F 


Tape & Reel 


165 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD165R0F 


Tape & Reel 


1 69 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD169R0F 


Tape & Reel 


174 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD174R0F 


Tape & Reel 


178 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD178R0F 


Tape & Reel 


180 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD180R0F 


Tape & Reel 


182 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD182R0F 


Tape & Reel 


187 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD187R0F 


Tape & Reel 


191 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD191R0F 


Tape & Reel 


196 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD196R0F 


Tape & Reel 


200 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD200R0F 


Tape & Reel 


205 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD205R0F 


Tape & Reel 


210OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD210R0F 


Tape & Reel 


21 5 OHM 






1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD215R0F 


Tape & Reel 
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220 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD220R0F 


Tape & Reel 


221 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD221R0F 


Tape & Reel 


226 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD226R0F 


Tape & Reel 


232 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD232R0F 


Tape & Reel 


237 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD237R0F 


Tape & Reel 


240 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD240R0F 


Tape & Reel 


243 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD243R0F 


Tape & Reel 


249 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD249R0F 


Tape & Reel 


255 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD255R0F 


Tape & Reel 


261 OHM 


%m 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD261R0F 


Tape & Reel 


267 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD267R0F 


Tape & Reel 


270 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD270R0F 


Tape & Reel 


274 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD274R0F 


Tape & Reel 


280 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD280R0F 


Tape & Reel 


287 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD287R0F 


Tape & Reel 


294 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD294R0F 


Tape & Reel 


300 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD300R0F 


Tape & Reel 


301 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD301R0F 


Tape & Reel 


309 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD309R0F 


Tape & Reel 


3160HM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD316R0F 


Tape & Reel 


324 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD324R0F 


Tape & Reel 


330 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD330R0F 


Tape & Reel 


332 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD332R0F 


Tape & Reel 


340 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD340R0F 


Tape & Reel 


348 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD348R0F 


Tape & Reel 


357 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD356R0F 


Tape & Reel 


360 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD360R0F 


Tape & Reel 


365 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD365R0F 


Tape & Reel 


374 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD374R0F 


Tape & Reel 


383 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD383R0F 


Tape & Reel 


390 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD390R0F 


Tape & Reel 


392 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD392R0F 


Tape & Reel 


402 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD402R0F 


Tape & Reel 


41 2 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD412R0F 


Tape & Reel 


422 OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD422R0F 


Tape & Reel 


430 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD430R0F 


Tape & Reel 


432 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD432R0F 


Tape & Reel 


442 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD442R0F 


Tape & Reel 


453 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD453R0F 


Tape & Reel 


464 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD464R0F 


Tape & Reel 


470 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD470R0F 


Tape & Reel 


475 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD475R0F 


Tape & Reel 


487 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD487R0F 


Tape & Reel 


499 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD499R0F 


Tape & Reel 


510OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O53HD51OR0F 


Tape & Reel 


511 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD511R0F 


Tape & Reel 


523 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD523R0F 


Tape & Reel 


536 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD536ROF 


Tape & Reel 


549 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD549R0F 


Tape & Reel 


560 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD560R0F 


Tape & Reel 
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TC 



; ' 

SA? OHM 


L 

1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


1 


5053HD562R0F 


Tape & Reel 


576 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD576R0F 


Tape & Reel 


590 OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD590R0F 


Tape & Reel 


(,04 OHM 

U W~ XJ III 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD604R0F 


Tape & Reel 


61 9 OHM 

w i y \~j in i 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— a 1 uU PP' 1 ' 




5053HD619R0F 


Tape & Reel 


670 OHM 


1/2W 


1 % 


+ 1 00 DDm 

— 1 vv PP 1 1 1 




5053HD620R0F 


Tape & Reel 


634 OHM 

U J ~ N-/ III 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 DDm 

— — 1 \J\J Uul 1 [ 




5053HD634R0F 


Tape & Reel 


649 OHM 

U I / \ '1 1 1 J 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— 1 \J\J ppi ' ' 




5053HD649R0F 

JUJJI 1 LJ KJ\ / 1 \\J 1 


Tane & Reel 


«S OHM 

UOJ xJI II 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
— 1 wu PP' 1 1 




5053HD665R0F 


1 uUC (_X 1 \CCI 


Ap,0 OHM 
oou wn i i 


1/2W 


1% 


■+■ 1 Of) nnm 
— 1 UU ppi 1 1 




cns3HD680R0F 


1 dpc a r\cci 


OHM 
oo i uni i 


1 /2W 


1 % 


+ 1 00 nnm 

— 1 uu ppi 1 1 




cnsil-inARI ROF 

JUJJI ILJQO 1 l\UI 


Tanp ft RppI 
1 auc 1 \c c 1 


AQ« OHM 

D 70 I I 


1 /2W 

1 /ivv 


1 % 


-+- 1 flf) nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




5053HD698ROF 


Tanp Ri RppI 
1 ape cx 1 \cci 


715 OHM 


1/2W 


1 % 


+ 1 OO nnm 

— 1 uu ppi 1 1 




5053Hn71 5R0F 


"T^np Ri RppI 
1 ape cx 1 \cci 


732 OHM 


1/2W 


1 % 

I /o 


-+- 1 00 nnm 
j_ 1 uu ppi 1 1 




S0S3HH732R0F 


Tanp Ri RppI 
1 apt: a r\cci 


7R0 OHM 


1 /7W 

1 /zvv 


1 % 

I /o 


-t- 1 00 nnm 
J_ 1 UU ppi Tl 




C0S3HD7S0R0F 
ju j j 1 1 lj 1 jur\ur 


Tanp R RppI 
1 ape a rNcci 


7 _o p)HM 
/ do uni i 


1 /2W 

1 /Z.VV 


1 /o 


+ 1 00 nnm 
J_ l UU ppi 1 1 




c,0S3Hn>76RR0F 
ju j j 1 1 vj ! do r^ur 


Tanp R, RppI 
l apt: d rsccl 


787 OHM 

/ O / V / 1 1 1 I 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
— 1 uu ppi ■ ■ 




5053HD787R0F 

JUJJ 1 1 hJ 1 U / 1 \UI 


1 anp R Rpp 
1 ape cx 1 \cci 


806 OHM 
ouo uni i 


1/2W 


1% 
1 /o 


-t- 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




5053HD806R0F 
jujj 1 1 i_*ouor\ur 


Tpnp Ri RppI 
1 ape cx i\cci 


870 OHM 

OZ.U 1 1 t 


1 /2W 
1 /zvv 


1% 


-4- 1 nO nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




5053HD820R0F 
jujj 1 1 Ljoz.ur\ur 


Tanp Ri RppI 
1 ape cx 1 \cci 


875 OHM 

OiJ Wl II 1 


1 /2W 


1% 

1 /o 


+ 1 00 nnm 
J_ 1 UU ppi T 1 




50S3HDR2SR0F 
juj jn ljoz. jr\ur 


1 dpc oc r\cci 


845 OHM 

L> l J Vw/I II 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 nO nnm 

— 1 UU ppi " ' 




5053Hr>845R0F 


1 anp Ri RppI 
1 ape cx 1 \cci 


866 OHM 

UUU X./I II 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— 1 uu ppi 1 1 




5053HD866R0F 


T sn p Ri RppI 
1 ape cx 1 \cci 


007 OHM 
00/ uni 1 


1/2W 


1 % 

1 /o 


— 1 00 ppm 




5053HD887R0F 
jujj 1 1 ljoo / r\ur 


1 dpc cx rseei 


909 OHM 

/U / X-/I II 1 


1/2W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 

— 1 UU ppi 1 1 




5053HD909R0F 


Tanp Ri RppI 
1 ape cx i\cci 


910 OHM 

/ 1 U Wl II 1 


1 /2W 


1% 


+ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




5053HD91 0R0F 
jujji \LJ7 1 ur\ur 


Tanp Ri RppI 
1 dpc ot r\cci 


931 OHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 nO nnm 

-L. 1 UU ppi I 1 




5053HD931R0F 

JUJJI 1 \—J s J 1 1 \IJ 1 


Tanp Ri RppI 
1 dpc cx r\cci 


953 OHM 

/ J J XVI 1 1 1 


1/2W 


1 % 


+ 1 00 nnm 
— 1 uu pp 1 1 1 




COS3HD953ROF 

JUJJI IL^/JJINUI 


Tanp R RppI 
1 dpc cx 1 \cci 


976 OHM 

/ I U v_V 1 1 1 1 


1/2W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




5053HD976R0F 


Tanp £ RppI 
1 ape cx 1 \cci 


1 00 K OHM 

1 .WW IN X-M II 1 


1/2W 


1% 


-t- 1 00 nnm 
-i- 1 uu ppi 1 1 




50S3HD1 K000F 

JUJJI 1 J ' 1 l\UUV/l 


Tanp Ri RppI 

1 dpc CX 1 \CCI 


1 07 K OHM 

J . \J Z_ IX X-/I 1 1 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
-i- i uu ppi 1 1 




5053HD1 K020F 

^}\J^)3\ IL> 1 IXUZ.UI 


Tanp Ri RppI 
1 dpc cx 1 \CCI 


1.05 KOHM 


1 /2W 


1% 


+ 1 00 nnm 

— 1 ppi 1 1 




50S3HD1 K050F 

JVJJI 1 1— ' 1 l\L/JVI 


Tane & Reel 

1 ape cx t \c e t 


1.07 KOHM 


1/2W 


1 % 


-t- 1 00 nnm 

-— . 1 PP' ' ' 




5053HD1 K070F 

JUJJI 1 \-J 1 WSJ 1 \J\ 


Tanp R RppI 
1 ape cx 1 \cci 


1 10 K OHM 

1 . 1 \j ix 1 1 1 1 


1/2W 


19A 
1 /o 


-+- 1 00 nnm 

_— 1 UU ppi T 1 




5053HD1 K100F 
JUJjnu 1 i\ 1 uur 


Tanp Ri RppI 
1 dpc ot rseei 


1 .1 3 K OHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 nO nnm 
— — i ppi 1 1 




5053HD1 K130F 

JUJJI 1 1 ' 1 IX 1 J VJ 1 


Tanp R/ RppI 

1 ape cx 1 \cci 


1 1 5 K OHM 

1 1 1 J IX KJ III 1 


1/2W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




S0S",HD1 K1 S0F 
juj jrnL/ 1 ix 1 jur 


Tanp R RppI 
1 dpc cx r\eei 


1 1 8 K OHM 

1 . 1 KJ IX \J III \ 


1/2W 


1 % 


+ 1 00 nnm 
-i- 1 uu ppi 1 1 




S0SJ.HD1 K1 ROF 

jujj rn vj 1 ix 1 our 


1 dpc cx r\eei 


1 20 K OHM 

1 . i-\J IX KJi 1 1 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 nO nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




SOS^HDI K900F 
jujjnij 1 1XZ.UU1 


Tanp Pi RppI 

1 dpc CX l\CCI 


1 21 K OHM 

1 . Z- 1 IX X-/I 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




S0S1HD1IO10F 
ju j j rn lj i ixz. 1 ur 


Tanp Ri RppI 
1 dpc oc r\cci 


1 24 K OHM 

1 . Z. r IX X-/I 1 1 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 HO nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 






1 dpc Oc Ixcel 


1 27 K OHM 

1 . Z_ / IX X>* III 1 


1 /2W 


1 % 


+ 1 00 nnm 
— 1 uu ppi 1 1 




jujj n lj 1 ixz. / ur 


Tanp & RppI 
1 dptr oc rxccl 


1 30 K OHM 

i . j \j ix xv ' 1 1 \ 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 




S0S1HD1 K^OOF 

jujj rn lj 1 fxjuur 


Tanp Ri RppI 
1 dpc oc r\cci 


1.33 KOHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 nO nnm 
— 1 ppi 1 1 




5053HD1 K330F 

JUJJI 1 LJ 1 IXJJVJI 


Tanp Rt RppI 

1 dpc cx 1 \cci 


1.37 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K370F 


Tape & Reel 


1 .40 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K400F 


Tape & Reel 


1.43 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K430F 


Tape & Reel 


1 .47 K OHM 


1/2W 


1 % 


±100 ppm 




5053HD1K470F 


Tape & Reel 


1.50 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K500F 


Tape & Reel 


1.54 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K540F 


Tape & Reel 


1.58 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K580F 


Tape & Reel 


1.60 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 




5053HD1K600F 


Tape & Reel 
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1 .62 K OHM 


1/2W 


l°/c 


±100 ppm 


5053HD1K620F 


Tape & Reel 


1 .65 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K650F 


Tape & Reel 


1 .69 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K690F 


Tape & Reel 


1 .74 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K740F 


Tape & Reel 


1 .78 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K780F 


Tape & Reel 


1.80 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K800F 


Tape & Reel 


1 .82 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K820F 


Tape & Reel 


1 .87 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K870F 


Tape & Reel 


1 .9) KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1K910F 


Tape & Reel 


1.96 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 K960F 


Tape & Reel 


2.00 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2KOO0F 


Tape & Reel 


2 OS K OHM 

Z. ■ KJ^J IN V_/ III 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K050F 


Tape & Reel 


2.10 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K100F 


Tape & Reel 


2.15 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K150F 


Tape & Reel 


2.20 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K200F 


Tape & Reel 


2.21 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr 


5053HD2K210F 


Tape & Reel 


2 26 K OHM 

Z- , £-\J l\ \^\ II 1 


1/2W 


1% 


± ) 00 ppm 


5053HD2K260F 


Tape & Reel 


2.32 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K320F 


Tape & Reel 


2.37 KOHM 


1/2W 


1% 


± ) 00 ppm 


5053HD2K370F 


Tape & Reel 


2.40 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K400F 


Tape & Reel 


2.43 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K430F 


Tape & Reel 


2 49 K OHM 

Z. . i s IX III 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K490F 


Tape & Reel 


2.55 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 

rr' 


5053HD2K550F 


Tape & Reel 


2.61 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD2K610F 


Tape & Reel 


2.67 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K670F 


Tape & Reel 


2.70 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K700F 


Tape & Reel 


2.74 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K740F 


Tape & Reel 


2.80 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K800F 


Tape & Reel 


2.87 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K870F 


Tape & Reel 


2.94 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD2K940F 


Tape & Reel 


3.00 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K000F 


Tape & Reel 


3.01 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K01OF 


Tape & Reel 


3.09 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K090F 


Tape & Reel 


3.16 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K160F 


Tape & Reel 


3.24 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K240F 


Tape & Reel 


3.30 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K300F 


Tape & Reel 


3.32 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K320F 


Tape & Reel 


3.40 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K400F 


Tape & Reel 


3.48 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K480F 


Tape & Reel 


3.57 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K570F 


Tape & Reel 


3.60 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K600F 


Tape & Reel 


3.65 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K650F 


Tape & Reel 


3.74 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K740F 


Tape & Reel 


3.83 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K830F 


Tape & Reel 


3.90 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K900F 


Tape & Reel 


3.92 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD3K920F 


Tape & Reel 


4.02 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K020F 


Tape & Reel 


4.12 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K120F 


Tape & Reel 


4.22 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K220F 


Tape & Reel 


4.30 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K300F 


Tape & Reel 
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4.32 K OHM 


I W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K320F 


Tape & Reel 


4 47 K OHM 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 


5053HD4K420F 


Tape & Reel 


4.53 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K530F 


Tape & Reel 


4.64 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K640F 


Tape & Reel 


4.70 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K700F 


Tape & Reel 


4.75 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K750F 


Tape & Reel 


4 87 K OHM 


1 /7W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD4K870F 

J J _> 1 1 LV Tl\U / \J 1 


Tanp ft Rppl 


4.99 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD4K990F 


Tape & Reel 


5 10 K OHM 

J . 1 \j in ks 1 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD5K100F 


Tape & Reel 


5 1 1 K OHM 

J . 1 1 IV NV 1 II 1 


1/2W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 


5053HD5K1 10F 


Tape & Reel 


5 73 K OHM 

J . L. J IN \S\ 1 1 I 


1/2W 


1 % 


± 1 00 nnm 

1 \J\J UL/I 1 I 


5053HD5K230F 


Tape & Reel 


C, -iL 1/ OHM 

j. jo in Unl ! 


1 /7\A/ 
1 /zvv 


1 /o 


•+- 1 00 nnm 

— 1 uu pp' ' 1 


50S3Hn5K360F 
jujji \LJ J M our 


1 dpc o( r\ccl 


S 49 K OHM 

J / IN V-> 1 1 1 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 


5053HD5K490F 


Tape & Reel 


R(,nK OHM 

J.OU IN \~/\ 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD5K600F 


Tape & Reel 


S n? K OHM 

J.DZ IN Will 1 


1/2W 


1% 


-+- 1 00 nnm 
_ _ 1 jji 1 1 


5053HD5K620F 


Tape & Reel 


5 76 K OHM 

j . i kj in v_/ iii i 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD5K760F 


Tape & Reel 


J, 7U In kJf1\ \ 


1 /1W 
1 /zvv 


1 % 

I /o 


-4- 1 DO nnm 


5053HD5K900F 


1 dUC CX 1 \CCI 


A Q4 K OHM 

u,u i in v_/i ii i 


1/2W 


1% 


-+■ 1 00 nnm 


5053HD6K040F 


Tape & Reel 


A 1 9 K OHM 

u. 1 y in vji 11 1 


1/2W 


1% 


■+■ 1 00 nnm 


5053HD6K190F 


Tape & Reel 


6 20 K OHM 

C^ . IN VJ III 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD6K200F 


Tape & Reel 


6 34 K OHM 

U - J » IN VJI II 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD6K340F 


Tape & Reel 


A 4Q k" OHM 

o.i / in uni 1 


1 /7W 
1 /zvv 


1 °/, 
1 /o 


+ 1 00 nnm 


5053Hn6K490F 


1 ape cx 1 \cci 


6 6S K OHM 

U>UJ IN N^l II 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD6K650F 


Tape & Reel 


6 80 K OHM 

U - <-H; IN Wl 1 1 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 nnm 


5053HD6K800F 


Tape & Reel 


6 81 K OHM 

U.U IN l 1 1 1 


1/2W 


1% 


■+- 1 00 nnm 


5053HD6K810F 


Tape & Reel 


6 98 K OHM 

CJ . / U IN KS III 1 


1/2W 


1% 


■+- 1 00 nnm 

— 1 \J\J Mj-'l 1 1 


5053HD6K980F 


Tape & Reel 


7 1 ^ \C OHM 
/ . I J in uni I 


1/2W 


1 % 


-+- 1 00 nnm 

_ 1 UU UUI 1 1 


5053HD7K1 50F 


Tsnp Ri Rppt 

1 aUC (-X 1 \CCJ 


7 32 K OHM 

/ . IN N-' III 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD7K320F 


Tape 81 Reel 


7 50 K OHM 

/ . *j\J in v^yi 1 1 1 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD7K500F 


Tape & Reel 


7 68 K OHM 

/ . U<J IN V-' 1 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 

1 \J\J UUI 1 1 


5053HD7K680F 


Tape & Reel 


7 87 K OHM 

/ . U / IN VJ III 1 


1/2W 


1% 


•4- 1 00 nnm 

1 W J J' ' ' 


5053HD7K870F 


Tape 8t Reel 


R On K OHM 
o.uo in wrn 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 
-i- 1 \J\J ppi 1 1 


5053HD8K060F 

JUJJI IUUINVJUiJI 


Tphp Ri RppI 

1 dJC t_X 1 \CCI 


8 20 K OHM 

\J • £-\J IN "w*! II 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 ppm 


5053HD8K200F 


Tape & Reel 


8.25 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD8K250F 


Tape & Reel 


8.45 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD8K450F 


Tape & Reel 


8 66 K OHM 

U.UU IN NJ1 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD8K660F 

J \J J J 1 1 1— *KJ INVJVJVJ 1 


Tape & Reel 


R R7 K OHM 
0.0 / in un 1 1 


1 ow 

1 /zvv 


1 % 

1 /o 


-+■ 1 00 nnm 


SOS^HnRKRyOF 
jujjn ljoino / ur 


1 djjc cx r\cci 


9.09 K OHM 


1/2W 


1% 


■4- 1 00 nnm 


5053HD9K090F 


Tape & Reel 


9 1 K OHM 

S , I \J IN \_/ III 1 


1/2W 


1% 


-4- 1 00 nnm 

— 1 W JJ J' ' ' 


5053HD9K100F 

JUJJI 1 U s IN 1 WUI 


Tanp R/ Rpp 


9.31 KOHM 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD9K310F 


Tape & Reel 


9 S3 K OHM 

' - JJ IN V/ 1 1 1 1 


1/2W 


1% 


-4- 1 00 nnm 

— 1 \J\J Mt-'l 1 1 


5053HD9K530F 

JUJJI 1 1 — ' x IN J J \J 1 


Tanp A Rpp! 


9 76 K OHM 

/ . / U IN 1 1 1 


1/2W 


1% 


+ 1 00 nnm 


5053HD9K760F 

JUJJI IL^/IN/UUI 


T^np Ri RppI 
1 apt cx i \cci 


10.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD10KOOF 


Tape & Reel 


10.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD10K20F 


Tape & Reel 


10.5 KOHM 


1/2W 


1 TO 




5053HD10K50F 


Tape & Reel 


10.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD10K70F 


Tape & Reel 


11.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD11K00F 


Tape & Reel 


11.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD11K30F 


Tape & Reel 


11.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD11K50F 


Tape & Reel 


11.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1 1K80F 


Tape & Reel 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HD 



PHILIPS 



1 2.0 K OHM 


1/2W 


' : : 


±100 ppm 


5053HD12K00F 


Tape & Reel 


12.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12K10F 


Tape & Reel 


1 2.4 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD12K40F 


Tape & Reel 


12.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD12K70F 


Tape & Reel 


13.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD13K00F 


Tape & Reel 


13.3 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD13K30F 


Tape & Reel 


13.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD13K70F 


Tape & Reel 


14.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD14K00F 


Tape & Reel 


14.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD14K30F 


Tape & Reel 


14.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD14K70F 


Tape & Reel 


15.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15K00F 


Tape & Reel 


15.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15K40F 


Tape & Reel 


15.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD15K80F 


Tape & Reel 


16.0 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD16K00F 


Tape & Reel 


16.2KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16K20F 


Tape & Reel 


16.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16K50F 


Tape & Reel 


16.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD16K90F 


Tape & Reel 


17.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD17K40F 


Tape & Reel 


17.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD17K80F 


Tape & Reel 


18.0 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5O53HD18K0OF 


Tape & Reel 


18.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD18K20F 


Tape & Reel 


18.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD18K70F 


Tape & Reel 


19.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD19K10F 


Tape & Reel 


19.6 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD19K60F 


Tape & Reel 


20.0 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD20K00F 


Tape & Reel 


20.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD20K50F 


Tape & Reel 


21.0 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD21K00F 


Tape & Reel 


21.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD21K50F 


Tape & Reel 


22.0 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD22K00F 


Tape & Reel 


22.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD22K10F 


Tape & Reel 


22.6 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD22K60F 


Tape & Reel 


23.2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD23K20F 


Tape & Reel 


23.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD23K70F 


Tape & Reel 


24.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD24K00F 


Tape & Reel 


24.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD24K30F 


Tape & Reel 


24.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD24K90F 


Tape & Reel 


25.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD25K50F 


Tape & Reel 


26.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD26K10F 


Tape & Reel 


26.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD26K70F 


Tape & Reel 


27.0 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD27K00F 


Tape & Reel 


27.4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD27K40F 


Tape & Reel 


28.0 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD28KOOF 


Tape & Reel 


28.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD28K70F 


Tape & Reel 


29.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD29K40F 


Tape & Reel 


30.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD30K00F 


Tape & Reel 


30.1 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD30K10F 


Tape & Reel 


30.9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD30K90F 


Tape & Reel 


31.6 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD31K60F 


Tape & Reel 


32.4 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD32K40F 


Tape & Reel 


33.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD33K00F 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HD 




J j .z i\ uni i 


i p\a/ 

1 /ZVV 


1% 


+ 1 DO nnm 

1 WW UUI 1 1 


5053HD33K20F 


Tape & Reel 


34.0 K OHM 


1 /2W 


1 0/ 


z: i uu ppm 


jUOJnUJ'rfxUUr 


1 dptr d rxtlcl 




1 D\N 

1 /ZVV 


1% 


1 00 nnm 

— - 1 WW MLvl 1 1 


5053HD34K80F 


Tape & Reel 


DD. 1 Fx Urll 1 


I//VV 


1 70 


■+■ 1 00 nnm 


S0S^Hn^SK70F 

JVJ Jl II— ' J JIN/ Wl 


Tape & Reel 


ju.U Ix Uni 1 


1 /zvv 


i /o 


■+- 1 00 nnm 


S0S1HD16K00F 

JUJJI 1 \—J -J \J 1 NW W 1 


Tape & Reel 


jo.j Ix uni I 


1 /ZVV 


1 /o 


■+- 1 flD nnm 


J W *J J 1 1 \-J JUINJvl 


Tape & Reel 


37.4 K OHM 


1/2W 


1 % 


± I UU ppm 


c n c n lj n ~> ~i v a n c 
jUdJHUj /fx4Ur 


Tape & Ree 


"JQ ~i V Oil— IM 
jo.j In UMH 


I /ZVV 


1 oz 

1 To 


+ 1 flD nnm 
Jl \ UU ppi T 1 


^os^HrHRi-nnF 

jUJjn vj joixjur 


1 aUC CX 1 NCCI 


iq n v hum 
J7.U fx Unl l 


1 /")\A/ 
1 /ZVV 


1 OZ 
I TO 


_ i uu ppr n 


jUjjnuj/MJur 


Tan<= n* RppI 
i dpc tx r\cci 


J7.Z fx Unll 


1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


+ 1 nn nnm 

3 i uu ppr t i 


JU D jnu J 7rxZUr 


1 dpc (X lAcci 


4U.z fx Unl 1 


1 /ZVV 


1 Qz 
I /o 


-4- 1 nn nnm 
_ I UU ppill 


jUjjn LJ^UrxZUr 


Tanp A RppI 
1 dpc oc r\ct!l 


41 ,2 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


m n i i rx a i i/i Ar 

5U5JHD41 KZUF 


1 ape & Keel 


HL.L Ix Unll 


1 OVA/ 
I /ZVV 


1 oz 
1 /o 


-J- 1 OH nnm 

x i uu ppm 


-jUj j I 1 i ZixZUr 


1 dptr OC rNtrtrl 


4J.U fx UH I I 


1 D\A/ 

1 /zw 


1 QZ 
1 70 


_l_ 1 nn nnm 

z: 1 UU ppm 


jUjjrl UH J IxUUr 


Tape & Reel 


H5.L fx UMH 


1 /0\A/ 
1 /ZVV 


1 QZ 

I 70 


j- 1 flH nnm 

z. i uu ppm 


cnmi-in4^k'9nF 


1 dptr OC rxccl 


4 A ") 1/ f~1l_IM 

44. Z l\ UHH 


1 n\A/ 

I /ZVV 


1 oz 
1 /o 


-i- 1 fin nnm 

z: i uu ppm 


cnc;-Ji_Jn44l<'7riF 
DUjJn UnnlxZUi 


1 dptr ot rNtrtrl 


45.3 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


r n r "i i i rx a r i/^r\r 

505JHD45K30F 


Tape & Reel 


AC A Y HUM 

T-D.n Fx Unl 1 


i d\a/ 
1 /zvv 


1 °Z 
I TO 


-t- 1 flD nnm 

in i uu ppm 




Tanp k, RppI 
1 dpc CX rNt;t:l 


47 A Y CW-iM 
4/ .U fx Unl l 


1 jO\A/ 
1 /ZVV 


1 OZ 
1 /o 


-+- 1 nn nnm 

_ i uu ppm 


cnc;7F-in47i<fnnF 

jujjriu^/ iNUur 


1 dptr & rNtrtrl 


A~7 x Y riUM 
tv. j rx Unl 1 


1 A)\A/ 
1 /ZVV 


1 oz 
I /o 


1 f~\n nnm 

3 i uu ppm 


jUJjnUi/ iNJUr 


Tanp Rj RppI 
1 dptr Ot FNCC! 


AQ 1 Y HUM 
40. / fx Unl 1 


1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


-+- 1 flPl nnm 

n_ i uu ppm 


jUjjm L/t^Oin/ ur 


i dptr cx rNtrtri 


49,9 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


r n r i i rx a ni/nnr 

5053HD49K90F 


Tape & Reel 


j 1 .U In Ulil 1 


1 /zvv 


1 OZ 
1 TO 


-4- 1 nf) nnm 

— i uu ppm 


jUjjnuj i rxuur 


1 dptr ot rNtrtrl 


c: i i y r~Ni_jM 
3 1 . 1 Ix Unll 


1 /ZVV 


1 oz 
1 7b 


_i_ 1 r\f\ nnm 

3 i uu ppm 


cn^TWIi^ 1 Y\ OF 
jUJjnUj 1 fx 1 ur 


1 dptr o( rNtrcl 


CD ~3 Y rx|_J M 

DA. 5 rx Unll 


1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


— 1— 1 f\f\ nnm 

in i uu ppm 


^.^ i-i n ^ i y^ n f 
jujjnujzrxjur 


1 dptr ol rNtrtrl 


jj .o in Unl l 


1 /3\A/ 
1 /ZVV 


1 OZ 

I /o 


■+- 1 Hn nnm 

in i uu ppm 


jUjjnUjjNDUr 


T-inQ Si, Rpp 

1 dptr cx rNtrfcrl 


54,9 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


r r\i — ii i rx r a i/nnr 

5053HD54K90F 


Tape & Reel 


JD.U fx Unl 1 


i n\A/ 

1 /ZVV 


1 oz 
1 7b 


-+- 1 ("in nnm 

— i uu ppm 


cncoiipsr / i/nnr 
jUjjnUjuWJur 


TTrip Si, Pop 

1 dptr cx rNtrtrl 


jo.z Ix Unl 1 


1 /7\A/ 
I /ZVV 


1 oz 

I TO 


-4- 1 On nnm 

in i uu ppm 


cnE;^Nr) | ^Ak''?nF 
jUjjnujoKzur 


1 dptr cx rNtrtr! 


CI7 Z lOl— J M 
D/.D Ix Unl l 


1 /0\A/ 
1 /ZVV 


l oz 


-|_ 1 An nnm 

3 i uu ppm 


cn ett i_j p) x7i/ZfiF 
jUjjrIUj/ ixOUr 


T-inP Si, Rool 

1 dptr cx rNtrtrl 


J7,U Ix, Unl l 


1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


—i— 1 nn nnm 

m i uu ppm 


c n r. o lj n c q i/nn p 
JUDjnu'J7rxUUr 


Tanc Si, Rppl 

1 dptr cx n-ccl 


60.4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


rni — ii ir\/ni//nr 

5053HD60K40F 


Tape & Reel 


Z1 Q Y ("il-IM 
□ 1 .7 fx Unl 1 


1 n\Af 

I /ZVV 


1 oz 

1 TO 


1 flfl nnm 

— i uu ppm 


^n^Hliixl k'QOF 

jUjjnuD i ix/ur 


Tnr\fi Si, R/^oJ 

1 dptr cx rNtrtrl 


oz.u is. uni i 


1 n\fj 

I /ZVV 


1 oz 

1 To 


-+- 1 An nnm 

m i uu ppm 


D U D -3 n LJ D Z IxU U r 


Tanp Si, Rppl 
1 dptr CX rNtrtrl 


oJ-t- fx Unl l 


] /ZVV 


1 OZ. 

1 TO 


-+- 1 An nnm 

m i uu ppm 


OU jjnL'Dj ixn-ur 


Tnno Si, Rool 
1 dptr cx rNtrtrl 


Z4 Q Y C\\-\W\ 

o4.7 fx Unl 1 


1 /ZVV 


1 OZ 
1 /o 


z: I uu ppm 


t ;rm^i-iriZ4k'QnF 

dud JnL/o'rr\7Ur 


Tape & Reel 


66.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD66K50F 


Tape & Reel 


Z.P, n Y OJ-IM 
OtJ.U rx Unl 1 


1 /ZVV 


l oz 
1 /o 


-u 1 flf) nnm 

— i uu ppm 


^ n w n z. p, i^ n n f 
d u 3 j n l' o o ixu u r 


Tape & Reel 


LQ i Y iit-IM 
OO. 1 fx Unl 1 


I /ZVV 


1 OZ 
1 TO 


_|_ 1 r\f\ nnm 

x i uu ppm 


oU3jnuborx i ur 


T-inn St, Rod 

i ape cx r\eei 


07.o Fx Unl l 


1 D\A/ 
I /ZVV 


1 0/ 
I /O 


-t- 1 AH nnrv-i 

in I uu ppm 


c n s "3 1_| pi z q y Q n F 
OUDjnUoVrxoUr 


i ape cx r\eei 


/ 1 .j fx Unl 1 


1 D\A/ 
I /ZVV 


1 0/ 

1 /o 


-i- 1 nn ____ 

zi i uu ppm 


DUjjMLJ/ i four 


Tape & Reel 


73.2 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


mi — ii imi i/mr 

5053HD73K20F 


Tape & Reel 


75.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD75K00F 


Tape & Reel 


76.8 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD76K80F 


Tape & Reel 


78.7 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD78K70F 


Tape & Reel 


80.6 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD80K60F 


Tape & Reel 


82.0 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD82K00F 


Tape & Reel 


82.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD82K50F 


Tape & Reel 


84.5 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD84K50F 


Tape & Reel 


86.6 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD86K60F 


Tape & Reel 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HD 



PHILIPS 



Value 



Tolerance 



TC 



oo 7 1/ HUM 
00. / Ix Unl 1 


1 n\Ai 

I /zvv 


1 % 


+ 1 00 nnm 


S0S3HD88K70F 


Tape & Reel 


QA Q 1/ r~\UM 

90.9 k ohm 


1 /zvv 


1 0/ 
1 TO 


-1- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


duj j riL/TUiNTur 


1 dpe o< Pvtrcl 


qi n k' nwM 

7 I .U i\ Unl I 


1 A)W 
1 /zvv 


1 /O 


-+- 1 00 nnm 
— i uu ppi 1 1 


S0S^HD91 K00F 

JUJJI II—// 1 INWI 


Tane & Reel 


1 Y OHM 


1 /zvv 


1 /o 


-+- 1 n0 nnm 

-L. 1 \J\J ppi 1 1 


_J\_/ J _J 1 1 \-J / IN 1 \J 1 


Tape & Reel 


qc 7 1/ OHM 

7J.J In Unl 1 


i A)w 

1 / zvv 


1 % 


-t- 1 00 nnm 
_ 1 uu ppi 1 1 


_I\J-JJ1 \\-J / Jv- — >\J\ 


Tanp & Reel 


Q7 Z k" OHM 
7 / .o in uni i 


1 /7W 
1 /zvv 


1 % 


■+■ 1 00 nnm 
— 1 UU ppi 1 1 


JUJjnL 1 / / INOWI 


Tanp & Rpel 


1 n<"\ \/ /~\\ i N/i 

1 00 K OHM 


1/2W 


1 o/ 


■ i AA 

± 1 UU ppm 


rJAC^um OOYOV. 

dUojHU 1 UUKUr 


T" nnn Dnnl 

1 ape & Keel 


1 0.7 Y HUM 
! UZ In Will 1 


1 AAA/ 
1 /zvv 


1 /o 


-+- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


tnnuni OlYOf 
jUjjnu i uzinut 


Tanp k, R^^l 

i ape a r\eei 


i n.^ k - ohm 

1 Uj In Unl 1 


i aaa/ 

1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


-u 1 AA nnm 

x i uu ppm 


JUjjnu 1 UJInUT 


i ape o< r\cci 


1 01 Y OHM 
I U/ In Unl l 


1 AAA/ 

1 /zw 


1 /o 


_i_ 1 AA nnm 

x I uu ppm 


W^l-ini n7kTlF 
jUjjnU 1 U / InUT 


i ape o( rseei 


1 1 U FN vJMI 1 


i aaa/ 
1 /zvv 


1 0/ 

1 /o 


x i uu ppm 


JUjjriLJ 1 1 UiNUr 


Tape & Reel 


1 13 K OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


r-Arni ini 1T|/nr 

bUbjHUl 1 JKUh 


1 ape & Keel 


1 1 J in Unl 1 


1 AAA/ 

1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


c;AC-3|_ini 1 ^YOF 


i ape ot r\eei 


1 1 o Is Writ 1 


i aaa/ 
1 /zvv 


1 

1 TO 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


RH^Uni 1 9Y0E 
jUjJnL'l 1 OlNUr 


Tape 8t Reel 


1 on k" OHM 
1 ZU In Unl 1 


1 fl\A/ 

1 /zvv 


1 0/ 
1 TO 


-*- 1 OO nnm 

x i uu ppm 


^nR^Hn i ioyoe 

jUjjnU 1 ZUrsUr 


i ape o< n,eei 


1 *) 1 k" hum 

I Z I l\ Unrl 


1 AAA/ 

1 /zw 


l o/ 
1 /o 


•+- 1 OO nnm 

x i uu ppm 


CArroiin 1 1 1 kTlF 
jUjjrlU 1 Z 1 iNUr 


Tape & Reel 


124 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


rAm m i "i ;(i/nr 

50b3HDl Z4K0H 


Tape & Reel 


1 07 Y OHM 
1 LI l\ Unl 1 


1 AAA/ 
1 /ZVV 


1 oz. 


_|_ 1 AA nnm 

x i uu ppm 


jUOJnL' 1 Z/r\Ur 


T-ino 0, D__l 

i ape & r\eei 


1 "3(1 k 1 OHM 
1 JU In Unl 1 


1 AAA/ 
1 /ZVV 


1 oz 
1 7b 


-4- 1 OO nnm 

x i uu ppm 


mauni lOYOf 


Ton— P, Pool 

i ape ot r\eei 


1 ~\ "5. k' HUM 
1 J J in Unl 1 


1 AAA/ 
1 /ZVV 


1 oz 
1 /o 


-4- 1 00 nnm 

x i uu ppm 


jUjjnU 1 JJlNUr 


Tape & Reel 


1 11 Y OHM 
1 J / In Unl 1 


i aaa/ 
1 /zvv 


1 oz 

1 70 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


jUjjnU 1 J / InUi 


Tape & Reel 


1 a r\ \/ 1 — V 1 1 KA 

1 40 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


bObjHUHUKUi- 


1 ape & Keel 


1 Al Y OHM 
1 In Unll 1 


1 AAA/ 
1 / zvv 


1 OZ 
1 70 


-4- 1 00 nnm 

x i uu ppm 


JUDOnLJ 1 'TjlNUr 


Tina O, RqqI 

i ape & rxeei 


1 47 Y flNM 
It/ In Unl I 


i aaa/ 

1 /zvv 


1 OL 
1 70 


-U 1 AA nnm 

x i uu ppm 


CA.c7.1_mi 47k"nF 
jUjjrlL' 1 l\Ur 


Ton— £, R— — 1 

i ape ot r\eei 


i en Y OHM 
1 _)U In Unl 1 


1 AAA/ 
1 /ZVV 


1 o/ 
1 /o 


_|_ 1 AA nnm 

x i uu ppm 


jUjJMU 1 0Ur\Ur 


i ape ot Keei 


1 R4 k - OHM 
1 J't In Unl 1 


1 AAA/ 

1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


-J_ 1 AA nnm 

x i uu ppm 


cnauni c;4k'nF 
jUjJriLJ 1 jt-InUi 


Tape & Reel 


1 bo K OHM 


1/2W 


1 % 


± 1 00 ppm 


5053HD1 58K0F 


Tape & Reel 


1 AD Y OHM 
i ou in uni i 


1 /zvv 


1 OL 
1 TO 


-4- 1 nfi nnm 

x i uu ppr 1 1 


JUJOnL/ I DUrNUr 


Ton— & R oo! 

i ape ot rseei 


1 A 1 Y HNM 
1 OZ In Unl 1 


i aaa/ 
1 /zvv 


1 oz 

1 70 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


DUJ-5nl_' I OZinUF 


Ton— 8. RqqI 

i ape a r\eei 


1 Y DI-IM 
1 Dj In Unl 1 


1 /")\A/ 

1 /zvv 


1 OZ 
1 /o 


_1_ 1 AA nnnn 

x i uu ppm 


CACO iipi 1 / c i/nr 


i ape a Keei 


1 £9 Y OHM 
1 07 In Unl 1 


1 AAA/ 

1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


•4~ 1 OO nnm 

x i uu ppm 


jUjjnU 1 07rNUr 


Tono DqqI 

i ape o< Keei 


i ~i a v / — \ i i r\^i 

1 /4 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


rAm mi "7/ii/^r 

b0bjHD174K0F 


Tape & Reel 


1 7P, Y OHM 
1 / In Unl 1 


1 aaa/ 
1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


± 1 00 ppm 


jU-JnLJI /oInUi 


Tape & Reel 


1 90 Y OHM 
1 0U In Unl 1 


1 AAA/ 
1 /zvv 


1 oz 
1 70 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


jUjjmU 1 OUiNUr 


Tono 3. R_ _ 1 

i ape ot rseei 


1 91 Y OHM 
1 OZ N Unl 1 


1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


CAC^Lini 91Y0E 
jUjoMU 1 oZI\Ur 


T-,no 8 RqqI 

i ape ot Keei 


1 91 Y OHM 
1 / In Unl 1 


i aaa/ 
1 /zvv 


1 oz 
1 /o 


_i_ 1 AA nnm 

x i uu ppm 


Rncmm P7kTiF 
jUjjMU 1 o/r\Ur 


Tape & Reel 


1 Q 1 1/ AUM 

1 VI K. OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


rAi — 11 mi ni i/Ar 

b0b3HD191 K0F 


Tape & Reel 


1 Qz y OHM 
1 70 r\ Unl 1 


1 AAA/ 
1 / zvv 


1 oz 
1 /o 


-4- 1 AA nnm 

x i uu ppm 


jUjjnU 1 70l\Ur 


Tor\Q Q DqqI 

i ape ot Keei 


100 y ohm 

ZUU In Uril 1 


1 AAA/ 

1 /zvv 


1 TO 


_I_ 1 AA nnm 

x l UU ppm 


C A C 7 1_| n ") A A V A r 

3UjjMUZUUr\Ur 


X-.n« P D nn | 

1 ape & Keel 


10^, Y OHM 
ZUO In Unl 1 


1 AAA/ 
1 /zvv 


1 0/ 
1 /o 


-4- 1 AA nnr-rt 

x i uu ppm 


C A C 7 Ul Pi 1 A c v a r 
jU_ jriUZUjlNUr 


Tnnn Dnnl 

i ape ot Keel 


1 1 fl Y OHM 
Z 1 U In Unl 1 


1 AAA/ 

I /zvv 


1 oz 
1 /o 


_i_ 1 AA 

x i uu ppm 


CAE "31— IPO 1 C\Y(\V- 

jUjjMUZ 1 UI\Ur 


T"nnn Dnnl 

1 ape ot Keel 


1 C, Y OHM 
Z 1 J In Unl 1 


1 AAA/ 

1 /zvv 


l o/ 

1 70 


_1_ 1 AA .nnm 

± 1 UU ppm 


bUbJHUz 1 bKUr 


1 ape & Keel 


220 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD220K0F 


Tape & Reel 


221 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD221K0F 


Tape & Reel 


226 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD226K0F 


Tape & Reel 


232 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD232KOF 


Tape & Reel 


237 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD237K0F 


Tape & Reel 


240 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD240K0F 


Tape & Reel 


243 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD243K0F 


Tape & Reel 


249 KOHM 


I/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD249K0F 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HD 



255 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O53HD255K0F 


Tape & Reel 


261 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD261K0F 


Tape & Reel 


267 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD267K0F 


Tape & Reel 


270 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD270K0F 


Tape & Reel 


274 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD274K0F 


Tape & Reel 


280 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD280K0F 


Tape & Reel 


287 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD287K0F 


Tape & Reel 


294 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD294K0F 


Tape & Reel 


300 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD300K0F 


Tape & Reel 


301 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD301K0F 


Tape & Reel 


309 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD309K0F 


Tape & Reel 


316 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD316K0F 


Tape & Reel 


324 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD324K0F 


Tape & Reel 


330 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD330K0F 


Tape & Reel 


332 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD332K0F 


Tape & Reel 


340 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD340K0F 


Tape & Reel 


348 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD348K0F 


Tape & Reel 


357 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD357K0F 


Tape & Reel 


360 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD360K0F 


Tape & Reel 


365 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD365K0F 


Tape & Reel 


374 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD374K0F 


Tape & Reel 


383 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD383K0F 


Tape & Reel 


390 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD390K0F 


Tape & Reel 


392 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD392K0F 


Tape & Reel 


402 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD402K0F 


Tape & Reel 


41 2 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD412K0F 


Tape & Reel 


422 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD422K0F 


Tape & Reel 


430 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD430K0F 


Tape & Reel 


432 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD432K0F 


Tape & Reel 


442 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD442K0F 


Tape & Reel 


453 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD453K0F 


Tape & Reel 


464 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD464K0F 


Tape & Reel 


470 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O53HD470K0F 


Tape & Reel 


475 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD475K0F 


Tape & Reel 


487 K OHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD487K0F 


Tape & Reel 


499 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD499K0F 


Tape & Reel 


510KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD510K0F 


Tape & Reel 


511 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD511K0F 


Tape & Reel 


523 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD523K0F 


Tape & Reel 


536 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD536K0F 


Tape & Reel 


549 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD549K0F 


Tape & Reel 


560 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD560K0F 


Tape & Reel 


562 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD562K0F 


Tape & Reel 


576 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD576K0F 


Tape & Reel 


590 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD590K0F 


Tape & Reel 


604 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD604K0F 


Tape & Reel 


619 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD619K0F 


Tape & Reel 


620 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD620K0F 


Tape & Reel 


634 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD634K0F 


Tape & Reel 


649 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD649K0F 


Tape & Reel 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5053HD 



TC 



PHILIPS 



Philips 
Part Number 



Packaging 



665 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5O53HD665K0F 


Tape & Reel 


680 K OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD680K0F 


Tape & Reel 


681 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD681K0F 


Tape & Reel 


698 K OHM 


1/2W 


1% 


* 1 00 ppm 


5053HD698K0F 


Tape & Reel 


715 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD715KOF 


Tape & Reel 


732 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD732K0F 


Tape & Reel 


750 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD750K0F 


Tape & Reel 


768 KOHM 


1/2W 


1% 


±100 ppm 


5053HD768K0F 


Tape & Reel 


787 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD787K0F 


Tape & Reel 


806 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD806K0F 


Tape & Reel 


820 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD820K0F 


Tape & Reel 


825 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD825K0F 


Tape & Reel 


845 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD845K0F 


Tape & Reel 


866 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD866K0F 


Tape & Reel 


887 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD887K0F 


Tape & Reel 


909 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD909K0F 


Tape & Reel 


910 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD910K0F 


Tape & Reel 


931 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD931K0F 


Tape & Reel 


953 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD953K0F 


Tape & Reel 


976 KOHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD976K0F 


Tape & Reel 


1.00 M OHM 


1/2W 


1% 


± 1 00 ppm 


5053HD1M000F 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



50 



270K0 



Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 

Resistance Value 



Temperature Coefficient 

D = 100 PPM 



Style 

J = Space Miser 

Encapsulation 

3 = Conformal 



Power Rating 

6 = 0.4 W 



Fixed Axial Resistor 
Marking 

Color Band Marking 



Metal Film Axial Lead Resistor 
Space Miser Series 5063J 




Space Miser 
Resistor 
Series 5063J 

0.4 Watt 

1%& 5% Tolerance 
Miniature Size 



General Specifications 





Max 


Resistance 










Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Max 


Style 


W 


Ohms 


PPM/°C 


% 


Voltage 


5063J 


0.4 


.22-1 0M 


±100 


5% 


200 




0.4 


1R-10M 


±100 


1% 


200 



Dimensions 


A max 
Inches 
(mm) 




B min 
Inches 
(mm) 


C max 
Inches 

(mm) 


D nom 
Inches 


0.063 
(1.6) 





1.14 

(29) 


0.142 
(3.6) 


0.020 
(0.5) 




Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1,000 pieces 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series A0204 



PHILIPS 




Metal Film Resistor 
Series A0204 

0.4 Watt 

1%& 5% Tolerance 

Special low inductance version available 



A0204 



270K0 



D 

T 

Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 



Resistance Value 



Temperature Coefficient 

C = 50 PPM 
E = 25 PPM 
F = 1 



Style 

Fixed Axial Leaded Resistor, 0.4W 



Marking 



Color Band Marking 
Dot to indicate TC 



Packaging 



Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1 ,000 or 5,000 pieces 





Max 


Resistance j 


TC 








P\ if 




DDrvi / 
















A0204C 


0.40 


.22R-10M 


±50 




5 


200 






1R-10M 






1 








10R-475K 






0.5 








22R-332K 






0.25 








43R-332K 






0.1 




A0204E 


0.40 


10R-475K 


+ 25 




1 


200 






10R-475K 






0.5 








22R-332K 






0.25 








43R-332K 






0.1 




A0204F 


0.40 


10R-221K 


±15 




0.5 


200 






22R-221 K 






0.25 








43R-221K 






0.1 





i 





f 


"> 






■ 




" B | 1 


\ 

A 




D 









Dimensions 


A max 


B min 


C max 


D nom 


Inches 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm) 


(mm) 




(mm) 


0.063 


1.14 


0.142 


0.020 


(1.6) 


(29) 


(3,6) 


(0.5) 
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Metal Film Axial Lead Resistor 

Series B0207 




Metal Film Resistor 
Series B0207 

0.6 Watt 

.1% to 5% Tolerance 
Zero ohm jumper available 



B0207 



1K000 



D 

T 

Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 



Resistance Value 



General Specifications 



Temperature Coefficient 

C = 50 PPM 
E = 25 PPM 
F = 15 PPM 



Style 

Fixed Axial Leaded Resistor, 0.6 W 





Max 


Resistance 


TC 








Pwr 


Range 


PPM/ 


Tol 


Max 


Style 


W 


Ohms 


°C 


% 


Voltage 


B0204C 


0.60 


.22R-22M 


±50 


5 


350V 




1R-10M 




1 






10R-1M 




0.5 






10R-1M 
40.2-1 M 




0.25 
0.1 




B0207E 0.60 


10R-1M 


±25 


1 


350V 




10R-1M 




0.5 






10R-1M 




0.25 






40.2R-1M 




0.1 




B0207F 


0.60 


10R-S60K 


±15 


0.5 


350V 




10R-560K 




0.25 






40.2R- 




0.1 






560K 









Marking 

Color Band Marking 
Dot to indicate TC 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1,000 or 5,000 pieces 



Dimensions 



A max 


B min 




C max 


D nom 


Inches 


Inches 


_i_ 


Inches 


Inches 


^ 








0.098 


1.10 




0.248 


0.024 


(2.5) 


(28) 




(63) 


(0.6) 



■/ — 



— \ 



FOR ADDITI 



TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Metal Film Axial Lead Resistor 
Series C0309 




C0309 C 270K0 D 

T 

Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 

Resistance Value 

Temperature Coefficient 

C = 50 PPM 
E = 25 PPM 
F = 15 PPM 

Style 

Fixed Axial Leaded Resistor, 0.66W 



Marking 

Color Band Marking 
Dot to indicate TC 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1,000 or 5,000 pieces 



Note: B0207 is the preferred type for new designs. 
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Metal Film Resistor 
Series C0309 

0.66 Watt 

.l%to 1% Tolerance 



General Specifications 



Stylo 


Max 
Pwr 
W 


Resistance 
Range 
Ohms 


TC 
PPM/ 

°C 


Tol 

% 


Max 
Voltage 


C0309C 


0.66 


1R-1.SM 
10R-1.5M 

22R-1M 
100R-680K 


±50 


1 

0.5 
0.25 
0.1 


350 


C0309E 


0.66 


10R-1.5M 
10R-1.5M 
22R-1 M 
100R-680K 


±25 


1 

0.5 
0.25 
0.1 


350 


C0309F 


0.66 


10R-360K 
22R-360K 
100R-360K 


±15 


0.5 
0.25 
0.1 


350 



Dimensions 



A max 


B min 


C max 


D nom 


Inches 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


0.114 


1.06 


0.327 


0.028 


(2.9) 


(27) 


(8.3) 


(0.7) 




PHILIPS 



Metal Film Axial Lead Resistor 

Series E0414 




Metal Film Resistor 
Series E0414 



1 Watt 

,1%to 5% Tolerance 



E0414 



270K0 



D 

T 

Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 



Resistance Value 



General Specifications 



Temperature Coefficient 

C = 50 PPM 
E = 25 PPM 
F = 15 PPM 

Style 

Fixed Axial Leaded Resistor, 1 .0W 



Marking 

Color Band Marking 
Dot to indicate TC 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1 ,000 pieces 




E041 4C 



E0414E 



E0414F 



1.0 



1.0 



1.0 



.22R-22M 


±50 


5 


1R-22M 




1 


10R-2.4M 




0.5 


22R-1.5M 




0.25 


100R-1M 




0.1 


10R-2.4M 


±25 


1 


10R-2.4M 




0.5 


22R-1.5M 




0.25 


100R-1M 




0.1 


10R-470K 


±15 


0.5 


22R-470K 




0.25 


100R-470K 




0.1 



Dimensions 



500 



500 



500 



A max 


B min 


C max 


D nom 


Inches 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


0.157 


1.22 


0.469 


0.031 


(4.0) 


(31) 


(11.9) 


(0.8) 



1 





f 














I 

A 
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Metal Film Precision Resistor 
RN Series 




RN 50 D 49R9 F 

T T 

Tolerance 

F = 1% 
D = 0.5% 
C = 0.25% 
B = 0.1% 

Resistance Value 

Temperature Coefficient 

D = 100 PPM/°C 
C = 50 PPM/°C 
E = 25 PPM/°C 

Power Rating 

50 = .40W 
55 = .60W 
60 = .66W 
65 = 1 .0W 

ratings exceed requirements of Mil-R-10509 



Precision Metal Film Resistor 



Marking 

Parts to be script marked with mfg., value, and tolerance 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels: RN50, RN55, RN60 only 
Tape & Reel - 1 ,000 piece reels 
Ammo Pack - 1,000 pieces 

Ammo Pack - 5,000 pieces; RN50, RN55, RN60 only 



PHILIPS 



Metal Film 
Precision Resistor 
RN Series 



General Specifications 





Max 


Resistance 


TCR 






Pwr 


Range 


PPM/ 


Tol 


Style 


W 


Ohms 


°C 


% 


RN50 


0.40 


1R-750K 


D/E/C 


F/D/C/B 


RN55 


0.60 


1Rt2M 


D/E/C 


F/D/C/B 


RN60 


0.66 


10R-2M 


D/E/C 


F/D/C/B 


RN65 


1.0 


10R-4M 


D/E/C 


F/D/C/B 



Dimensions 



Style 


A max 


B min 


D max 




Inches 


Inches 


Inches 




(mm) 


(mm) 


(mm) 


RN50 


0.063 


0.142 


0.020 




(1.6) 


(3.6) 


(0.5) 


RN55 


0.098 


0.248 


0.024 




(2.5) 


(6.3) 


(0.6) 


RN60 


0.114 


0.327 


0.028 




(2.9) 


(8.3) 


(0.7) 


RN65 


0.157 


0.469 


0.031 




(4-0) 


(11.9) 


(0.8) 
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Fusible Metal Film Axial Lead Resistor 




Film Resistor 
Series 5063F, 5053F 



Fusing Characteristic 
Flame Retardant Coating 
1/3 and 1/2 Watt 
5% Tolerance 



50 



M 



47K00 



General Specifications 



Tolerance 

J = 5% 

Resistance Value 



Temperature Coefficient 

M = 200 PPM 
D = 100 PPM 



5063F 



5053F 



Style 

F = Fusible 

Encapsulation 

3 = Conformal 



Dimensions 



Power Rating 

5 = 1/2 W 

6 = 1/3 W 

Fixed Axial Resistor 



Marking 

Color Band Marking 



Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Max 


W 


Ohms 


PPM/C 


% 


Voltage 


1/3 


1R-13R 


±200 


5% 


250 




15R-15K 


±100 


5% 


250 


1/2 


1 R-4.7R 


±200 


5% 


350 




5.1R-15K 


±100 


5% 


350 



A max 


B max 


C 


D 


Inches 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


(mm) 


0.098 


0.256 


0.295 


0.024 


(2.5) 


(6.5) 


(7.5) 


(0.6) 



c ^ 






s / 




t 

A 


h— 1 

\ o . 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece 
Ammo Pack - 5,000 pieces 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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High Ohmic/High Voltage Axial Film Resistor 
Series 5043 D 



PHILIPS 




High Ohmic Value/High 

Voltage Resistor 

Series 5043D, 5053D, 5073D 



0.25, 0.5, & 1 Watt 

1%, 5% and 10% Tolerance 



50 



270K0 



Tolerance 

J = 5% 
F = 1% 
K = 10% 

Resistance Value 



Temperature Coefficient 

M = 200 PPM 



Style 

D = High Voltage 



Encapsulation 

3 = Conformal 



Power Rating 

4 = 0.25 W 

5 = 0.5 W 
7 = 1 .0 W 



Fixed Axial Leaded Resistor 



Marking 

Color Band Marking 



General Specifications 




5043D 



5053D 
5073D 



0.5 



1.0 



220K-1SM 
100K-10M , 
12M-22M 

100K-33M ±200 
100K-33M 



Dimensions 



100K-68M 
100K-68M 



t200 



1% 

5% 

1% 
5% 



10000 



A max 


B max 


C max 


D nom 


Inches 


Inches 


Inches 


Inches 


(mm} 


(mm) 


( mm ) 


(mm) 


0.098 


0.256 


0.295 


0.024 


(2.5) 


(6.5) 


(7.5) 


(0.6) 


0.157 


0.354 


0.394 


0.028 


(4.0) 


(9.0) 


(10) 


(0.7) 


0.268 


0.709 


0.748 


0.031 


(6.8) 


(18) 


(19) 


(0.8) 



Packaging 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
Ammo Pack - 1,000 pieces (0.25 & 0.5 W) 
500 pieces (1 W) 



— \ 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Power Metal Film Axial Lead Resistor 




50 7 3 N W 270K0 J 

Tolerance 

J = 5% 

F = 1% (special) 
Resistance Value 

Temperature Coefficient 

W = 250 PPM 

Style 

N = Power Film 

Encapsulation 

3 = Conformal 

Power Rating 

7 = 1 W 

8 = 2W 

9 = 3W 

Fixed Axial Resistor 



Marking 

Color Band Marking 

Packaging 

1 &2W 

Tape & Reel - 5,000 piece reels 
3 W 

Ammo Pack - 1,000 pieces 



Power Metal Film Resistor 
Series 5073N, 5083N, 5093N 

1, 2, & 3 Watt 

5% Tolerance (1% available on special order) 
Miniature Size 



General Specifications 





Max 


Resistance 


TC 








Pwr 


Range 


PPM/ 


Tol 


Max 


Style 


W 


Ohms 


C 


% 


Voltage 


5073 NW 


1 


1R-1M 


±250 


5% 


350 


5083NW 


2 


1R-1M 


±250 


5% 


500 


5093NW 


3 


1R-1M 


±250 


5% 


750 



Dimensions 





A max 


B max 


C max 


D max 






Inches 


Inches 


Inches 






(mm) 


(mm) 


(mm) 


5073N 


0.098 


0.256 


0.335 


0.024 




(2.5) 


(6.5) 


(8.5) 


(0.6) 


5083N 


0.154 


0.394 


0.472 


0.031 




(3.9) 


(10) 


(12) 


(0.8) 


5093N 


0.205 


0.657 


0.768 


0.031 




(5.2) 


(16.7) 


(19.5) 


(0.8) 




FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Power Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5073 NW 



PHILIPS 



Philips 



Packaging 



Value 




W 


Tolerance 


TC 

. . ■ i' 


Part Number 

" - - - . — - — 


I Type 


1 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R000J 


Tape & Reel 


1.1 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R100J 


Tape & Reel 


1 .2 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R200J 


Tape & Reel 


1 .3 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R300J 


Tape & Reel 


1 .5 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1 R500J 


Tape & Reel 


1.6 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R600J 


Tape & Reel 


1 .8 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1R800J 


Tape & Reel 


2 OHM 




1 w 


5% 


±250 ppm 


5073NW2ROOOJ 


Tape & Reel 


2.2 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2R200J 


Tape & Reel 


2.4 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2R400J 


Tape & Reel 


2.7 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2R700J 


Tape & Reel 


3 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3R000J 


Tape & Reel 


r> 3 OHM 




1 w 


5% 


+ 250 nnm 

— z. _ivj m 


5073NW3R300J 


Tape & Reel 


3,6 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3R600J 


Tape & Reel 


3 9 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3R900J 


Tape & Reel 


4.3 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW4R300J 


Tape & Reel 


4.7 OHM 




1 w 


5% 


±250 ppm 


5073NW4R700J 


Tape & Reel 


5.1 OHM 




1 w 


5% 


-•-250 nnm 


5073NW5R100J 


Tape & Reel 


5.6 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW5R600J 


Tape & Reel 


6.2 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW6R200J 


Tape & Reel 


6.8 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW6R800J 


Tape & Reel 


7.5 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW7R500J 


Tape & Reel 


8.2 OHM 




1 w 


5% 


+ 250 Dom 


5073NW8R200J 


Tape & Reel 


9.1 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW9R100J 


Tape & Reel 


10 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW10ROOJ 


Tape & Reel 


1 1 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1 1 R00J 


Tape & Reel 


12 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW12R00J 


Tape & Reel 


13 OHM 




1 w 


5% 


+ 250 DDm 


5073NW13R00J 


Tape & Reel 


15 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW15R00J 


Tape & Reel 


16 OHM 




1W 


5% 


+ 250 ppm 


5073NW16R00J 


Tape & Reel 


18 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW18R00J 


Tape & Reel 


20 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW20R00J 


Tape & Reel 


22 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW22R00J 


Tape & Reel 


24 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW24R00J 


Tape & Reel 


27 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW27R00J 


Tape & Reel 


30 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW30R00J 


Tape & Reel 


33 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW33R00J 


Tape & Reel 


36 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW36R00J 


Tape & Reel 


39 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW39R00J 


Tape & Reel 


43 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW43R00J 


Tape & Ree 


47 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW47R00J 


Tape & Reel 


51 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW51R00J 


Tape & Reel 


56 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW56R00J 


Tape & Reel 


62 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW62R00J 


Tape & Reel 


68 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW68R00J 


Tape & Reel 


75 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW75R00J 


Tape & Reel 


82 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW82R00J 


Tape & Ree! 


91 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW91R00J 


Tape & Reel 


100 OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW100R0J 


Tape & Reel 


110OHM 




1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW110R0J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDE 

134 



PHILIPS 



Power Metal Film Axial Lead Resistor 

Series 5073NW 



120 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW120ROJ 


Tape & Reel 


1 ~if\ HUM 
1 jU Unl 1 


1 w 
I vv 


S°Z. 
J7b 


-+- rir~im 

XZ.JU pp'i' 


5073NW1 30R0I 


Tane & Reel 


150 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW150ROJ 


Tape & Reel 


160 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW160R0J 


Tape & Reel 


180 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW180R0J 


Tape & Reel 


200 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW200R0J 


Tape & Reel 


ZZU Unl 1 


1\A/ 

I vv 


soz 


mzou ppm 


JU/ J IN V VZZUrSUJ 


! dptr OC r\eei 


240 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW240R0J 


Tape & Reel 


270 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW270R0J 


Tape & Reel 


300 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW300R0J 


Tape & Reel 


330 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW330R0J 


Tape & Reel 


360 OHM 


1 w 


CO/ 
07b 


±250 ppm 


50/JNWJ6UKUJ 


1 ape & Keel 


390 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW390R0J 


Tape & Reel 


430 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW430R0J 


Tape & Reel 


470 OHM 


IV.' 


5% 


±250 ppm 


5073NW470R0J 


Tape & Reel 


510 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW510R0J 


Tape & Reel 


56U UnM 


1 w 


COZ 
07b 


±zoU ppm 


OU/ol\IVVooUKUJ 


T___ o D«„l 

I ape & r\eei 


620 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW620R0J 


Tape & Reel 


680 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW680R0J 


Tape & Keel 


750 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW750R0J 


Tape & Reel 


820 OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW820R0J 


Tape & Reel 


Q 1 D f"iL_IM 


1 \A/ 

1 w 


CO/ 
570 


±zjU ppm 


oU/ JINW7 1 UKUJ 


~K~-.r~.r~. D„„| 

1 ape & Keel 


1 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073 NW1 K000J 


Tape & Reel 


1.1 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1K100J 


Tape & Reel 


1.2 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1K200J 


Tape & Reel 


1.3 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1K300J 


Tape & Reel 


1 V f~M-lM 

I N <yjr\\ I 


I w 


so/ 

07b 


±zoU ppm 


jU/ JNW I NOUUJ 


I ape c*. Keel 


1.6 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073 NW1 K600J 


Tape & Reel 


1.8 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW1 K800J 


Tape & Reel 


2 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2K000J 


Tape & Reel 


2.2 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2K200J 


Tape & Reel 


~) A.V HUM 


1 vv 


CO/ 
070 


±ZoU ppm 


Cn7"3 M\A/") VAC\{\\ 

0U/0INWZK4UUJ 


I ape & Keel 


2.7 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW2K700J 


Tape & Reel 


3 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3K000J 


Tape & Reel 


3.3 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3K300J 


Tape & Reel 


3.6 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW3K600J 


Tape & Reel 




1 vv 


CO/ 
JTO 


±ZoU ppm 


jU / J IN VV J PwUUJ 


I ape & Keel 


4.3 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW4K300J 


Tape & Reel 


4.7 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW4K700J 


Tape & Reel 


5.1 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW5K100J 


Tape & Reel 


5.6 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW5K600J 


Tape & Ree! 


A 1 k' HUM 
O.Z N uni 1 


ivy 
I vv 


coz, 

JTO 


±250 ppm 


J\J 1 5 1 N VVolNZUUJ 


i ape & Keel 


6.8 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW6K800J 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW7K500J 


Tape & Reel 


8.2 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW8K200J 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW9K100J 


Tape & Reel 


10 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW10K00J 


Tape & Reel 


11 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW11K00J 


Tape & Reel 


12KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW12K00J 


Tape & Reel 


13 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW13K00J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Power Metal Film Axial Lead Resistor PH I LI PS 

Series 5073NW 



15 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW15K00J 


Tape & Reel 


16 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW16K00J 


Tape & Reel 


18 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW18K00J 


Tape & Reel 


20 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW20KO0J 


Tape & Reel 


22 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW22K00J 


Tape & Reel 


24 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW24K00J 


Tape & Reel 


27 K OHM 

A. I l\ J 1 1 1 


1 w 


5% 


+ 250 DDm 


5073NW27K00J 


Tape & Reel 


30 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW30K00J 


Tape & Reel 


33 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW33K00J 


Tape & Reel 


36 KOHM 


tw 


5% 


±250 ppm 


5073NW36K00J 


Tape & Reel 


39 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW39K00J 


Tape & Reel 


ATI V p)HM 
no n\ Ul II 1 


1 w 

I vv 


5% 


+ 9 50 nnm 


5073IMW43K00I 

JU / J 1 N VV^J l\UUJ 


i ape o< r\eci 


47 K OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW51K00J 


Tape & Reel 


56 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW56KOOJ 


Tape & Reel 


62 K OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW62K00J 


Tape & Reel 


6R K OHM 


IW 


5% 


+ 750 nnm 
+ z — t\J |jpi 1 1 


5073NW68K00I 


Tanp & Rppl 


75 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW75KOOJ 


Tape & Reel 


82 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW82K00J 


Tape & Reel 


91 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW91K00J 


Tape & Reel 


1 00 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW10OK0J 


Tape & Reel 


1 10 K OHM 

1 1 V l\ vl II 1 


1 W 
1 vv 


J /o 


+ 7 5f) nnm 
— zju ppi 1 1 


5073 NW1 1 fiKOI 
JU / J i n v v I I urvjj 


Tariff & Rfa£>l 
1 a|JC d fxccl 


1 20 K OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW120KOJ 


Tape & Reel 


130 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW130K0J 


Tape & Reel 


150 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW150KOJ 


Tape & Reel 


160 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW160K0J 


Tape & Reel 


1 80 K OHM 


1 w 


5% 


+ 250 nnm 


5073NW1 ROKOI 


i ajjc ot rNcci 


200 K OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW200K0J 


Tape & Reel 


220 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW220K0J 


Tape & Reel 


240 K OHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW240K0J 


Tape & Reel 


270 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW270K0J 


Tape & Reel 


300 K OHM 

J\J\J N wl II 1 


1 w 

1 vv 


5°/s 


+ 7^n nnm 

— iju ppm 


507TNW : !r)0Kni 

D\J/ Jl M vv J\J\Jr\\J) 


i ape ex rxeei 


330 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW330K0J 


Tape & Reel 


360 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW360K0J 


Tape & Reel 


390 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW390K0J 


Tape & Reel 


430 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW430K0J 


Tape & Reel 


470 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW470K0J 


Tape & Reel 


510 KOHM 


1W 


5% 


±250 ppm 


5073NW510K0J 


Tape & Reel 


560 K OHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW560K0J 


Tape & Reel 


620 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW620K0J 


Tape & Reel 


680 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW680K0J 


Tape & Reel 


750 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW750K0J 


Tape & Reel 


820 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW820K0J 


Tape & Reel 


910 KOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW910K0J 


Tape & Reel 


1 MOHM 


IW 


5% 


±250 ppm 


5073NW1M000J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Power Metal Film Axial Lead Resistor 

Series 5083 NW 




1 OHM 


2W 


5% 


+ 750 nnm 


5083NW1R000J 


Tape & Reel 


1 1 OHM 
i . i urn i 


1\N 
z vv 


J TO 


-+- 7 CM nnm 
_ z. ju p(Ji 1 1 


JUUJ 1 N VV 1 1 \ 1 \J\JJ 


Tsnp Rt Rpf*l 


1 .2 OHM 




5% 


+ 0Cf) nnm 

— Z — ppi 1 1 


S081NW1R200J 


T^np n^ RppI 


1 3 OHM 


1W 
zvv 


5% 


-+-7 SO nnm 


S081NW1 R^OOI 


Tsnp & RppI 


1 S OHM 
i .j um i 


7W 
zvv 


J /o 


+ 1^0 nnm 
-i- z.jvj ppi 1 1 


S0R1NW1 RS00I 

J\J<J J 1 MVV II \J\J\JJ 


Tsnp Ri RppI 


i z OHM 


7W 
zvv 


J /o 


+ J Stl nnm 
— ZJU ppi 1 1 


juo j i n v v i r\uuuj 


Tanp Ri RppI 
i aijc tx i \cci 


1 .0 wnrl 


7\A/ 
ZW 


jTO 


±250 ppm 


jUojInVV 1 IaoUUJ 


Tape & Reel 


7 OHM 
z uni i 


7W 

zvv 


coz 

A3 


-1- 7 SO nnm 

m zju ppm 


enft7 1 MW7Rnnni 

JUO J 1 N VVZrxUUUJ 


7i ^n^ Xi Rod 
1 dptr 0( rStrcl 


7 7 r^uM 

Z..Z Will I 


1\A/ 

zvv 


CQZ 
J70 


-t-">Cn nnm 

mzju ppm 


enft^M\A/7R7nni 

JUOJINVVZrxZUUJ 


Tape & Reel 


7 4 OHM 

wni i 


7\a/ 
zvv 


e<¥, 
JTO 


-4- J CO nnm 

zzju ppm 


enft^MW7R4nni 

J UO J 1 N V V Z r\ n^UUJ 


Tor\Q Pi Pnal 

1 dptr o< P\Ccl 


7 1 OHM 
L.I Unl l 


7\A/ 
ZVV 


j /o 


-1- 7 CPl nnm 

Z.ZJU ppm 


enft^5 M\A/7 R70HI 
JUOJIMVVZlA/ UUJ 


Tape Sx Reel 


7 riUM 
3 UHH 


")\A/ 

zW 


CO/ 
JTO 


-4- 7 Cfl nnm 

±ZjU ppm 


cnQ^KiNAnRnnni 

jUojINVVjKUUUJ 


Tape & Reel 


7 7 OHM 


7\A/ 
ZW 


COZ 
-J TO 


-4- 7 CO nnm 

mzju ppm 


enft^Mw^R^nni 

JUOjINVV JKjUUJ 


Tape & Reel 


7 z r~il_(M 
j.o wnl 1 


7\A/ 
ZVV 


COZ 
J/O 


-4- 7 Cn nnm 

zizju ppm 


enft 7 m\a/^ r Anni 

JUO J 1 N VV J r\OUUJ 


i ape oc r\eei 


7. q OHM 
j. 7 Unl 1 


7\A/ 
ZW 


COZ 
jTo 


-4- 7 Cn nnm 

mzju ppm 


enft^MVA/^ RQnni 

JUOjINVV JKTUUJ 


Tape & Reel 


4 7 OHM 
i.j will I 


7W 

zvv 


JTO 


-4-7 Cn nnm 

— z ju ppm 


snft^MW4R^nni 

JUO Jl N VVT^rxJUUJ 


Tt np Rj RppI 
1 dptr o£ rstrtrl 


4 1 OHM 
t-. / Unl 1 


7\A/ 
ZW 


COZ 

J/O 


-4-7 CM nnm 

z:zju ppm 


enp^ Ki\AMR7nni 

JUOJ IN VVtIa/ UUJ 


Tape 8c Reel 


c 1 OHM 

j. i um i 


ZVV 


COZ 
J /o 


-t-7 Sn nnm 
IEZJU ppill 


enft^MweRi nni 

JUOJI^VVJlAl UUJ 


l dptr cx r\ccl 


C z OHM 
J.O will 1 


7\A/ 
ZVV 


COZ 
JTO 


-4- 7 Cn nnm 

zizju ppm 


enp^M\A/eRnnni 

JUOJINVV JrvOUUJ 


Tape & Reel 


Z -) OHM 
o.Z Unl 1 


ZVV 


CO/ 
J/O 


-4-7 Cn nnm 

zizju ppm 


enft^M\A/nR7nni 

JUOJINVVof\ZUUJ 


Tape & Reel 


£ ft OHM 
D.O will 1 


7W 
ZVV 


COZ 
J7o 


-4-7 en nnm 

— z ju ppm 


enft^MWnRftnni 

JUO Jl N VVOPvOUUJ 


Tape & Reel 


7 C OHM 
/.J Unl 1 


7\A/ 
ZW 


coz 
JTO 


-4-7 CM nnm 

z:ZjU ppm 


cnPT. m\a/7r enni 
jUo j 1 N W / rOUUJ 


Tape 8a Reel 


Q 7 OHM 
O.Z Unl 1 


7\A/ 
ZVV 


JTO 


-4-7 Cn nnm 

— zju ppm 


enftiM\A/ftR7nni 

JUOJlN VVOiaZUUJ 


Tina j?. RqqI 

i ape c< rseei 


Q 1 OHM 
7. 1 Urll 1 


7W 
ZVV 


JTO 


-t-7 Cn nnm 

xzju ppm 


enft^M\A/QRi nni 

JU0JINVV7r\l UUJ 


Tape 8a Reel 


1 fl OHM 
1 U wnl I 


7\A/ 
ZVV 


COZ 
JTO 


-4-7 Cn nnm 

xzju ppm 


enft7M\A/i nRnni 

JUojInVV 1 UrxUUJ 


Tape 8a Reel 


1 1 OHM 
1 1 will I 


7W 
zvv 


CO/ 
JTO 


-4-7 en nnm 

in zju ppm 


enft^Mwi i Rnni 

JUOJINVV 1 1 r\UUJ 


Tina Si. R^ol 

1 dptr o( r\trtrl 


1 7 OHM 
1 Z Urll 1 


7\A/ 
ZW 


JTO 


_L 7 CM nnnn 

xzju ppm 


cnQ7M\A/i 7cnni 

jUOjinVV 1 ZKUUJ 


i ape cx r\eei 


1 "3 OHM 
I j Unl I 


OVA/ 
ZVV 


COZ 
JTO 


-4- 7 Cn nnm 

zizju ppm 


enp"5i\i\A/i ^Rnni 

JUOJINVV 1 JrxUUJ 


Tape & Reel 


i c OHM 


7W 
ZVV 


COZ 
J/O 


-tOCn nnm 

— zju pprii 


enft^Mwi eRnni 

JUOJINVV 1 JrxUUJ 


1 dptr oc rxtrtrl 


1 £ OHM 


7W 
zvv 


e°z. 
J /o 


-+-7Cn nnm 

xzju ppm 


enft^Ni\A/i arohi 

JUOJINVV 1 Or\UUJ 


i ape oc r\cci 


1 g OHM 


7W 
zvv 


J /O 


-H7Cn nnm 
— ZJU pp'n 


juojinvv i or\uuj 


l dpc oc lAtrtrl 


on OHM 
ZU Unl 1 


7\A/ 
ZVV 


CO/ 
JTO 


-4- 7 Cn nnm 

xzju ppm 


enQ7M\A/7nRnni 

jUojInVVZuKUUJ 


i ape oc Keel 


11 OHM 
ZZ Unl l 


zvv 


COZ 
JTO 


+ 7Cn nnm 

— zju ppm 


enft^M\A/77Rnni 

JUO J I N V V ZZ r\UUJ 


Tape & Reel 


24 OHM 


7W 
zvv 


CO/ 
JTO 


-4- Ten nnm 

iii zju ppm 


enft^M\A/74Rnni 
juoJiNwz^rsuuJ 


i ape cx r\eci 


27 OHM 


7W 
zvv 


COZ 
J/O 


+ 7 en nnm 

iii zju ppm 


enpi M\A/77Rnni 

JUOJ IN VVZ/ r\UUJ 


Tape cSc Reel 


"30 OHM 

JU will 1 


zvv 


coz 
J /o 


-4-7 en nnm 

ie zju ppm 


enftiM\AAnRnni 

JUOJ IN VV JUinUUJ 


i ape cx rseei 


■)") OHM 
jj Unl 1 


7\A/ 

ZW 


COZ 
J /o 


±250 ppm 


Cn07M\A/77RMMI 

jUojIn Wj jKUUJ 


7T-. n n Rnni 

I ape cx Keel 


3 D OHM 


zvv 


J /o 


±250 ppm 


enRiKi\A/^nRnni 

JUO JIN VV JOInUUJ 


Tape Sc Reel 


39 OHM 


7W 
zvv 


J TO 


-4- 7 en nnm 

_ zju ppm 


enft^MW^QRnni 

JU0JINVVJ7r\UUJ 


Tape & Reel 


43 OHM 


7W 
zvv 


COZ 
J /O 


-4- 7 Cn nnm 

in zju ppm 


enft^M\A/47Rnni 

JUOJINVVT^Jr\UUJ 


T-no Si. Rnni 

i ape oc n>eei 


47 OHM 


-|U/ 
zvv 


COZ 
JTO 


-4- 7 Cn nnm 

— zju ppm 


enft^M\A/47Rnni 

JUOJINVVt/ r\UUJ 


T^ino J3, Rnni 

i ape oc rseei 


ei OHM 
j i urn i 


zvv 


COZ 
J/O 


-4-7Cn nnm 

— zju ppm 


enp7M\A/e 1 Rnni 

jUOJINVVj 1 r\UUJ 


Tape 8c Reel 


56 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW56R00J 


Tape 8c Reel 


62 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW62R00J 


Tape 8a Reel 


68 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW68R00J 


Tape 8c Reel 


75 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW75R00J 


Tape 8c Reel 


82 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW82R00J 


Tape 8c Reel 


91 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW91R00J 


Tape 8c Reel 


100 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW100R0J 


Tape 8c Reel 


110 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW110R0J 


Tape 8c Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Power Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5083 NW 



PHILIPS 




1 20 OHM 

1 Z_U \-/\ 1 1 1 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW120R0J 


Tape & Reel 


130 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW130R0J 


Tape & Reel 


1 50 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW150R0J 


Tape & Reel 


1 60 OHM 

1 UU v_/l 11 1 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW160R0J 


Tape & Reel 


1 80 OHM 

1 UU \-s III 1 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW180R0J 


Tape & Reel 


900 OHM 

Z.UU VJl II 1 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW200R0J 


Tape & Reel 


220 OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW220R0J 


Tape & Reel 


740 OHM 


2W 


5% 


+ 250 nnm 

— Z_JU UUI 1 1 


5083NW240R0J 


Tape & Reel 


970 OHM 
z/ u uni i 


7W 

zvv 


5% 


-+- 9 SO nnm 

— Z. JU pfJI 1 1 


S083NW970R0) 

JuUJI NVVZ-/ Wl \UJ 


Tape & Reel 


300 OHM 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 
_ ppi 1 1 


5083NW300R0J 

JUUJI NVV JUyl \UJ 


Tane & Reel 


330 OHM 

JJU KJ\ II 1 


2W 


5% 


-+■ 9 SO nnm 

— iJU PP' 1 1 


5083NW330R0I 

JL/U J 1 N v V JJVI \\JJ 


Tape & Reel 


360 OHM 

J UU \_/| 1 1 1 


2W 


5% 


■+■ 9 SO nnm 


5083NW360ROJ 


Tape & Reel 


ion PiHM 


zvv 


5% 

J70 


-+- 9 SO nnm 
— /.JU ppi 1 1 


5083NW390R0I 


Tanp R/ RppI 

I due On i ncci 


tju uni i 


zvv 


J A) 


-t~ 9 SO nnm 
_ Z )U ppi 1 1 


S0R3NW430R0I 


1 due <_X 1 \CCI 


47fl OHM 
" / u urn i 


2W 




+ 9 SO nnm 
-i- z.ju ppi 1 1 


5083NW470R0I 

JWtJJI W Y 1 / \J\ \\JJ 


Tanp & Reel 


SI OHM 


2W 


5% 


•+- 9 SO nnm 
— iJU ppi I 1 


5083 NWS 10R0I 

JWUJI vVV J 1 'w' 1 \\JJ 


Tanp fij RppI 


560 OHM 

JUU \w/| II 1 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW560R0J 


Tape & Reel 


n90 OHM 

uzju wi ii i 


2W 


5% 


-t- 9 SO nnm 

— Z-JU P(-" ' 1 


5083NW620R0I 


Tape & Reel 


AR0 OHM 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 

— Z, JU ULJI 1 1 


5083NW680R0I 


Tane & Reel 


7S0 OHM 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 

— Z. JU U|JI 1 1 


5083NW750R01 

juuji nvv / jui \uj 


Tape & Reel 


□ 90 OHM 

OZU will 1 


2W 


J /O 


-t-9 SO nnm 


5083NW820R0I 

JUUJI NW OZ.UI \uj 


Tanp & RppI 

i &pc CX 1 \CCI 


910 OHM 


2W 


5% 


■+" 9 SO nnm 


5083NW910ROJ 

JUUJI N V V / 1 Ul \UJ 


Tape & Reel 


1 K OHM 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 
— iJU ppi T 1 


5083NW1 KO00I 

JUOJ 1 N V V 1 ISUUUJ 


Tanp R, RppI 


i i k OHM 
i.i p-. ui ii i 


2W 


5% 


■+■ 9 SO nnm 

j_ ppi 1 1 


5083NW1 Kl 001 

JUUJI nVV 1 (NIUUJ 


Tanp R/ RppI 

i ape LX 1 NCCI 


1 1 V. OHM 

1 .Z nv Ul II 1 


2W 


5% 


-+• 9 SO nnm 
J_ £JU ppi 1 1 


5083NW1 K700I 

JUU J 1 N V V 1 INZ.UUJ 


Tanp Rj RppI 

1 ape CX 1 \CCI 


1 ^ K DHM 


ZVV 




-+- 9 c;0 nnm 
_ ZJW PP" 1 


JUOjINVV 1 NjUUJ 


Tanp- R, RppI 
l ape ex l\Ccl 


1 .5 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083 NWl K500J 


Tape & Reel 


1 fi K OHM 

1 . U IN \_^l 1 1 1 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 
— z. ju ppi 1 1 


5083NW1 K600I 

JUUJI N V V II NU U UJ 


Tanp & RppI 

i due cx i \eei 


1 8 K OHM 

1 ,u l\ W 1 1 1 1 


2W 


5% 


-+■ 9 SO nnm 

— - Z- JU UUI 1 1 


5083NW1 K800I 

JUU J 1 N V V 1 INUUUJ 


Tanp Rj RppI 

1 dLJC CX 1 \cc 


2 K OHM 


2W 


5% 


-+- T SO nnm 
_i_ z. jw PP' ' 1 


5083 NW? K000I 

JUUJI NVVZJ \U U UJ 


Tane X Reel 

t due cx i \eei 


2.2 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW2K200J 


Tape & Reel 


2.4 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW2K400J 


Tape & Reel 


9 7 K OHM 

Z-. / IX Wl 1 1 1 


2W 


5% 


-+■9 SO nnm 

J_ Z.JU ppi 1 1 


5083 NW? K700I 

JUUJI N V VZJn/ UUJ 


Tanp R/ RppI 

1 dpC Cx 1 \CCI 


3 1^ OHM 


7W 




+ 9 SO nnm 
— Z.JU PP'1 1 


S083NW3K000I 


i ape cx r\cci 


nK OHM 

J.J IN *W III 1 


2W 




■+■ 9 SO nnm 

-L. Z. Ju ppi 1 1 


5083NW3K300I 

JUDJINVVJ In J WUJ 


Tanp Rr RppI 
i ape w i \c c i 


•3 kr OHM 

J . U IN V^y III 1 


2W 


5% 


-+- 9 SO nnm 

ZJU ppi 1 1 


5083NW3K600I 

JUUJI NVVJ inuuuj 


Tanp Rj RppI 
i due cx i \cci 


3.9 K OHM 


2W 


5% 


9 SO nnm 


5083NW3K900J 


Tape & Reel 


4 3 K OHM 

1 i J IN W III 1 


2W 


5% 


-+- 9 SO nnm 

— Z. JU PP 1 1 1 


5083NW4K300I 

JUUJI NVVll \ J U UJ 


Tanp Ri RppI 
i due cx i \eei 


4 7 K OHM 

~ . f IN V-/ III 1 


2W 


59A 


+ 9 SO nnm 
J_ z. ju ppi 1 1 


5083NW4K700I 

JUO J 1 N V V^IN/ UUJ 


Tanp Ri RppI 
l dpc oc l\cci 


S 1 K OHM 

J i 1 IN VJ III 1 


2W 


5% 


+ 9 SO nnm 
— z. ju ppi 1 1 


S0R3NWSK1 001 

JUUJI NVVJ IN 1 UUJ 


Tanp Ri RppI 
i dpe cx I \cci 


S k K OHM 
j.o in wrn i i 


2W 


5% 

J /o 


■+■ 9 SO nnm 
— z. ju ppi 1 1 


SOR^MWSKAOOI 

JUOJI NVvj IxDUUJ 


1 dpc Cx fxccl 


6.2 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW6K200J 


Tape & Reel 


6.8 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW6K800J 


Tape & Reel 


7.5 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW7K500J 


Tape & Reel 


8.2 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW8K200J 


Tape & Reel 


9.1 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW9K100J 


Tape & Reel 


10 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW10K00J 


Tape & Reel 


11 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW11K00J 


Tape & Reel 


12 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW12K00J 


Tape & Reel 


13 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW13K00J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFE 
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3BOOK PA08-A. 



PHILIPS 



Power Metal Film Axial Lead Resistor 

Series 5083 NW 



15 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW15K00J 


Tape & Reel 


16 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW16K00J 


Tape & Reel 


18 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW18K00J 


Tape & Reel 


20 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW20K00J 


Tape & Reel 


22 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW22K00J 


Tape & Reel 


24 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW24K00J 


Tape & Reel 


27 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5O83NW27K00J 


Tape & Reel 


30 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW30K00J 


Tape & Reel 


33 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW33K00J 


Tape & Reel 


36 KOHM 


2W 


. 5% 


±250 ppm 


5083NW36K00J 


Tape & Reel 


39 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW39K00J 


Tape & Reel 


43 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW43K00J 


Tape & Reel 


47 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW47K00J 


Tape & Reel 


51 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW51K00J 


Tape & Reel 


56 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW56K00J 


Tape & Reel 


62 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW62K00J 


Tape & Reel 


68 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW68K00J 


Tape & Reel 


75 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW75K00J 


Tape & Reel 


82 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW82K00J 


Tape & Reel 


91 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW91K00J 


Tape & Reel 


100 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW100K0J 


Tape & Reel 


1 10 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW110K0J 


Tape & Reel 


1 20 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW120K0J 


Tape & Reel 


130 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW130K0J 


Tape & Reel 


150 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW150K0J 


Tape & Reel 


160 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW160KOJ 


Tape & Reel 


180 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW180K0J 


Tape & Reel 


200 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW200K0J 


Tape & Reel 


220 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW220K0J 


Tape & Reel 


240 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW240K0J 


Tape & Reel 


270 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW270K0J 


Tape & Reel 


300 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW300KOJ 


Tape & Reel 


330 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW330K0J 


Tape & Reel 


360 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW360K0J 


Tape & Reel 


390 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW390K0J 


Tape & Reel 


430 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW430K0J 


Tape & Reel 


470 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW470K0J 


Tape & Reel 


510 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW510K0J 


Tape & Reel 


560 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW560K0J 


Tape & Reel 


620 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW620K0J 


Tape & Reel 


680 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW680K0J 


Tape & Reel 


750 KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW750K0J 


Tape & Reel 


820 K OHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW820K0J 


Tape & Reel 


910KOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW910K0J 


Tape & Reel 


1 MOHM 


2W 


5% 


±250 ppm 


5083NW1 M000J 


Tape & Reel 



TAPE & REEL QUANTITY = 5000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Power Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5093 NW 



PHILIPS 



j OHM 


3W 


5% 


+250 DDm 


5093NW1 R000J 


Ammo 


1 1 OHM 


J V V 


5% 


+ 7 SO nnm 

_ z — 'V PP 


5093NW1R100J 

JW/ Jl s V V MM V VJ 


Ammo 


1 .2 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1 R200J 


Ammo 


1 .3 OHM 


3W 


5% 


-+■250 nnm 

1— — / \J UUI 1 1 


5093NW1 R300J 


Ammo 


1 .5 OHM 


3W 

j vv 


5% 


+ 250 nnm 


5093NW1 R500J 


Ammo 


1 .6 OHM 


3W 


5% 


+ 250 DDm 


5093 NW1 R600J 


Ammo 


1 p OHM 
i .o uni i 


3W 

JVV 


J7D 


+ 7 SO nnm 
— iJU ppi 1 1 


5093NW1 RROOI 

JU / J 1 N V Y I 1 \OUUJ 


Ammn 

/VI 1 II 1 UJ 


2 OHM 


3W 


5% 


-4-7 SO nnm 

— Z >U ppi I I 


5093NW2R000I 

JU / J 1 N V V z_ I \\J\J\JJ 


Ammo 

/V 1 II 1 IVJ 


2 2 OHM 


3W 


5% 


+ 7 Sfl nnm 
-i- Z JU ppi ! 1 


5093NW2R500I 

JU/JI NVV/.1 \Z-UUJ 


Ammo 

r^.\ 1 II 1 |VJ 


7 4 OHM 


3W 

JVV 


5% 


-+-7S0 nnm 
J_ Z.JU ppi 1 1 


5093NW2 R400I 

JUZJI NVVZ.I \~ U UJ 


Ammo 
ni i ii i iu 


7 7 OHM 
z. 1 uni i 


J vv 


5% 


-+-7SH nnm 
— iJU ppi 1 1 


5093IMW7 R700I 

JU/JI N V V Z 1 \ / UUJ 


Ammo 
r\\ I ill i u 


~i hum 

j Unll 


JVV 


J70 


zizjU ppm 


soq^imw^roooi 

JU 7 J 1 N V V J IaUUUJ 


Ammo 


^ "3 OHM 


JVV 


JTO 


-t- 7 SO nnm 

— zju ppi 1 1 


S09^NW^R^00I 
JU/Ji nvvj r\JUUJ 


Ammo 


~i L HUM 
J.O Urnl 1 


JVV 


J7o 


+ 7 SO nnm 
ZzjU PP' 1 ' 


SOQ^NW^ RnOOl 

JU7JI NVVJI \D U UJ 


Ammo 
r^i i ii i i<j 


J q OHM 
j. 7 uni i 


3W 

JVV 


5% 


-+-7 SO nnm 
— ZJU ppl 1 1 


5093NW3 R900I 

JU/JI NVVJIX / UUJ 


Ammo 
ni i ii i iu 


4 J OHM 
J Uiu 1 


JVV 


D /O 


-I-") SO nnm 
— zju ppi 1 1 


509^NW4FnOOI 

JU7 J 1 N V VTrxJUUJ 


Ammo 
rAi i ii i iij 


4 7 OHM 
■ . / Uni 1 


JVV 


J /o 


— z ju ppr n 


S09^M\A/4R7nni 
JU / J 1 N V V7r\/ UUJ 


Ammrv 
AM I 111 KJ 


5 1 OHM 


3W 
J vv 


5% 

J /o 


+ 7 SO nnm 
— zju ppi 1 i 


S091NWSR100I 

JU / J 1 N VV JIM UUJ 


Ammo 


c l OHM 

j.o uni i 


JVV 


5<¥, 

J70 


+ 7 nnm 
— zju ppi 1 1 


S09^NWSRn00l 

JU7 Jl N V V JlAOUUI 


Ammo 
r\\ 1 11 1 IU 


z ~) OHM 
O.Z will 1 


JVV 


J A) 


+ 7 SO nnm 
— Zju ppi 1 1 


S09^M\A/AR700I 

JU 7 J 1 N V V D PvZUUJ 


An^mo 
rli I II I liJ 


z o OHM 
d , o uni i 


JVV 


5% 

J/O 


+ 7 SO nnm 
— Zju ppi 1 1 


S09^NWnRR00l 

JU 7 J 1 N V V DIAOUUJ 


Ammo 
ry\ I ii I iw 


7 5 OHM 
/ . J Uni 1 


-J VV 


J A) 


21 ZJU ppiT 1 


sn9if\i\A/7Rsoni 

JU7 J 1 NW / rxjuut 


A rYi im#n 
r\\ 1 il 1 l(J 


7 OHM 
o.z uni i 


J vv 


J70 


+ 7 SO nnm 
— zju ppi 1 1 


S09^NWRR700I 
ju 7 j i n v v o r\zuuj 


Ammo 


9.1 OHM 


3W 


5% 


+ 7 50 nnm 

— iJU PP' ' ' 


509^NW9R100I 

JU 7 J 1 N V V z r\ 1 UUJ 


Ammo 

t\> 1 II 1 I^J 


1 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 

-L. ZJU PP' ' ' 


509^NW1 0R00I 

JU 7 J i N V V 1 Ul \UUJ 


Ammo 


1 1 OHM 


3W 

JVV 


5% 


-4-7^,0 nnm 
_ zju ppi 1 1 


S091K1W1 1 R00I 

JU / Jl MV V 1 II \UUJ 


Ammo 
v\l 1 II 1 IU 


1 ~) OHM 
i z uni i 


JVV 


JVO 


-4-7 SO nnm 
_ zju pp' I ' 


JU7 Jl \ VV 1 ZPvUUJ 


Ammo 


1 3 OHM 


3W 


5% 


-+-7 SO nnm 

— ZJU PP' 1 1 


5093NW1 3R00I 

JU/J1NVV IJI \UUJ 


Ammo 

l\l 1 II 1 >\J 


1 5 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 

-L. ZJU pp' ' 1 


5093NW1 SR00I 

JU/JI VVV IJI \UUJ 


Ammo 
ni i ii i iij 


1 6 OHM 


3W 


5% 


+ 7 50 nnm 
— z *u ppi 1 I 


5093NW1 6R00I 

JU/JI N V V 1 Ul \UUJ 


Ammo 
/\i i ii i i*j 


1 8 OHM 


JVV 


5% 


+ 7 SO nnm 
-1- zju ppi 1 1 


5093NW1 RR00I 

JU 7 J 1 N V V 1 OI\W) 


Ammo 
r\ i ii i ivj 


20 OHM 


JVV 


5% 


+ 7 SO nnm 
— zju ppi 1 1 


5093NW70ROOI 

JU 7 J 1 N v v z.ur\uwj 


Ammo 

Ml Ml 1 IU 


22 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 
j- zju ppi 1 1 


5093 NW27 R00I 

JU 7 J 1 N v v z.z_r\uuj 


Ammo 

Ml 1 II 1 IU 


24 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 
— zju ppi 1 1 


5093NW24R00I 

JU / J 1 NW \ \UUJ 


Ammo 

/\l 1 II 1 UJ 


27 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 
-I- zju pp' ' 1 


5093NW27R00I 

JU / J 1 M V V Z. / 1 \UUJ 


Ammo 


30 OHM 


3W 


5% 


-*-7S0 nnm 
— zju ppi 1 I 


5093NW30R00I 

JU/JI NW Jul \UUJ 


Ammo 

l\l 1 II 1 IkJ 


^ OHM 
jj uni i 


JVV 


J /o 


-4- 7 SO nnm 

_ zju ppr T I 


sn9^Mw : ?^Rnni 

ju / j i n v v j j r\uuj 


rviliTlU 


36 OHM 


3W 


5% 


■4- 7 SO nnm 
— z. ju pp 1 1 ' 


S093NW^6R00I 

JU/JI NW JUI \UUJ 


Ammo 
i\i i ii i iw 


39 OHM 


3W 

JVV 


5% 


-4- 7 SO nnm 

— zju ppi 1 1 


S09^NW^9R00I 

JU 7 J 1 N V V J 7 n.UUJ 


Ammo 


43 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SO nnm 
— zju ppi 1 1 


S091NW4^R00I 

JU 7 J 1 N VV^J r\UUJ 


Ammo 

Ml Ml 1 UJ 


47 OHM 


3W 


5% 


-4- 7 SO nnm 
— zju ppi 1 1 


S091NW47R00I 

JU/JlNVVT/ IAUUJ 


Ammo 
Ml Ml 1 l<J 


51 OHM 


3W 


5% 


+ 7 SD nnm 
_ zju ppi 1 1 


S091NWS1 R00I 

JU 7 J IN VV J 1 IAUUJ 


Ammo 
Ml Ml 1 UJ 


56 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW56R00J 


Ammo 


62 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW62R00J 


Ammo 


68 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW68R00J 


Ammo 


75 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW75R00J 


Ammo 


82 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW82R00J 


Ammo 


91 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093 NW91 ROOJ 


Ammo 


100 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW100R0J 


Ammo 


110OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW110R0J 


Ammo 



AMMO PACK QUANTITY = 1,000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



il Lead Resistor 
Series 5093 NW 



120 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW120R0J 


Ammo 


130 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW13OR0J 


Ammo 


150 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW150ROJ 


Ammo 


160 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW160R0J 


Ammo 


180 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW180ROJ 


Ammo 


200 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW200R0J 


Ammo 


220 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW220R0J 


Ammo 


240 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW240R0J 


Ammo 


270 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW270R0J 


Ammo 


300 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW300R0J 


Ammo 


330 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW330R0J 


Ammo 


360 OHM 


3W 




±250 ppm 


5093NW36OR0J 


Ammo 


390 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW390R0J 


Ammo 


430 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW430R0J 


Ammo 


470 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW470ROJ 


Ammo 


510OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW510R0J 


Ammo 


560 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW560R0J 


Ammo 


620 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW620R0J 


Ammo 


680 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW680ROJ 


Ammo 


750 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5O93NW750R0J 


Ammo 


820 OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW820R0J 


Ammo 


910OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW910R0J 


Ammo 


1 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1 K000J 


Ammo 


1.1 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1K100J 


Ammo 


1.2 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1K20Q 


Ammo 


1.3 KOHM 


3W 


5% 


±25G ppm 


5093NW1K300J 


Ammo 


1 .5 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1 K500J 


Ammo 


1.6 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093 NW1 K600J 


Ammo 


1.8 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1K800J 


Ammo 


2 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW2K000J 


Ammo 


2.2 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW2K200J 


Ammo 


2.4 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW2K400J 


Ammo 


2.7 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW2K700J 


Ammo 


3 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW3K000J 


Ammo 


3.3 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW3K300J 


Ammo 


3.6 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW3K600J 


Ammo 


3.9 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW3K900J 


Ammo 


4.3 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW4K300J 


Ammo 


4.7 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW4K700J 


Ammo 


5.1 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW5K100J 


Ammo 


5.6 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW5K600J 


Ammo 


6.2 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW6K200J 


Ammo 


6.8 KOHM 


3W . 


5% 


±250 ppm 


5093NW6K800J 


Ammo 


7.5 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW7K500J 


Ammo 


8.2 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW8K200J 


Ammo 


9.1 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW9K100J 


Ammo 


10 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW10KOOJ 


Ammo 


11 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1 1 K00J 


Ammo 


12 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW12K00J 


Ammo 


13 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW13KOOJ 


Ammo 



AMMO PACK QUANTITY = 1,000 
FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Power Metal Film Axial Lead Resistor 
Series 5093 NW 



PHILIPS 



1 5 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW15K00J 


Ammo 


1 6 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW16K00J 


Ammo 


18KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW18K00J 


Ammo 


20 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW20K00J 


Ammo 


22 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW22K00J 


Ammo 


24 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW24K00J 


Ammo 


27 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW27K00J 


Ammo 


30 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW30K00J 


Ammo 


33 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW33K00J 


Ammo 


36 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW36K00J 


Ammo 


39 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW39KOOJ 


Ammo 


43 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW43K00J 


Ammo 


47 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW47K00J 


Ammo 


51 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW51K00J 


Ammo 


56 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW56K00J 


Ammo 


62 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW62K00J 


Ammo 


68 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW68K00J 


Ammo 


75 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW75K00J 


Ammo 


82 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW82K00J 


Ammo 


91 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW91K00J 


Ammo 


100 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW100K0J 


Ammo 


1 10 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1 10K0J 


Ammo 


120 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW120K0J 


Ammo 


130 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW130K0J 


Ammo 


150 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW150K0J 


Ammo 


160 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW160K0J 


Ammo 


180 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW180K0J 


Ammo 


200 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW200K0J 


Ammo 


220 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW220K0J 


Ammo 


240 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW240K0J 


Ammo 


270 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW270K0J 


Ammo 


300 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW300K0J 


Ammo 


330 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW330K0J 


Ammo 


360 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW360K0J 


Ammo 


390 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW390K0J 


Ammo 


430 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW430KOJ 


Ammo 


470 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5O93NW470K0J 


Ammo 


510KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW510K0J 


Ammo 


560 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW560K0J 


Ammo 


620 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW620K0J 


Ammo 


680 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW680K0J 


Ammo 


750 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW750K0J 


Ammo 


820 K OHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW820K0J 


Ammo 


910 KOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW910K0J 


Ammo 


1 MOHM 


3W 


5% 


±250 ppm 


5093NW1M000J 


Ammo 



AMMO PACK QUANTITY = 1,000 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS Zero Ohm Jumper Wire 

Series 50 OCX 




Zero Ohm 
Jumper Wire 
Series 50 OCX 



Packaging General Specifications 

This series is available in 5K tape and reel Solder P lated ' copper wire cut into the required length and taped to 

meet EIA RS296E, Class 1 , Taping Requirements 



Part 


Wire 


Resistance 


Number 


Diameter 


Range 


5000CX0R000S 


0.032 


< o.oosn 




(20 gauge) 




5020CX0R000S 


0.025 


< o.oosn 




(22 gauge) 




5040CX0R000S 


0.020 


< o.oosn 




(24 gauge) 
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Cemented Wi rewound Axial Lead Resistor 
Series AC 



PHILIPS 




AC 



01 



W 49R90 



Tolerance 

J = 5% 



Resistance Value 
Temperature Coefficient 



Power Rating 

01 = 1 W 
3 W 
4W 
5 W 
7W 
10W 
1SW 



03 
04 
05 
07 
10 
15 



20 = 20 W 
Style 

Axial Cemented Resistor 



Marking 

Parts marked with Resistance value 
Tolerance 
Power Rating 



Cemented Wi rewound 

Resistor 

Series AC 



1-20 Watt 

5% Tolerance 

High Power Dissipation 

High Pulse Load Handling 



General 



Style 


Max 
Pwr 
W 


Resistance 
Range 
Ohms 


TC 
PPM/°C 




AC01 


1 


0.1R-10R 
10R-1.5K 


±600 
-80/+ 140 


— 

5 


AC03 


3 


0.1R-10R 
10R-3K 


±600 
-80/+ 140 


5 


AC04 


4 


0.1R-10R 
10R-6.8K 


±600 
-80/+ 140 


5 


AC05 


5 


0.1R-10R 
10R-8.2K 


±600 
-80/+ 140 


5 


AC07 


7 


0.1R-10R 
10R-1SK 


±600 
-80/+ 140 


5 


AC10 


10 


0.68R-10R 
10R-15K 


±600 
-80/+ 140 


5 


AC1S 


15 


0.82R-10R 
10R-22K 


±600 
-80/+ 140 




AC20 


20 


1.2R-10R 
10R-33K 


±600 
-80/+ 140 


3 



Packaging 

Ammo Pack - 1,000 pieces (1 W) 

500 pieces (3, 4, 5, 7, 10 W) 
Bulk Pack - 100 pieces (15, 20 W) 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



PAC 



02 D 49R90 F 

" T 

Tolerance 

F = 1% 

Resistance Value 

Temperature Coefficient 

D = 100 PPM 

Power Rating 

02 = 2W 

03 = 3 W 

04 = 4W 

05 = 5 W 

06 = 6W 



Style 

Axial Cemented Resistor 



Marking 

Parts marked with resistance value 



id Axial Lead Resistor 
Precision Series PAC 




Cemented Wirewound 
Precision Resistor 
Series PAC 



2 - 6 Watt 

1% Tolerance 

High Power Dissipation 



General Specifications 



Max 



Resistance 




PAC02 


2 


0.22R-3.6K 


±100 


1 


PAC03 


3 


0.33R-4.7K 


±100 


1 


PAC04 


4 


0.43R-8.2K 


±100 


1 


PAC05 


5 


0.68R-10K 


±100 


1 


PAC06 


6 


0.68R-12K 


±100 


1 


Dimensions 





Anax 








Inches 


Inches 


Inches 










PAC02 


0.217 


0.512 


0.031 




(5.5) 


(13.0) 


(0.8) 


PAC03 


0.217 


0.669 


0.031 




(5.5) 


(17.0) 


(0.8) 


PAC04 


0.295 


0.669 


0.031 




(7.5) 


(17.0) 




PAC05 


0.295 


0.906 


0.031 




(7.5) 


(23.0) 


(0.8) 


PAC06 


0.295 


0.984 


0.031 




(7.5) 


(25.0) 


(0.8) 



CD 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Stand-Up Miniature Radial Power Film 
Series SMW 




•* o 

r 



fl 







11 


H 










II j 









II 



SMW 02 W 49R90 J 



Tolerance 

J = 5% 



Resistance Value 
Temperature Coefficient 



Power Rating 

02 = 2W 

03 = 3W 
05 = 5 W 



Style 

Stand-Up Resistor 



Marking 

Parts marked with Resistance value 
Tolerance 



PHILIPS 



Stand-Up Wirewound Resistor 
Series SMW 



2, 3, & 5 Watt 
5% Tolerance 
High Power Dissipation 
Vertical Mounting 



General Specifications 





Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Tol 


Style 


W 


Ohms 


PPM/X 


% 


SMW02 


2 


0.1R-10R 


±600 




5 






10R-200R 


±140 




SMW03 


3 


0.1R-10R 


±600 


5 






10R-560R 


±140 




SMW05 


5 


0.1R-10R 


±600 


5 






10R-S60R 


±140 





Dimensions 



TYPE 


W 


D 


H 


L 


P 


SMW02 


0.433 
(11) 


0.276 

(7) 


0.807 
(20.5) 


0.177 
(4.5) 


0.197 

(5) 


SMW03 


0.472 
(12) 


0.315 
(8) 


0.984 
(25) 


0.177 

(4.5) 


0.197 
(5) 


SMW05 


0.512 
(13) 


0.354 
(9) 


1.004 
(25.5) 


0.177 
(4.5) 


0.197 

(5) 



Packaging 

Bulk Pack - 500 pieces 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PH I LI PS Cemented Low Value Wirewound Axial Resistor 

Series LVR05 



Cemented Wirewound 

Resistor 

Series LVR 

5 Watt 

5% Tolerance 

Resistance Values Less Than 1CI 



LVR 



05 W 



0R015 



Tolerance 

J = 5% 



Resistance Value 
Temperature Coefficient 



Power Rating 

05 = 5 W 

Style 

Low Value Cemented Resistor 



General Spe 










Style 


Max 

Pwr Resistance 
Range 

W Ohms 




TC 
PPM/ C C 


Tol 

% 


LVROS 


5 0.01R-0.10R 


-0/+300 


5 


Dimensions 


L 

Inches 


W&H 
Inches 


D 
Inches 




c 

Inches 
( mm ) 


0.866 
(22) 


0.315 
(8) 


0.394 
(10) 




0.787 
(20) 



Marking 

Parts marked with Resistance value 
Tolerance 
Power Rating 



Packaging 

Bulk Pack - 250 pieces 
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PHILIPS 



Wirewound Axial Lead Resistor 




Wi rewound Resistor 
Series PH 



1, 3, 4, 5, & 6.5 Watt 
1%, 3%, & 5% Tolerance 
High Power Dissipation 



PH 



01 



U 



0R330 



F 

T 

Tolerance 

F = 1% 
H = 3% 
J = 5% 



Resistance Value 



Temperature Coefficient 

D = 90 PPM 
C = 50 PPM 
E = 30 PPM 
G = 20 PPM 



General Specifications 



Type 

U = +275°C max. 
V = +350°C max. 



Power Rating 

01 = 1 w 

03 = 3 W 

04 = 4W 

05 = 5 W 
65 = 6.5 W 



Style 

Axial Cemented Resistor 



Marking 

Parts marked with 



Resistance value 
Tolerance 
Power Rating 





Max 


Resistance 








Pwr 


Range 


TC 


Tol 




W 


Ohms 

: — — 


PPM/°C 




PH01U 




1 


0.33R-1R 


±90 


— 

1,3,5 






1 R - 9.9R 


±50 








9.9R-2K 


±20 




PH03U 


3 


0.33R-1R 


±90 


1,3,5 






1R-9.9R 
9.9R-4.7K 


±50 
±20 




PH05U 


5 


0.68R-1R 


±90 


1,3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-12K 


±20 




PH01V 


1 


0.33R-1R 


±90 


3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-2K 


±30 




PH03V 


3 


0.22R-1R 


±90 


3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-4.7K 


±30 




PH04V 


4 


0.33R-1R 


±90 


3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-4.7K 


±30 




PH05V 


5 


0.43R-1R 


±90 


3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-8.2K 


±30 




PH65V 


6.5 


0.68R-1R 


±90 


3,5 






1R-9.9R 


±50 








9.9R-12K 


±30 





Packaging 

Bulk Pack - 500 pieces 
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PHILIPS 



Wirewound Axial Lead Resistor 

Series PH01 



0.33 OHM 


' W 


' : 


±90 ppm 


PH01U0R33OI 


iui 


0.36 OHM 


1W 


1% 


±90 ppm 


PH01U0FG60F 


Bulk 


0.39 OHM 


IW 


1% 


±90 ppm 


PH01 U0R390F 


Bulk 


0.43 OHM 


1W 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R430F 


Bulk 


0.47 OHM 


IW 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R470F 


Bulk 


0.51 OHM 


1W 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R510F 


Bulk 


0.56 OHM 


1W 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R560F 


Bulk 


0.62 OHM 


IW 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R620F 


Bulk 


0.68 OHM 


1 w 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R680F 


Bulk 


0.75 OHM 


IW 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R750F 


Bulk 


0.82 OHM 


IW 


1% 


±90 ppm 


PH01U0R820F 


Bulk 


0.91 OHM 


1W 


1% 


±50 ppm 


PH01U0R910F 


Bulk 


1 .0 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U1R000F 


Bulk 


1,1 OHM 


1W 


1% 


±50 ppm 


PH01U1R100F 


Bulk 


1 .2 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U1R200F 


Bulk 


1 .3 OHM 


IW 


1% 


± 50 ppm 


PH01U1R300F 


Bulk 


1 .5 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U1R500F 


Bulk 


1 .6 OHM 


1W 


1% 


±50 ppm 


PH01 Ul R600F 


Bulk 


1 .8 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U1 R800F 


Bulk 


2.2 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U2R200F 


Bulk 


2.4 OHM 


1W 


1% 


±50 ppm 


PH01 U2R400F 


Bulk 


2.7 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U2R700F 


Bulk 


3.0 OHM 


IW 


1% 


± 50 ppm 


PH01 U3R000F 


Bulk 


3.3 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U3R300F 


Bulk 


3.6 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U3R600F 


Bulk 


3.9 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U3R900F 


Bull- 


4.3 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U4R300F 


Bulk 


4.7 OHM 


IW 


1% 


± 50 ppm 


PH01U4R700F 


Bulk 


5.1 OHM 


IW 


1% 


± 50 ppm 


PH01U5R100F 


Bulk 


5.6 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U5R600F 


Bulk 


6.2 OHM 


1 w 


1% 


± 50 ppm 


PH01 U6R200F 


Bulk 


6.8 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U6R800F 


Bulk 


7.5 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U7R500F 


Bulk 


8.2 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U8R200F 


Bulk 


9.1 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01U9R100F 


Bulk 


10 OHM 


IW 


1% 


±50 ppm 


PH01 U10R00F 


Bulk 


1 1 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01 Ul 1 ROOF 


Bulk 


12 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U12R00F 


Bulk 


13 OHM 


1 w 


1% 


± 20 ppm 


PH01U13R00F 


Bulk 


15 OHM 


IW 


1% 


+ 20 DDm 


PH01U15ROOF 


Bulk 


16 OHM 


IW 


1% 


+ 20 myn 


PH01U16R00F 


Bulk 


18 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U18R00F 


Bulk 


20 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U20R00F 


Bulk 


22 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U22R00F 


Bulk 


24 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U24R00F 


Bulk 


27 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U27R00F 


Bulk 


30 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01 U30R00F 


Bulk 


33 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U33R00F 


Bulk 


36 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U36R00F 


Bulk 


39 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U39R00F 


Bulk 
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Wirewound Axial Lead Resistor 
Series PH01 



PHILIPS 



43 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U43R00F 


Bulk 


47 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U47R00F 


Bulk 


51 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U51R00F 


Bulk 


56 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U56R00F 


Bulk 


62 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U62R00F 


Bulk 


68 OHM 


1 w 


1% 


±20 ppm 


PH01U68R00F 


Bulk 


75 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U75R00F 


Bulk 


82 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U82R00F 


Bulk 


91 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U91R00F 


Bulk 


100 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U100R0F 


Bulk 


1 10 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1 10R0F 


Bulk 


1 90 OHM 

1 Z.U Ul II 1 


1W 

1 vv 


1 % 




PH01U170ROF 

1 1 IV 1 U 1 i-\J \ \vl 


Bulk 


130 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U130ROF 


Bulk 


150 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U150R0F 


Bulk 


1 60 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U160R0F 


Bulk 


180 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U180R0F 


Bulk 


200 OHM 


IW 


1% 


■+■ 70 nnm 

— WW' 1 1 


PH01U200ROF 


Bulk 


220 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U220R0F 


Bulk 


240 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U240R0F 


Bulk 


270 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U270R0F 


Bulk 


300 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U300R0F 


Bulk 


330 OHM 

J JU * — -* III 1 


IW 


1% 


-+■?(") nnm 

• — - Z—\J UUI 1 1 


PH01U330R0F 


Bulk 


360 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U360R0F 


Bulk 


390 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U390R0F 


Bulk 


430 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U430R0F 


Bulk 


470 OHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U470R0F 


Bulk 


510 OHM 


1 w 


1% 


±20 ppm 


PH01U510R0F 


Bulk 


560 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U560R0F 


Bulk 


620 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U620ROF 


Bulk 


680 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U680R0F 


Bulk 


750 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01 U750R0F 


Bulk 


820 OHM 

\J £-\J III 1 


1W 


1% 


+ 70 nnm 


PH01 U820R0F 

1 1 IW 1 WUZ.UI \\J\ 


Bulk 


910 OHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01 U910R0F 


Bulk 


1 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K000F 


Bulk 


1.1 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K100F 


Bulk 


1.2 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K200F 


Bulk 


1.3 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K300F 


Bulk 


1.5 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K500F 


Bulk 


1.6 KOHM 


1W 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K600F 


Bulk 


1.8 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U1K800F 


Bulk 


2 KOHM 


IW 


1% 


±20 ppm 


PH01U2K000F 


Bulk 



BULK = 500 
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PHILIPS 



Wi rewound Axial Lead Resistor 

Series PH03 




Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



0.33 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R330F 


Bulk 


0.36 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03UOR360F 


Bulk 


0.39 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R390F 


Bulk 


0.43 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R430F 


Bulk 


0.47 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R470F 


Bulk 


0.51 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R510F 


Bulk 


0.56 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R560F 


Bulk 


0.62 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R620F 


Bulk 


0.68 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R680F 


Bulk 


0.75 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R750F 


Bulk 


0.82 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03U0R820F 


Bulk 


0.91 OHM 


3W 


1% 


±90 ppm 


PH03UOR910F 


Bulk 


i.O OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R000F 


Bulk 


1.1 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R100F 


Bulk 


1 .2 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R200F 


Bulk 


1.3 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R300F 


Bulk 


1.5 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R500F 


Bulk 


1 .6 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R600F 


Bulk 


1 .8 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U1R800F 


Bulk 


2.0 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U2R000F 


Bulk 


2.2 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 

^ rr 


PH03U2R200F 


Bulk 


2.4 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U2R400F 


Bulk 


2.7 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U2R700F 


Bulk 


3.0 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U3R000F 


Bulk 


3.3 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U3R300F 


Bulk 


3.6 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 

rr 


PH03U3R600F 


Bulk 


3.9 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U3R900F 


Bulk 


4.3 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U4R300F 


Bulk 


4.7 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 

rr' 


PH03U4R700F 


Bulk 


5 1 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U5R100F 


Bulk 


5.6 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 

— - ,1 - J rr' 


PH03U5R600F 


Bulk 


6.2 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U6R200F 


Bulk 


6.8 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U6R800F 


Bulk 


7.5 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U7R500F 


Bulk 


8.2 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 

■** rr 


PH03U8R200F 


Bulk 


9.1 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U9R100F 


Bulk 


10 OHM 


3W 


1% 


±50 ppm 


PH03U10R00F 


Bulk 


1 1 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 

— v rr 


PH03U11R00F 


Bulk 


12 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U12R00F 


Bulk 


13 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U13R00F 


Bulk 


15 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U15R00F 


Bulk 


16 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U16R00F 


Bulk 


18 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U18R00F 


Bulk 


20 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U20R00F 


Bulk 


22 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U22R00F 


Bulk 


24 OHM 


3W 


1% 


± 20 ppm 


PH03U24R00F 


Bulk 


27 OHM 


3W 


1% 


± 20 ppm 


PH03U27R00F 


Bulk 


30 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U30ROOF 


Bulk 


33 OHM 


3W 


1% 


± 20 ppm 


PH03U33R00F 


Bulk 


36 OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U36R00F * 


Bulk 



BULK = 500 
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Wirewound Axial Lead Resistor 
Series PH03 



PHILIPS 



39 OHM 


3W 


1% 


it 20 ppm 


PH03U39R0OF 


Bulk 


43 OHM 


3W 


1 % 


•+"70 nnm 


PH03U43R00F 

1 1 IV7J VJ 1 J 1 \WW 1 


Bulk 


47 OHM 


3W 


1% 


+ 20 ppm 


PH03U47R00F 


Bulk 


51 OHM 


3W 


1% 


+ 20 ppm 


PH03U51RO0F 


Bulk 


56 OHM 


3W 


1% 


+ 20 ppm 


PH03U56ROOF 


Bulk 


62 OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 

— i-V_/ |J J' 1 I 


PH03U62ROOF 


Bulk 


DO KJ\\\ 1 


3W 

JVV 


1 /o 


+ 70 nnm 
^ Z.U ppi 1 1 


PH031 J6RR00F 

1 1 lUJUUOINUUI 


Bulk 


75 OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 


PH03U75R00F 


Bulk 


82 OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— - ppi ' ' 


PH03U82R00F 

1 1 IVJ Vj KJ i— \ \\J \J \ 


Bulk 


91 flMM 

7 1 Will I 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
-2- i-\J ppi 1 1 


PH03U91 ROOF 


Bulk 


i oo ohm 

i uu urn i 


3W 


1 % 


+ 70 nnm 
_ Z.U pp 1 l l 


PH03U100R0F 


Bulk 


1 1 n nuiM 
l i U wrn I 


JVV 


1 /o 


i 20 ppm 


PH07I 11 10R0F 
rnuju i i ur\un 


Rnlk 
DUIK 


1 70 OHM 
i z,u uni i 


3W 

JVV 


1 /D 


+ 70 nnm 
_ z.u ppi 1 1 


PH07U1 70R0F 

1 1 \\J-J\J 1 AvI \UI 


Bulk 


1 70 OHM 

1 JU vjI II 1 


3W 

JVV 


1% 


+ 70 nnm 
— i-\J ppi 1 1 


PH03U1 30R0F 


Bulk 


1 ^Ci OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— i-\J p p 1 1 1 


PH03LJ1 S0R0F 


Bulk 


1 AO OHM 
i ou uni \ 


3W 

JVV 


1 /O 


+ 70 nnm 
— z.u ppi 1 1 


PHn3U1f : ,0RnF 

1 1 1 UUI\UI 


Bulk 


1 OU Will 1 


JVV 


1 /o 


+ 90 nnm 

_ zu ppi * I 


PH071 11 flOROF 


Bulk 


700 OHM 
z.uu wrni i 


3W 


1% 


+ 70 nnm 


PH03U200ROF 


Bulk 


790 OHM 
zzu uni i 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— ppi 1 1 


PH03U220R0F 


Bulk 


940 OHM 
z^u uni i 


3W 

JVV 


1 /o 


+ 70 nnm 
— Z.U ppi 1 1 


PH031 1240R0F 


Bulk 


970 OHM 
z. / u wn i i 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— jL\j ppi 1 1 


PH03U270R0F 


Bulk 


700 OHM 
jUU Wrll I 


J VV 


1 /o 


+ 90 nnm 

— ix) ppm 


PH03I I300R0F 


Bulk 


770 OHM 
jjU uni i 


3W 

JVV 


1 /o 


+ 70 nnm 
_ z.u ppi 1 1 


PH031 1330R0F 

r i iuju jjui\ui 


Bulk 


760 OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 


PH03U360R0F 


Bulk 


-jon p)HM 
j7u uni i 


3W 

JVV 


1 /o 


+ 70 nnm 
— Z.U ppi 1 1 


PH031 1390R0F 

r i iujuj/ui\ui 


Bulk 


470 OHM 
"ju wrn i i 


3W 


1 % 


+ 70 nnm 

— jLw ppi 1 1 


PH03U430R0F 

1 1 1 \J J W Uvl \VJ 1 


Bulk 


470 OHM 

u uni i 


3W 


1 % 
I /o 


+ 90 nnm* 
_ z.u ppi ' 1 


PH03I I470ROF 

r i \<j-}\ji / ui \U i 


Bulk 


S10 OHM 

J 1 V M 1 


3W 


1% 


+ 70 nnm 


PH03U510R0F 


Bulk 


Sftf) OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— ppi 1 1 


PH03USf : i0R0F 

1 1 IVJ UJUUI \\Jl 


Bulk 


670 OHM 

OZ.U \w/| II I 


3W 


1% 


+ 70 nnm 


PH03U620R0F 


Bulk 


OHM 

OOVJ Wl II 1 


3W 


1 % 


+ 70 nnm 
— z-u ppi 1 1 




Bulk 


l^Ci OHM 


JVV 


1 /o 


+ 70 nnm 

— z.u ppi 1 1 


PH071 J7S0R0F 


Bulk 


Q1Q OHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 

— - Z_V ppi 1 1 


PH03U820R0F 

1 1 IVJ nJ O £~\J 1 W 1 


Bulk 


910 OHM 
7 i u wni i 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
_ zu ppi I 1 


PH03U910R0F 

r i iuj u / i ui \ui 


Bulk 


1 KOHM 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
_ - zu ppi 1 1 


PH03U1 K000F 

1 1 IVJ vj 1 INVVVI 


Bulk 


1 1 K OHM 

I.I In Uni 1 


3W 


1 /o 


+ 70 nnm 
— zu ppi 1 1 


PH03II1 K100F 

1 1 IVJ W 1 IN 1 UUI 


Bulk 


1 1 k" OHM 

1 .£. IN Ul i 1 1 


3W 


1 % 


+ 90 nnro 
_ zu ppi 1 1 


PH031 11 K700F 


Bulk 


1 7 K OHM 

1 . J IX 1 1 1 1 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— zv ppi 1 1 


PH03U1 K300F 

1 1 IUJU 1 IXJUUI 


Bulk 


1 5 K OHM 
i . j in uni i 


3W 


1% 


+ 70 nnm 
— ZU ppi 1 1 


PH031 11 KS00F 
rnuju i [\juur 


Bulk 


l (. K OHM 

1 .U IN V—/I 11 1 


3W 

JVV 


1% 


+ 70 nnm 
— zu ppi 1 1 


PH07U1 K600F 

I 1 IUJU 1 INUUUl 


Bulk 


1 fi K OHM 
i .o i\ uni i 


3W 

JVV 


I /o 


+ 90 nnm\ 

m zu ppi 1 ) 


PH031 11 KR00F 
ri ^ujkj i Nowr 


Bulk 


1 k" OHM 
z. is. uni i 


J VV 


1 /o 


+ 90 nnmi 

m zu ppm 


PHO^II DKOOOF 


Ri ilL- 

DU1K 


1 1 K OHM 

Z..Z. IN II 1 


3W 


1% 


+ 90 nnm 
— zu pp> 1 1 


PH03U2K200F 

1 1 IU J W jt.1NZ.UUI 


Bulk 


2.4 K OHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U2K400F 


Bulk 


2.7 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U2K700F 


Bulk 


3 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U3K000F 


Bulk 


3.3 KOHM 


3W 


1% 


± 20 ppm 


PH03U3K300F 


Bulk 


3.6 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U3K600F 


Bulk 


3.9 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U3K900F 


Bulk 


4.3 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U4K300F 


Bulk 


4.7 KOHM 


3W 


1% 


±20 ppm 


PH03U4K700F 


Bulk 



BULK = 500 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



Wirewound Axial Lead Resistor 

Series PH05 



0.68 OHM 


5W 


1% 


±90 ppm 


PH05U0R680F 


Bulk 


0.75 OHM 


5W 


1% 


±90 ppm 


PH05U0R750F 


Bulk 


0.82 OHM 


5W 


1% 


±90 ppm 


PH05U0R820F 


Bulk 


0.91 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U0R910F 


Bulk 


1 .0 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R000F 


Bulk 


1.1 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R100F 


Bulk 


1 .2 OHM 


5W 


1% 


± 50 ppm 


PH05U1R200F 


Bulk 


1 .3 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R300F 


Bulk 


1.5 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R500F 


Bulk 


1.6 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R600F 


Bulk 


1.8 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U1R800F 


Bulk 


2.0 OHM 


5W 


1% 


+ 50 nnm 

I\J WW' 1 1 


PH05U2R000F 


Bulk 


2.2 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U2R200F 


Bulk 


2.4 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U2R400F 


Bulk 


2.7 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U2R700F 


Bulk 


3.0 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U3R000F 


Bulk 


3.3 OHM 


5W 


1% 


+ 50 nnm 

'W WW' i ' 


PH05U3R300F 


Bulk 


3.6 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U3R600F 


Bulk 


3.9 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U3R900F 


Bulk 


4.3 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U4R300F 


Bulk 


4.7 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U4R700F 


Bulk 


5.1 OHM 


5W 


1% 


-+- nnm 


PH05U5R100F 


Bulk 


5.6 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U5R600F 


Bulk 


6.2 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U6R200F 


Bulk 


6.8 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U6R800F 


Bulk 


7.5 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U7R500F 


Bulk 


8.2 OHM 


5W 


1% 


-+- SO nnm 

— — JU UUI 1 1 


PH05U8R200F 


Bulk 


9.1 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U9R100F 


Bulk 


10 OHM 


5W 


1% 


±50 ppm 


PH05U10R00F 


Bulk 


11 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U1 1R00F 


Bulk 


12 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U12R00F 


Bulk 


1 3 OHM 


5W 


1% 


+ 90 nnm 


PH05U13R00F 


Bulk 


15 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U15R00F 


Bulk 


16 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U16RO0F 


Bulk 


18 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U18R00F 


Bulk 


20 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U20R00F 


Bulk 


22 OHM 


5W 


1 % 


+ 90 nnm 

— Z-W WW' ' ' 


PH05U29ROOF 


Bulk 


24 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U24R00F 


Bulk 


27 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U27R00F 


Bulk 


30 OHM 


5W 


1% 


± 20 ppm 


PH05U30R00F 


Bulk 


33 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U33R00F 


Bulk 


36 OHM 


5W 


1% 


+ 90 nnm 


PH05U36R00F 


Bulk 


39 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U39R00F 


Bulk 


43 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U43R00F 


Bulk 


47 OHM 


5W 


1% 


± 20 ppm 


PH05U47R00F 


Bulk 


51 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U51R00F 


Bulk 


56 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U56R00F 


Bulk 


62 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U62R00F 


Bulk 


68 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U68R00F 


Bulk 


75 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U75R00F 


Bulk 



BULK = 500 

INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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Wirewound Axial Lead Resistor 
Series PH05 



PHILIPS 



82 OHM 


5W 


1% 


± 20 ppm 


PH05U82R00F 


Bulk 


91 OHM 


5W 


1% 


+ 70 nnm 


PH05U91R00F 


Bulk 


100 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U100R0F 


Bulk 


1 10OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U1 10R0F 


Bulk 


120 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U120R0F 


Bulk 


130 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U130R0F 


Bulk 


i ju urn i 


JVV 


1 % 

1 /o 


3:z.u ppin 


PH0SU1 50R0F 


Bulk 


160 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U160R0F 


Bulk 


180 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U180R0F 


Bulk 


200 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U200R0F 


Bulk 


220 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U220R0F 


Bulk 


~)Af\ HUM 


jVV 


1 TO 


±20 ppm 




R ill' 
DUIK 


270 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U270R0F 


Bulk 


300 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U300R0F 


Bulk 


330 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U330R0F 


Bulk 


360 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U360ROF 


Bulk 


oqn riMM 

j7U ^Jnl 1 


JVV 


1 OL 

1 /o 


±20 ppm 


pwn^i nQOROF 

rnUjUJ7ur\Ur 


Ri illc 

DUIK 


430 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U430R0F 


Bulk 


470 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U470R0F 


Bulk 


510OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U510R0F 


Bulk 


560 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U560R0F 


Bulk 


£Tn hum 


JVV 


1 °jL 
\ TO 


±20 ppm 


rMwjL/OZw r\wT 


Ri .11^ 
DUIK 


680 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U680R0F 


Bulk 


750 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U750R0F 


Bulk 


820 OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U820R0F 


Bulk 


910OHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U910R0F 


Bulk 


i v ni-iM 

1 IN \J\\\ 1 


JVV 


1 QZ 
1 /o 


±20 ppm 


rnUjU I InwwwT 


Ri Xv 
DUIK 


1.1 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U1K100F 


Bulk 


1.2 K OHM 


5W 


i% 


±20 ppm 


PH05U1K200F 


Bulk 


1.3 KOHM 


5W 


i% 


±20 ppm 


PH05U1K300F 


Bulk 


1.5 KOHM 


5W 


1 % 


±20 ppm 


PH05U1K500F 


Bulk 


1 A Y HUM 


JVV 


! /O 


itzu ppm 


rnUjU I i\ouur 


Ri ill 
DUIK 


1.8KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U1K800F 


Bulk 


2 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U2K000F 


Bulk 


2.2 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U2K200F 


Bulk 


2.4 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U2K400F 


Bulk 


17 1/ Pl(-|M 


JVV 


I /o 


±20 ppm 


r MUjUZN/ wUr 


Ri dL- 
DUIK 


3 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U3K000F 


Bulk 


3.3 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U3K300F 


Bulk 


3.6 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U3K600F 


Bulk 


3.9 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U3K900F 


Bulk 


4 3 K OHM 
t.j iv uni i 


5W 


1 /o 


-i-70 nnm 
— ZXi ppi 1 1 


PH05I J4K300F 
r i iuju" inj ww r 


Bulk 


4.7 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U4K700F 


Bulk 


5.1 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U5K100F 


Bulk 


5.6 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U5K600F 


Bulk 


6.2 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U6K200F 


Bulk 


6.8 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U6K800F 


Bulk 


7.5 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U7K500F 


Bulk 


8.2 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U8K200F 


Bulk 


9.1 KOHM 


5W 


1% 


±20 ppm 


PH05U9K100F 


Bulk 



BULK = 500 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 
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PHILIPS 



10KOHM 
11 K OHM 
12KOHM 



Wi rewound Axial Lead Resistor 

Series PH05 



5W 
5W 
5W 



1% 
1% 
1% 



±20 ppm 
±20 ppm 
±20 ppm 



PH05U10K00F 
PH05U11K00F 
PH05U12K00F 



Bulk 
Bulk 



BULK = 500 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA08-A. 




3mm Surface Mount Trimmer Single Turn 
Model ST-3 



PHILIPS 




Surface Mount Trimming 

Potentiometer 

3 mm Square Single Turn, 

Cermet 

Model ST-3 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Chip Style Design for Compact Size 

• Tape and Reel and Bulk Packaging 



Part Number 
ST3 



13 

T 

Resistance Code 



Pin Style 

Package Option 

Blank = Bulk Pack 

T = Tape and Reel/1000 Units 



Model 



Marking 

Units Marked With Resistance Mark and 1 Digit Date Code 







Standard Resistance 










Values and Codes 






n 


CODE 


MARK 


n 


CODE 


MARK 


10 


10C 


1 1 


10 K 


103 


14 


20 


200 


21 


20 K 


203 


24 


50 


500 


51 


50 K 


503 


54 


100 


101 


12 


100 K 


104 


15 


200 


201 


22 


200 K 


204 


25 


500 


501 


52 


500 K 


504 


55 


1 K 


102 


13 


1 M 


105 


16 


2K 


202 


23 








5K 


502 


53 









Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 



Power Rating 



: 10 Ohms to 1 Meg. Ohms 

: ± 20% Standard 

: 10 Ohms to 50 Ohms 

± 250 ppm/°C 

100 Ohms to 1 Meg. Ohm 

± 100ppm/°C. 
:0.125Wattat70°C 



Electrical (continued) 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Terminal Strength, Min. 
Rotational Life 



: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 210° Nominal 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

-55°Cto 125°C 
Min. 1000 Meg. at 500 VDC. 
500 VAC rms, 1 minute, 
1 milliamp max. 



240° Nominal 

50 gram-cm max. (.69 Oz-in.) 
200 gram-cm min. (2.8 Oz-in.) 
Not Applicable 
1 00 cycles 

(A R/R<2fl+3%) 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(100 g) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(70°C, 0.125W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(215°C, 35 sec. or 
260°C, 10 sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 2.00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 2.00% 
A R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 2.00% ▲ SS < 2.00% 

▲ R/R < 3.00% ▲ SS < 2.00% 

▲ R/R < 3.00% ▲ SS < 1 .00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 



3mm Surface Mount Trimmer Single Turn 

Model ST-3 






ST3A1 1 


10OHM 






ST3 A2 1 


20 OHM 






ST3A51 


50 OHM 






ST3A1 2 


100OHM 






ST3A22 


200 OHM 






ST3A52 


500 OHM 






J 1 J/A 1 J 


i \c nuM 






j 1 jn/J 


zn uni i 






ST3A53 


5KOHM 






ST3A14 


1 0K OHM 






ST3A24 


20KOHM 






ST3A54 


50KOHM 






ST3A15 


100K OHM 






ST3A25 


200K OHM 






ST3A55 


500K OHM 






ST3A1 6 


1 MEG OHM 




Bulk Pack MPQ 100. 


Philips 






ST3TA1 1 


10 OHM 






ST3TA21 


20 OHM 






ST3TA51 


50 OHM 






ST3TA1 2 


100OHM 






ST3TA22 


200 OHM 






ST3TA52 


500 OHM 






ST3TA1 3 


IK OHM 






ST3TA23 


2KOHM 






ST3TA53 


5KOHM 






ST3TA14 


10K OHM 






ST3TA24 


20KOHM 






ST3TA54 


50KOHM 






ST3TA1 5 


100KOHM 






ST3TA25 


200KOHM 






ST3TA55 


500KOHM 






ST3TA1 6 


1 MEG OHM 





Tape Reel MPQ 1000. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 



4mm Surface 
Model ST-4 



Trimmer Single Turn 




Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Vertical and Horizontal Adjustment Styles 

• Gull Wing, J Lead and Thru Hole Pin Styles 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Tape and Reel, Magazine and Bulk Packaging 



Part Number 
ST4 



103 



Resistance Code 



Pin Style 

Package Option 

Blank = Bulk Pack 

T = Tape and Reel/500 Units 

M = Magazine/50 Units 



Model 



Marking 

Units Marked With Resistance Code, and 2 Digit Date Code 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of 



1 Ohms to 2 Meg. Ohms 
± 20% Standard 
100 Ohms to 2 Meg. 
± 100ppm/°C 
others ± 250 ppm/°C. 



Surface Mount Trimming 

Potentiometer 

4 mm Square Single Turn, 

Cermet 

Model ST-4 




10 


100 


10 K 


103 


20 


200 


20 K 


203 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


500 K 


504 


1 K 


102 


1 M 


105 


2K 


202 


2M 


205 


5K 


502 







Electrical (continued) 
Power Rating 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 



Environmental (MIL-R-! 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 

Mech. Shock: 

(100g, 6 axes, 3 times) 

Vibration: 

(20 g, 10 to 2000 Hz.) 

Low Temp. Operation: 

(-55°C, 2 Hrs.) 

High Temp. Exposure: 

(125°C, 250 Hrs.) 

Load Life: 

(70°C, 0.25 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(260°C, 10 Sec. or 
21 5°C, 3 minutes) 
Immersion: 



: 1/4Wattat70°C 

: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 210° Nominal 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto 125°C 

: Min. 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 500 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

240° Nominal 

100 gram-cm max. (1 .39 Oz-in.) 
300 gram-cm min. (4.17 Oz-in.) 
100 cycles 

(A R/R<2fi+3%) 



A R/R < 2.00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 1.00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 



Surface Mount Trimmer Single Turn 

Model ST-4 




ST4A100 


10 OHM 


ST4A200 


20 OHM 


ST4A500 


50 OHM 


ST4A101 


100 OHM 


ST4A201 


200 OHM 


ST4A501 


500 OHM 


ST4A102 


IK OHM 


ST4A202 


2KOHM 


ST4A502 


5KOHM 


ST4A103 


1 0K OHM 


ST4A203 


20KOHM 


ST4A503 


50KOHM 


ST4A104 


100KOHM 


ST4A204 


200KOHM 


ST4A504 


500K OHM 


ST4A105 


1 MEGOHM 


ST4A205 


2 MEG OHM 


All parts listed are J lead top adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



Philips 








ST4TA100 


10 OHM 


ST4TA200 


20 OHM 


ST4TA500 


50 OHM 


ST4TA101 


100 OHM 


ST4TA201 


200 OHM 


ST4TA501 


500 OHM 


ST4TA102 


IK OHM 


ST4TA202 


2KOHM 


ST4TA502 


5KOHM 


ST4TA103 


1 0K OHM 


ST4TA203 


20KOHM 


ST4TA503 


50KOHM 


ST4TA1 04 


100KOHM 


ST4TA204 


200KOHM 


ST4TA504 


500KOHM 


ST4TA1 05 


1 MEG OHM 


ST4TA205 


2 MEG OHM 



All parts listed are J lead top adjust. 

All parts listed are Tape and Reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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4mm Surface Mount Trimmer Single Turn 
Model ST-4 



PHILIPS 



ST4R 1 no 


10 OHM 


b 1 4BAJU 


in hum 
2U Unn 


J 1 TDJUU 


SO OHM 


ST4B 1 1 


mn ohm 


D 1 "DZU 1 


100 OHM 

Z.W v_/l II 1 


J 1 ID JVJ 1 


son OHM 


ST4B102 


1 K OHM 


C.T4R"?fO 


2K OHM 


ct^ D c m 

b 1 4tsbUz 


OHM 


ST4B103 


1 0K OHM 


ST4B203 


20KOHM 


ST4B503 


50KOHM 


ST4B104 


100KOHM 


ST4B204 


200K OHM 


ST4B504 


500KOHM 


ST4B105 


1 MEG OHM 


ST4B205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing top ad 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



ST4TB100 


10 OHM 


ST4TB200 


20 OHM 


ST4TB500 


50 OHM 


ST4TB101 


100 OHM 


ST4TB201 


200 OHM 


ST4TB501 


500 OHM 


ST4TB102 


1 K OHM 


ST4TB202 


2KOHM 


ST4TB502 


5KOHM 


ST4TB103 


10K OHM 


ST4TB203 


20KOHM 


ST4TB503 


50KOHM 


ST4TB104 


100KOHM 


ST4TB204 


200KOHM 


ST4TB504 


500K OHM 


ST4TB105 


1 MEGOHM 


ST4TB205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing top adjust. 
All parts listed are tape reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 



4mm Surface Mount Trimmer Single Turn 

Model ST-4 



^T4C 1 no 


10 OHM 


QTAf — inn 
b 1 4U/UU 


on r~)U-iM 

ZW ^Tll 1 




50 OHM 


i n 1 


1 on OHM 

1 \J\J V-^ III 1 




700 OHM 


cr4f^; 1 

J 1 tUJU 1 


son OHM 


b I 4Cj I (JZ 


I Is \jvA\ l 


j I tuZUZ 


2« OHM 


b I noJU/ 


Ji\ Unl 1 


ST4G103 


1 0K OHM 


ST4G203 


20KOHM 


ST4G503 


50KOHM 


ST4G104 


100KOHM 


ST4G204 


200K OHM 


ST4G504 


500KOHM 


ST4G105 


1 MEGOHM 


ST4G205 


2 MEG OHM 



All parts listed are thru J lead side adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



Philips 






ST4TG100 


10 OHM 


ST4TG200 


20 OHM 


ST4TG500 


50 OHM 


ST4TG101 


100 OHM 


ST4TG201 


200 OHM 


ST4TG501 


500 OHM 


ST4TG102 


1 K OHM 


ST4TG202 


2KOHM 


ST4TG502 


5KOHM 


ST4TG103 


10K OHM 


ST4TG203 


20K OHM 


ST4TG503 


50K OHM 


ST4TG104 


100K OHM 


ST4TG204 


200K OHM 


ST4TG504 


500K OHM 


ST4TG105 


1 MEG OHM 


ST4TG205 


2 MEG OHM 



All parts listed are thru J lead side adjust. 
All parts listed are Tape and Reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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4mm Leaded Trimmer Single Turn 
Model ST-4 



PHILIPS 



ST4C100 


10 OHM 


ST4C200 


20 OHM 


ST4C500 


50 OHM 


ST4C101 


100 OHM 


ST4C201 


200 OHM 


ST4C501 


500 OHM 


ST4C102 


1 K OHM 


ST4C202 


2KOHM 


ST4C502 


5KOHM 


ST4C103 


1 0K OHM 


ST4C203 


20KOHM 


ST4C503 


50KOHM 


ST4C104 


100K OHM 


ST4C204 


200K OHM 


ST4C504 


500K OHM 


ST4C105 


1 MEG OHM 


ST4C205 


2 MEG OHM 



All parts listed are thru hole top adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 




6mm Surface Mount Trimmer Multiturn 

Model ST-5 

Surface Mount Trimming 
Potentiometer 
6 mm Square 
Cermet 
Model ST-5 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Vertical and Horizontal Mount 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Tape and Reel, Magazine and Bulk Packaging 



Part Number 
ST5 



103 

T 

Resistance Code 



Pin Style 

Package Option 

Blank = Bulk Pack 

T = Tape and Reel/500 Units 

M = Magazine/50 Units 



Model 



Marking 



Units Marked With Resistance Code, 2 Digit Date Code, Model 
Designation and Pin Numbers 



Standard Resistance 
Values and Codes 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 

Power Rating 



: 10 Ohms to 2 Meg. Ohms 
: ± 1 0% Standard 
: 1 00 Ohms to 2 Meg. 

± 100 ppm/°C 

others ± 250 ppm/°C. 
: 1/4Wattat85°C 



Electrical (continued) 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 

e, Min. 



Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 



: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 1 Turns, Nominal 
: Continuous over full mechanical 

range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 





Code 


CI Code 


10 


100 


10K 


103 


20 


200 


20 K 


203 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


500 K 


504 


1 K 


102 


1 M 


105 


2K 


202 


2M 


205 


5K 


502 







: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto +125°C 

: Min. 1000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 600 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

14 Turns Nominal 

200 gram-cm (2.78 Oz-in.) max. 

Not Applicable, Wiper Idles 

200 cycles 

10fl To 20011, 

▲ R/R < ± (0.5O +3%) 
500O To 2Mfl, 

▲ R/R < ± (o.sn +2%) 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(100 g) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(85°C, 0.25 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(215°C, 3 Min. or 
260°C, 10 Sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 1.00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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6mm Surface Mount Trimmer Multiturn 
Model ST-5 



PHILIPS 



ST5W100 


10 OHM 


ST5W200 


20 OHM 


ST5W500 


50 OHM 


ST5W101 


100 OHM 


ST5W201 


200 OHM 


ST5W501 


500 OHM 


ST5W102 


IK OHM 


ST5W202 


2K OHM 


ST5W502 


5K OHM 


ST5W1 03 


10K OHM 


ST5W203 


20K OHM 


ST5W503 


50KOHM 


ST5W104 


100K OHM 


ST5W204 


200K OHM 


ST5W504 


500K OHM 


ST5W105 


1 MEGOHM 


ST5W205 


2 MEG OHM 


All parts listed are gull wing pin style w/top adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 


Philips 








ST5TW100 


1 OH 1 


ST5TW200 


20 OHM 


ST5TW500 


50 OHM 


ST5TW101 


100 OHM 


ST5TW201 


200 OHM 


ST5TW501 


500 OHM 


ST5TW102 


IK OHM 


ST5TW202 


2KOHM 


ST5TW502 


5KOHM 


ST5TW103 


10K OHM 


ST5TW203 


20K OHM 


ST5TW503 


50K OHM 


ST5TW104 


100K OHM 


ST5TW204 


200K OHM 


ST5TW504 


500K OHM 


ST5TW105 


1 MEG OHM 


ST5TW205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing pin style W top adjust 
All parts listed are tape & reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND COh 
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PHILIPS 



6mm Surface Mount Trimmer Multiturn 

Model ST-5 



Philips 
Part Number 



ST5X100 
ST5X200 
ST5X500 
ST5X101 
ST5X201 



ST5X501 
ST5X102 
ST5X202 
ST5X502 
ST5X103 



ST5X203 
ST5X503 
ST5X104 
ST5X204 
ST5X504 



STSX105 
ST5X205 



All 
All 



parts listed are gull wing pin style X side adjust, 
parts listed are bulk MPQ 100. 



Yl lL1 



10 OHM 
20 OHM 
50 OHM 
100 OHM 
200 OHM 



500 OHM 
1 K OHM 
2K OHM 
5KOHM 

1 0K OHM 



20KOHM 
50KOHM 
100KOHM 
200KOHM 
500K OHM 



1 MEG OHM 

2 MEG OHM 



ST5TX100 


10 OHM 


ST5TX200 


20 OHM 


ST5TX500 


50 OHM 


ST5TX101 


100 OHM 


ST5TX201 


200 OHM 


ST5TX501 


500 OHM 


ST5TX102 


1 K OHM 


ST5TX202 


2K OHM 


ST5TX502 


5K OHM 


ST5TX103 


10K OHM 


ST5TX203 


20K OHM 


ST5TX503 


50K OHM 


ST5TX104 


100K OHM 


ST5TX204 


200K OHM 


ST5TX504 


500K OHM 


ST5TX105 


1 MEG OHM 


ST5TX205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing pin style X side adjust. 
All parts listed are tape & reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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6mm Surface Mount Trimmer Multiturn 
Model ST-5 



PHILIPS 



ST5P100 


10 OHM 


ST5P200 


20 OHM 


ST5P500 


50 OHM 


ST5P101 


100 OHM 


ST5P201 


200 OHM 


ST5P501 


500 OHM 


ST5P102 


1 K OHM 


ST5P202 


2K OHM 


ST5P502 


5KOHM 


ST5P103 


10K OHM 


ST5P203 


20K OHM 


ST5P503 


50K OHM 


ST5P104 


100K OHM 


ST5P204 


200K OHM 


ST5P504 


500K OHM 



ST5P105 
ST5P205 



All 



All parts listed are gull wing pin style P side 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



1 MEG OHM 

2 MEG OHM 



Philips 
: Number 



Value 



ST5TP100 


10 OHM 


ST5TP200 


20 OHM 


ST5TP500 


50 OHM 


ST5TP101 


100 OHM 


ST5TP201 


200 OHM 


ST5TP501 


500 OHM 


ST5TP102 


IK OHM 


ST5TP202 


2KOHM 


ST5TP502 


5KOHM 


ST5TP103 


1 0K OHM 


ST5TP203 


20K OHM 


ST5TP503 


50K OHM 


ST5TP104 


100K OHM 


ST5TP204 


200K OHM 


ST5TP504 


500K OHM 


ST5TP105 


1 MEG OHM 


ST5TP205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing pin style P side adjust. 
All parts listed are tape & reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATIOf 
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TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 

■ 



PH I LI PS 6mm Surface Mount Trimmer Multiturn 

Model ST-5 



Philips 




Part Number 


Value 


ST5R100 


10 OHM 


ST5R200 


20 OHM 


ST5R500 


50 OHM 


ST5R101 


100 OHM 


ST5R201 


200 OHM 


ST5R501 


500 OHM 


ST5R102 


IK OHM 


ST5R202 


2KOHM 


ST5R502 


5KOHM 


ST5R103 


10K OHM 


ST5R203 


20K OHM 


ST5R503 


50KOHM 


ST5R104 


100KOHM 


ST5R204 


200K OHM 


ST5R504 


500KOHM 


ST5R105 


1 MEG OHM 


ST5R205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing pin style R side adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



ST5TR100 


10 OHM 


ST5TR200 


20 OHM 


ST5TR500 


50 OHM 


ST5TR101 


100 OHM 


ST5TR201 


200 OHM 


ST5TR501 


500 OHM 


ST5TR102 


IK OHM 


ST5TR202 


2KOHM 


ST5TR502 


5KOHM 


ST5TR103 


10K OHM 


ST5TR203 


20K OHM 


ST5TR503 


50KOHM 


ST5TR104 


100KOHM 


ST5TR204 


200KOHM 


ST5TR504 


500KOHM 


ST5TR105 


1 MEG OHM 


ST5TR205 


2 MEG OHM 



All parts listed are gull wing pin style R side adjust. 
All parts listed are tape & reel MPQ 500. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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7mm Surface Mount Trimmer 3-Turn 
Model ST-7 



PHILIPS 




Surface Mount Trimming 

Potentiometer 

7 mm Square Multiturn, 

Cermet 

Model ST-7 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Tape and Reel and Bulk Packaging 



Part Number 
ST7 



103 



Resistance Code 



Pin Style 

Package Options 

Blank = Bulk Pack 

T = Tape and Reel/500 Units 



Model 



Marking 



Units Marked With Resistance Code, 2 Digit Date Code and Model 
Designation 



Standard Resistance 
Values and Co 



50 


500 


10K 


103 


100 


101 


20 K 


203 


200 


201 


50 K 


503 


500 


501 


100 K 


104 


1 K 


102 


200 K 


204 


2 K 


202 


500 K 


504 


5K 


502 


1 M 


105 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 

Power Rating 



: 50 Ohms to 1 Meg. Ohms 

: ± 20% Standard 

: 100 Ohms to 1 Meg. 
± 1 00 ppm/°C 
50n ± 250 ppm/°C. 

: 1/4Wattat70°C 



Electrical (continued) 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 



Electrical Continuity 
End Resistance 
Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 



Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 



: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 2.5 Turns Nominal 
: Continuous over full mechanical 

range. 

: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto 125°C 

: Min. 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 500 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

: 3 Turns Nominal 
: 50 gram-cm (0.70 Oz-in.) max. 
: Not Applicable, Wiper Idles 
: 1 00 cycles 
(A R/R<2.0fl+3%) 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(100 g) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(70°C, 0.25 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(215°C, 35 Sec. or 
260°C, 10 Sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 2.00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 2.00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 1.00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 




PHILIPS 



50 OHM 


5T7A500 


A 


100 OHM 


ST7A101 


A 


200 OHM 


ST7A201 


A 


500 OHM 


ST7A501 


A 


IK OHM 


ST7A1 02 


A 


2K OHM 


ST7A202 


A 


5K OHM 


ST7A502 


A 


1 OK OHM 


ST7A1 03 


A 


20K OHM 


ST7A203 


A 


25KOHM 


ST7A253 


A 


50K OHM 


ST7A503 


A 


1 00K OHM 

l uul\ > — / III 1 


ST7A1 04 


A 


200K OHM 


ST7A204 


A 


250K OHM 


ST7A254 


A 


500K OHM 


ST7A504 


A 


1 M OHM 


ST7A1 05 


A 


50 OHM 


ST7TA500 


A 


100 OHM 


ST7TA101 


A 


200 OHM 


ST7TA201 


A 


500 OHM 


ST7TA501 


A 


IK OHM 


ST7TA1 02 


A 


2K OHM 


ST7TA202 


A 


5KOHM 


ST7TA502 


A 


10K OHM 


ST7TA103 


A 


20KOHM 


ST7TA203 


A 


25KOHM 


ST7TA253 


A 


50KOHM 


ST7TA503 


A 


100KOHM 


ST7TA104 


A 


200KOHM 


ST7TA204 


A 


250KOHM 


ST7TA254 


A 


500KOHM 


ST7TA504 


A 


1 M OHM 


ST7TA105 


A 



A = J Lead, top adjust 
All parts listed are bulk. 



7mm Surface Mount Trimmer 3-Turn 

Model ST-7 



50 OHM 
100 OHM 
200 OHM 
500 OHM 

IK OHM 



2K OHM 
5KOHM 
10K OHM 
20K OHM 
25KOHM 



50KOHM 
100KOHM 
200K OHM 
250KOHM 
500K OHM 



1 M OHM 
50 OHM 
100 OHM 
200 OHM 
500 OHM 



1 K OHM 
2KOHM 
5KOHM 
1 0K OHM 
20K OHM 



25KOHM 
50KOHM 
100K OHM 
200K OHM 
250K OHM 



500KOHM 
1 M OHM 



ST7B500 
ST7B101 
ST7B201 
ST7B501 
ST7B102 



ST7B202 
ST7B502 
ST7B103 
ST7B203 
ST7B253 



ST7B503 
ST7B104 



ST7B254 
ST7B504 



ST7B105 
ST7TB500 
ST7TB101 
ST7TB201 
ST7TB501 



ST7TB102 
ST7TB202 
ST7TB502 
ST7TB103 
ST7TB203 



ST7TB253 
ST7TB503 
ST7TB104 
ST7TB204 
ST7TB254 



ST7TB504 
ST7TB105 



B = Gull wing, top adjust 
All parts listed are bulk. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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6mm Leaded Trimmer Single Turn 
Model CT-6 




PHILIPS 



Single Turn Trimming 
Potentiometer 
6 mm Square, Cermet 
CT-6 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic I 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Highly Automated Assembly 

• Bulk or Tape and Reel Packaging 



Part Number 
CT6 



103 



Pin Style 

Package Option 

Blank = Bulk Pack 

T = Tape and Reel/1 000 Units 

M = Magazine/75 Units 



Model 



Marking 

Units Marked With Resistance Code and 2 Digit Date Code 





Standard Resistance 






Values and Codes 




Q Code 


n 


Code 


10 


100 


20 K 


203 


20 


200 


25 K 


253 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


250 K 


254 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5K 


502 


2M 


205 


10K 


103 







Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 

Power Rating 



: 10 Ohms to 5 Meg. Ohms 
: ± 1 0% Standard 
: 50 Ohms to 2 Meg. 

± 1 00 ppm/°C 

others ± 250 ppm/°C. 
: 1/2Wattat70°C 



Electrical (continued^ 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 



Electrical Angle, Nominal 



Resolution 



Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 

Stop Strength, Min. 
Rotational Life 

Solderability 

Terminal Strength, Min. 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-65°Cto125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 

Mech. Shock: 

(100 g) 

Vibration: 

(20 g, 10 to 2000 Hz.) 

Low Temp. Operation: 

(-55°C, 2 Hrs.) 

High Temp. Exposure: 

(125°C, 250 Hrs.) 

Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 100 mAor Power Rating, 

whichever is less. 
: 220° Nominal 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1% or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto125°C 

: Min. 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 900 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

: 260° Nominal 

: 20 to 200 gram-cm 

(0.27 to 2.78 Oz-in.) 
: 500 gram-cm min. (6.94 Oz-in.) 
: 200 cycles 

(A R/R< 2 Ohms +3%) 
: Mil-Std-202, Method 208 
:1 Kg 



A m < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, 
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SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 



PHILIPS 



6mm Leaded Trimmer Single Turn 

Model CT-6 
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9mm Leaded Trimmer Multiturn 
Model CT-9 




PHILIPS 



Multiturn Trimming 

Potentiometer 

9 mm Square, Cermet 

Model CT-9 



Features 

• Sealed to Withstand I 

• Precious Metal Contact 

• Highly Automated Assembly 

• Bulk or Tape and Reel Packaging 



501 



Part Number 
CT9 



Pin Style 

Package Option 

Blank = Bulk Pack 
T = Tape and Reel/1000 Units 

Model 
Marking 

Units Marked With Model Number, Pin Style, Resistance Code, and 
Date Code 



Standard Resistance 
Values and Codes 



n Code 


O Code 


10 


100 


20 K 


203 


20 


200 


25 K 


253 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


250 K 


254 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5 K 


502 


2 M 


205 


10 K 


103 


5 M 


s : 5 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 



Power Rating 
Operating Voltage Max. 



1 Ohms to 5 Meg. Ohms 

± 1 0% Standard 

50 Ohms to 2 Meg. 

± 100 ppm/°C 

others ± 250 ppm/°C. 
: 1/2Wattat70°C 
: 300 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 



Electrical (continued) 
Wiper Current Max. 

Electrical Angle 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 



Solderability 
Terminal Strength, Min 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 

Mech. Shock: 

(100 g) 

Vibration: 

(20 g, 10 to 2000 Hz.) 

Low Temp. Operation: 

(-55°C, 2 Hrs.) 

High Temp. Exposure: 

(125°C, 250 Hrs.) 

Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



: 100 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 6 Turns, Nominal 
: Continuous over full mechanical 

range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 

: 1 % or 3 Ohms, whichever is 



: -55°Cto 4-125°C 
: Min. 1000 Meg. at 500 VDC for 
2 minutes. 

: 900 VAC rms, 1 minute, 
1 milliamp max. 

1 8 Turns, Nominal 

360 gram-cm (5 Oz-in.) max. 

Not Applicable, wiper idles 

200 cycles 

10ft To 20011, 

A R/R < ± (0.511 4-3%) 

500n To 5 MO, 

▲ R/R < ± (0.5fi 4-2%) 

Mil-Std-202, Method 208 

IKg 



A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% 

A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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L- 1 7A 1 UU 


v 

A 


20 OHM 


U 1 7AZUU 


Y 
y\ 


50 OHM 


CT9X500 


X 


100 OHM 


CT9X101 


X 


200 OHM 


CT9X201 


X 


500 OHM 


CT9X501 


X 


IK OHM 


CT9X102 


X 


2KOHM 


CT9X202 


X 


5K OHM 


CT9X502 


X 


10K OHM 


CT9X103 


X 



20K OHM 


CT9X203 


X 


25KOHM 


CT9X253 


X 


50K OHM 


CT9X503 


X 


100KOHM 


CT9X104 


X 


200K OHM 


CT9X204 


X 


250K OHM 


CT9X254 


X 


500KOHM 


CT9X504 


X 


1 M OHM 


CT9X105 


X 


2M OHM 


CT9X205 


X 


5MOHM 


CT9X505 


X 



All parts listed are bulk. 
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20mm Multiturn Trimmer 
Model CT-20 




PHILIPS 



Multiturn Trimming 



20 mm Rectangular, Cermet 
Model CT-20 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Alloy Contact 

• Highly Automated Assembly 

Part Number 
CT20 P 503 



Pin Style 
Model 

Marking 

Units Marked With Model Number, Pin Style, Resistance Code, and 
Date Code 

Packaging 

Bulk Pack 





Standard Resistance 






Value and Codes 




n 


Code 


a 


Code 


10 


100 


20 K 


203 


20 


200 


25 K 


253 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


250 K 


254 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5 K 


502 


2M 


205 


10 K 


103 







_ Solderability 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 

Power Rating 



: 1 Ohms to 5 Meg. Ohms 
: ± 1 0% Standard 
: 50 Ohms to 2 Meg. 

± 100 ppm/°C 

others ± 250 ppm/°C. 
: 3/4 Watt at 70°C 



Electrical (continued) 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 



: 300 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 2 Turns, Nominal 
: Continuous over full mechanical 

range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1 % or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto + 125°C 

: Min 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 600 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

1 5 turns Nominal 

360 gram-cm (5 Oz-in.) max. 

Not Applicable, wiper idles 

200 cycles 

10fiTo 200fi, 

▲ R/R < ± (0.5fi +3%) 
500fiTo5Mfi, 

▲ R/R < ± (0.5H +2%) 
Mil-Std-202, Method 208 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(100 g) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 2.00% 

▲ R/R < 2.00% ▲ SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% ▲ SS < 1 .00% 



▲ R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CAT 
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PHILIPS 



20mm Multiturn Trimmer 
Model CT-20 



CT20P100 
CT20P200 
CT20P500 
CT20P101 
CT20P201 



CT20P501 
CT20P102 
CT20P202 
CT20P502 
CT20P103 



CT20P203 
CT20P253 
CT20P503 
CT20P104 
CT20P204 



CT20P254 
CT20P504 
CT20P105 
CT20P205 



All parts listed are side adjust P pin style. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



10 OHM 
20 OHM 
50 OHM 
100 OHM 
200 OHM 



500 OHM 
1 K OHM 
2KOHM 
5KOHM 

10K OHM 



20KOHM 
25K OHM 
50KOHM 
100KOHM 
200KOHM 



250K OHM 
500KOHM 

1 MEG OHM 

2 MEG OHM 



Philips 
Part Numb 



CT20X100 
CT20X200 
CT20X500 
CT20X101 
CT20X201 











Value 



10 OHM 
20 OHM 
50 OHM 
1 00 OHM 
200 OHM 



CT20X501 
CT20X102 
CT20X202 
CT20X502 
CT20X103 
CT20X203 
CT20X253 
CT20X503 
CT20X104 
CT20X204 



500 OHM 
IK OHM 
2K OHM 
5K OHM 

10K OHM 



20K OHM 
25KOHM 
50KOHM 
100KOHM 
200K OHM 



CT20X254 
CT20X504 
CT20X105 
CT20X205 



All parts listed are side adjust X pin style 
parts listed are bulk MPQ 100. 



250KOHM 
500KOHM 

1 MEG OHM 

2 MEG OHM 



All parts I 
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7mm Multiturn Trimmer 
Model TM-7 




Features 

• Multiturn Trimmer in Compact Size 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Contact 

Part Number 
TM7 P 102 



Resistance Code 

Pin Style 

Model 
Marking 

Units Marked With Resistance Code and Date Code 

Packaging 

Bulk Pack 



Standard Resistance 




50 


500 


20 K 


203 


100 


101 


50 K 


503 


200 


201 


100 K 


104 


500 


501 


200 K 


204 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5 K 


502 


2M 


205 


10 K 


103 







Specifications 
Electrical 

Resistance Range : 50 Ohms to 2 Meg. Ohms 

Resistance Tolerance : ± 1 0% Standard 

Temp. Coeff. Of Resistance : 50 Ohms to 2 Meg. 

± 100 ppm/°C 
Power Rating : 1 12 Watt at 70°C 

Operating Voltage Max. : 300 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 



PHILIPS 



Multiturn Trimming 

Potentiometer 

7 mm Round, Cermet 

Model TM-7 



Electrical (continued) 




Wiper Current Max. 


: 1 00 mA or Power Rating, 




whichever is less. 


Electrical Angle 


: 2-1/2 Turns Nominal 


Electrical Continuity 


: Continuous over full mechanical 




range. 


End Resistance 


: 1 % or 2 Ohms, whichever is 


Resolution 


greater. 

: Essentially infinite. 


Contact Resistance Variation 


: 1% or 3 Ohms, whichever is 


Operating Temp. Range. 


greater. 

: -55°Cto +125°C 


Insulation Resistance, Min. 


: Min 1 000 Meg. at 500 VDC for 




2 minutes. 


Dielectric Strength 


: 900 VAC rms, 1 minute, 




1 milliamp max. 


Mechanical 




Mechanical Angle 


: 3 turns nominal 


Operating Torque 


: 200 gram-cm (2.78 Oz-in.) max. 


Stop Strength, Min. 


: Not Applicable, Wiper Idles 


Terminal Strength, Min. 


: 1 Kg (MIL-R-22097) 


Rotational Life 


: 200 cycles 




(A R/R <2fl + 3%) 


Solderability 


: Mil-Std-202, Method 208 


Environmental (MIL-R-22097) 


Thermal Shock: 




(-6S°Cto125°C) 


▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 


Humidity: 




(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 


A R/R < 2.00% 


Mech. Shock: 




(100 g) 


A R/R < 1.00% A SS < 1.00% 


Vibration: 




(20 g, 10 to 2000 Hz.) 


A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 


Low Temp. Operation: 




(-55°C, 2 Hrs.) 


A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 


High Temp. Exposure: 




(125°C, 250 Hrs.) 


A R/R < 3.00% A SS < 2.00% 


Load Life: 




(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 


A R/R < 3.00% A SS < 1.00% 


Soldering Heat: 




(350°C, 3 Sec.) 


A R/R < 1 .00% 


Immersion: 


Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 




No Leaks 
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PH I LI PS 7mm Multiturn Trimmer 

Model TM-7 



TM7P1 nn 

II I / r I UU 


10 OHM 


III/ r ZUU 


zu uni i 


II l / r jUU 


50 OHM 


TM7D 1 m 
I I I / r I U I 


I UU ^rtl 1 


III/ rZU 1 


1C\C\ OHM 
zuu urn i 


TM7pc;rn 
III/ rjU 1 


con OHM 


TM7D1 m 

I I I / r IUZ 


I is L/rirl 


1 1 1/rZUZ 


iv hum 

Zlx kJMl I 


TM7P c ;n') 
mi/ r juz 


j|\ Unl I 


TM7P103 


10K OHM 


TM7P203 


20K OHM 


TM7P503 


50KOHM 


TM7P104 


100KOHM 


TM7P204 


200KOHM 


TM7P504 


500K OHM 


TM7P105 


1 MEGOHM 


TM7P205 


2 MEG OHM 



All parts listed are top adjust P pin style. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



TM7W100 


10 OHM 


TM7W200 


20 OHM 


TM7W500 


50 OHM 


TM7W101 


100 OHM 


TM7W201 


200 OHM 


TM7W501 


500 OHM 


TM7W102 


1 K OHM 


TM7W202 


2KOHM 


TM7W502 


5KOHM 


TM7W103 


10K OHM 


TM7W203 


20K OHM 


TM7W503 


50KOHM 


TM7W104 


100KOHM 


TM7W204 


200KOHM 


TM7W504 


500K OHM 


TM7W105 


1 MEG OHM 


TM7W205 


2 MEG OHM 



All parts 
All 



parts listed are top adjust W pn 
parts listed are bulk MPQ 100. 
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7mm Multiturn Trimmer 
Model TM-7 



PHILIPS 




TM7X100 


10 OHM 


TM7X200 


20 OHM 


TM7X500 


50 OHM 


TM7X101 


100 OHM 


TM7X201 


200 OHM 


TM7X501 


500 OHM 


TM7X102 


IK OHM 


TM7X202 


2KOHM 


TM7X502 


5KOHM 


TM7X103 


10KOHM 


TM7X203 


20KOHM 


TM7X503 


50KOHM 


TM7X104 


100KOHM 


TM7X204 


200KOHM 


TM7X504 


500K OHM 


TM7X105 


1 MEG OHM 


TM7X205 


2 MEG OHM 



All parts listed are side adjust X pin style. 
All parts listed are bulk MPQ 100. 



TM7S100 


10 OHM 




TM7S200 


20 OHM 




TM7S500 


50 OHM 




TM7S101 


100 OHM 




TM7S201 


200 OHM 




TM7S50I 


500 OHM 




TM7S102 


IK OHM 




TM7S202 


2KOHM 




TM7S502 


5KOHM 




TM7S103 


1 0K OHM 




TM7S203 


20KOHM 




TM7S503 


50K OHM 




TM7S104 


100KOHM 




TM7S204 


200K OHM 




TM7S504 


500K OHM 




TM7S105 


1 MEG OHM 




TM7S205 


2 MEG OHM 





All parts listed are 
All 



parts iisrea are siae aajusi 3 pin 
parts listed are bulk MPQ 100. 
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PHILIPS 




4mm Leaded Trimmer Single Turn 

Model RJ-4 



Single Turn Trimming 

Potentiometer 

4 mm Round, Cermet 

Model RJ-4 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Contact 



Part Number 
RJ4 W 



103 



Resistance Code 

Pin Style 
Model 

Marking 

Units Marked With Model Number, Resistance Code, and Date 
Code 

Packaging 

Bulk Pack 





Standard Resistance 






Value and Codes 




n 

a . 


Code 





Code 


10 


10 


10 K 


103 


20 


200 


20 K 


203 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


500 K 


504 


1 K 


102 


1 M 


105 


2K 


202 


2M 


205 


5 K 


502 







Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 



Power Rating 
Operating Voltage Max. 



1 Ohms to 2 Meg. Ohms 
± 10% Standard 
1 00 Ohms to 2 Meg. 
± 100 ppm/°C 
others ° 250 ppm/°C. 

: 1/2 Wattat70°C 

: 200 VDC or Power Rating, 
whichever is less. 



Electrical (continued) 
Wiper Current Max. 

Electrical Angle 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 



Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Terminal Strength, Min. 
Rotational Life 



: 1 00 mA or Power Rating, 
whichever is less. 
: 200° Nominal. 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto +125°C 

: Min. 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 500 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

230° Nominal 

1 50 gram-cm (2.08 Oz-in.) max. 
450 gram-cm (6.25 Oz-in.) max. 
1 Kg 

200 cycles 

10flto200 O, 

▲ R/R < 0.5 fi+3% 

500 fl to 2 MO, 

A R/R < 0.5 n +2% 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto 125°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(100 g) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 3.00% A SS < 1 .00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 
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4mm Leaded Trimmer Single Turn 
Model RJ-4 



PHILIPS 



RI4W1 00 


10 OHM 


RJ4W200 


20 OHM 


RJ4W500 


50 OHM 


RJ4W101 


100 OHM 


RI4W201 


200 OHM 


RJ4W501 


500 OHM 


RI4W102 

1 V I V V 1 \JZ. 


IK OHM 


RI4W202 


2KOHM 


RJ4W502 


5K OHM 


RI4W103 


10K OHM 


R)4W203 


20K OHM 


R14W503 


50K OHM 


R14W104 


100K OHM 


RI4W204 


200K OHM 


RI4W504 


500K OHM 


FU4W105 


1 MEG OHM 


FU4W205 


2 MEG OHM 



All parts listed are top adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 200. 



RI4WS100 


10 OHM 


RI4WS200 


20 OHM 


RJ4WS500 


50 OHM 


RJ4WS101 


100 OHM 


RJ4WS201 


200 OHM 


RI4WS501 


500 OHM 


RI4WS102 


1 K OHM 


RJ4WS202 


2KOHM 


RJ4WS502 


5KOHM 


RJ4WS103 


10K OHM 


RJ4WS203 


20K OHM 


RJ4WS503 


50K OHM 


RI4WS104 


100K OHM 


RJ4WS204 


200K OHM 


RI4WS504 


500KOHM 


F04WS105 


1 MEG OHM 


RI4WS205 


2 MEG OHM 



All parts listed are side adjust. 
All parts listed are bulk MPQ 200. 
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PHILIPS 




6mm Leaded Trimmer Single Turn 

Model RJ-6 



Single Turn Trimming 

Potentiometer 

6 mm Round, Cermet 

Model RJ-6 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Contact 



Part Number 
RJ6 X 



102 



Resistance Code 



Pin Style 
Model 

Marking 

Units Marked With Model Number, Resistance Code, and Date 
Code 

Packaging 

Bulk Pack 



Standard Resistance 
Value and Codes 



ft Code 


a 


Code 


10 


100 




20 K 


203 


20 


200 


25 K 


253 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


250 K 


254 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5K 


502 


2 M 


205 


10 K 


103 


5M 


505 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 



Power Rating 
Operating Voltage Max. 



: 10 Ohms to 5 Meg. Ohms 
: ± 10% Standard 
: 50 Ohms to 2 Meg. 

± 100 ppm/°C others 

± 250 ppm/°C. 
: 1/2Wattat70°C 
: 200 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 



Electrical (continued) 
Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Terminal Strength, Min. 
Rotational Life 



: 100 mA or Power Rating, 
whichever is less. 
: 230° Nominal. 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto 125°C 

: Min. 1000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 900 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

270° Nominal 

1 50 gram-cm (2.08 Oz-in.) max. 
500 gram-cm (6.94 Oz-in.) max. 
1 Kg 

200 cycles 

10fl to 200 fl, 

A R/R < 0.511+3% 

500 H to 5 Mfl, 

▲ R/R < 0.5 (1 4-2% 



Environmental (MIL-R-22097) 
Thermal Shock: 

(-65°Cto -H25°C) 
Humidity: 

(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 
(lOOg) 
Vibration: 
(20 g, 10 to 2000 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
(-55°C, 2 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(125°C, 250 Hrs.) 
Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



▲ R/R < 1 .00% ▲ SS < 1 .00% 

▲ R/R < 1 .00% 

A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 1 .00% 
A R/R < 1 .00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 2.00% 
A R/R < 2.00% A SS < 1 .00% 



A R/R < 1 .00% 

Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 
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6mm Leaded Trimmer Single Turn 
Model RJ-6 



PHILIPS 



10 OHM 


RJ6P100 


P 


20 OHM 


RJ6P200 


P 


50 OHM 


PJ6P500 


P 


100 OHM 


PJ6P101 


P 


200 OHM 


RJ6P201 


P 


500 OHM 


RJ6P501 


P 


1 K OHM 


RI6P102 


P 


2KOHM 


RJ6P202 


P 


5KOHM 


RJ6P502 


P 


1 0K OHM 


RJ6P1 03 


P 


20KOHM 


RJ6P203 


P 


25KOHM 


RJ6P253 


P 


50KOHM 


PJ6P503 


p 


100KOHM 


RJ6P104 


P 


200K OHM 


PJ6P204 


P 


250K OHM 


RI6P254 


P 


500K OHM 


PJ6P504 


P 


1 M OHM 


RJ6P105 


P 


2M OHM 


RJ6P205 


P 


5M OHM 


RJ6P505 


P 


10 OHM 


R16S100 


S 


20 OHM 


R16S200 


s 


50 OHM 


PJ6S500 


s 


100 OHM 


RJ6S1 01 


s 


200 OHM 


PJ6S201 


s 


500 OHM 


RJ6S501 


s 


IK OHM 


RJ6S102 


s 


2K OHM 


RJ6S202 


s 


5KOHM 


BJ6S502 


s 


1 0K OHM 


BJ6S1 03 


s 


20KOHM 


PJ6S203 


s 


25KOHM 


RJ6S253 


s 


50KOHM 


RJ6S503 


s 


100K OHM 


PJ6S104 


s 


200K OHM 


RI6S204 


s 


250K OHM 


PJ6S254 


s 


500KOHM 


RJ6S504 


s 


1 M OHM 


PJ6S105 


s 


2M OHM 


PJ6S205 


s 


5MOHM 


RI6S505 


s 



10 OHM 


PJ6W100 


W 


20 OHM 


PJ6W200 


W 


50 OHM 


RJ6W500 


W 


100 OHM 


RI6W101 


W 


200 OHM 


RJ6W201 


W 


500 OHM 


RJ6W501 


w 


IK OHM 


RJ6W102 


w 


2K OHM 


RJ6W202 


w 


5KOHM 


PJ6W502 


w 


1 0K OHM 


RJ6W103 


w 


20KOHM 


RJ6W203 


w 


25KOHM 


PJ6W253 


w 


50KOHM 


PJ6W503 


w 


100KOHM 


RJ6W104 


w 


200KOHM 


PJ6W204 


w 


250K OHM 


RJ6W254 


w 


500KOHM 


RJ6W504 


w 


1 M OHM 


RJ6W105 


w 


2M OHM 


R16W205 


w 


5M OHM 


R16W505 


w 


10 OHM 


R16X100 


X 


20 OHM 


RI6X200 


X 


50 OHM 


RI6X500 


X 


100 OHM 


PJ6X101 


X 


200 OHM 


RJ6X201 


X 


500 OHM 


PJ6X501 


X 


IK OHM 


BJ6X102 


X 


2KOHM 


RI6X202 


X 


5KOHM 


RI6X502 


X 


1 0K OHM 


RJ6X1 03 


X 


20KOHM 


PJ6X203 


X 


25KOHM 


PJ6X253 


X 


50K OHM 


RJ6X503 


X 


100KOHM 


RJ6X104 


X 


200K OHM 


R16X204 


X 


250KOHM 


RJ6X254 


X 


500KOHM 


PJ6X504 


X 


1 M OHM 


PJ6X105 


X 


2M OHM 


RJ6X205 


X 


5MOHM 


RI6X505 


X 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 




13mm Leaded Trimmer Single Turn 

Model RJ-13 



Single Turn Trimming 

Potentiometer 

13 mm Round, Cermet 

Model RJ-13 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Contact 



Part Number 
RJ13 P 



501 



Resistance Code 



Pin Style 
Model 

Marking 

Units Marked With Model Number, Resistance Code, and Date 
Code 

Packaging 

Bulk Pack 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 



Power Rating 
Operating Voltage Max. 



: 10 Ohms to 5 Meg. Ohms 

: ± 1 0% Standard 

: 50 Ohms to 2 Meg. ± 

1 00 ppm/°C others ± 

250 ppm/°C. 
: 3/4 Watt at 70°C 
: 300 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 



Electrical (continued) 
Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Terminal Strength, Min. 
Rotational Life 





Standard Resistance 






Value and Codes 






10 


100 


20 K 


203 


20 


200 


25 K 


253 


50 


500 


50 K 


503 


100 


101 


100 K 


104 


200 


201 


200 K 


204 


500 


501 


250 K 


254 


1 K 


102 


500 K 


504 


2K 


202 


1 M 


105 


5 K 


502 


2M 


205 


10 K 


103 


5 M 


505 



: 1 00 mA or Power Rating, 
whichever is less. 
: 230° Nominal. 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 1 % or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

: -55°Cto 125°C 

: Min. 1 000 Meg. at 500 VDC for 

2 minutes. 
: 900 VAC rms, 1 minute, 

1 milliamp max. 

270° Nominal 

350 gram-cm (4.86 Oz-in.) max. 

1 Kilogram-cm max. 

2Kg 

200 cycles 

10 to 200 a 

▲ R/R < 0.5 O 4-3% 

500 n to 2 Mfl, 

A R/R < 0.5 n 4-2% 



Environmental (MIL-R-22097) 




Thermal Shock: 






(-65 Cto-H25°C) 


▲ R/R < 1 .00% ▲ 


SS < 1 .00% 


Humidity: 






(80 - 98% RH, 240 Hrs.) 


▲ R/R < 1 .00% 




Mech. Shock: 






(100 g) 


▲ R/R < 1 .00% A 


SS < 1 .00% 


Vibration: 






(20 g, 10 to 2000 Hz.) 


▲ R/R < 1 .00% ▲ 


SS < 1 .00% 


Low Temp. Operation: 






(-55X, 2 Hrs.) 


▲ R/R < 1 .00% A 


SS < 2.00% 


High Temp. Exposure: 






(125°C, 250 Hrs.) 


A R/R < 2.00% A 


SS < 2.00% 


Load Life: 






(70°C, 0.75 W, 1000 Hrs.) 


A R/R < 2.00% A 


SS < 1.00% 


Soldering Heat: 






(350°C, 3 Sec.) 


A R/R < 1 .00% 




Immersion: 


Fluorocarbon Liquid 


85°C, 1 min. 




No Leaks 





FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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13mm Leaded Trimr 
Model RJ-13 



He Turn 



PHILIPS 



10 OHM 


BJ13P100 


P 


20 OHM 


RI13P200 


p 


50 OHM 


RJ13P500 


P 


100 OHM 


RI13P101 


P 


200 OHM 


BJ13P201 


P 


500 OHM 


RJ13P501 


P 


1 K OHM 


RN3P1 02 
r\j I jr \jjL 


P 


2K OHM 


RJ13P202 


p 


5KOHM 


R113P502 


p 


10K OHM 


RJ13P103 


p 


20K OHM 


RJ13P203 


p 


25K OHM 


Rl 1 ^P}^ 


p 

r 


50K OHM 


RJ13P503 


P 


100K OHM 


PJ13P104 


P 


200K OHM 


RJ13P204 


P 


250K OHM 


PJ13P254 


P 


500K OHM 


RI1 ^PR04 


p 
r 


1M OHM 


RJ13P105 


P 


2M OHM 


RJ13P205 


p 


5M OHM 


PJ13P505 


P 


10 OHM 


RJ13S100 


s 


")n OHM 

zu Will 1 


RI1 3*000 


c 
j 


50 OHM 


RJ13S500 


s 


100 OHM 


RJ13S101 


s 


200 OHM 


PJ13S201 


s 


500 OHM 


RJ13S501 


s 


1 K OHM 


RIHS1 02 


c 


2K OHM 


RJ13S202 


s 


5K OHM 


RJ13S502 


s 


10K OHM 


RJ13S103 


s 


20K OHM 


RJ13S203 


s 


25K OHM 


RJ1 3S253 


s 


50K OHM 


RJ13S503 


s 


100K OHM 


RJ13S104 


s 


200K OHM 


RJ13S204 


s 


250K OHM 


RJ13S254 


s 


500KOHM 


RJ13S504 


s 


1M OHM 


RJ13S105 


s 


2M OHM 


RJ13S205 


s 


5MOHM 


RJ13S505 


s 



10 OHM 


RJ13SR100 


SR 


20 OHM 


RJ13SR200 


SR 


50 OHM 


RJ13SR500 


SR 


100 OHM 


RI13SR101 


SR 


200 OHM 


RJ13SR201 


SR 


500 OHM 


RJ13SR501 


SR 


1 K OHM 


RI1 3SR102 

IV 1 J JIM \J J- 


SR 


2K OHM 


RJ13SR202 


SR 


5KOHM 


RJ13SR502 


SR 


10KOHM 


RJ13SR103 


SR 


20KOHM 


RJ13SR203 


SR 


1W OHM 


RI1 ^^R7^^ 


^R 


50K OHM 


RJ13SR503 


SR 


100K OHM 


RJ13SR104 


SR 


200K OHM 


RJ13SR204 


SR 


250K OHM 


RJ13SR254 


SR 


mink 1 ohm 


Rll ^R^n4 


^R 


1 M OHM 


RJ13SR105 


SR 


2M OHM 


RJ13SR205 


SR 


5M OHM 


RJ13SR505 


SR 


10 OHM 


RJ13PR100 


PR 


20 OHM 


Rii ^PR^on 

r\i i jrrvuu 


PR 


50 OHM 


RJ13PR500 


PR 


1 00 OHM 


RJ13PR101 


PR 


200 OHM 


RJ13PR201 


PR 


500 OHM 


RJ13PR501 


PR 


1 K OHM 


Rl 1 ipRi n? 

rj i jrr\i uz 


PR 


2K OHM 


RJ13PR202 


PR 


5KOHM 


RJ13PR502 


PR 


1 0K OHM 


RJ13PR103 


PR 


20K OHM 


RJ13PR203 


PR 


25K OHM 


RI1 3PR253 

1 \J 1 -J 1 1 -J 


PR 


50K OHM 


PJ13PR503 


PR 


100KOHM 


RI13PR104 


PR 


200K OHM 


RJ13PR204 


PR 


250K OHM 


RJ13PR254 


PR 


500KOHM 


RJ13PR504 


PR 


1 M OHM 


RJ13PR105 


PR 


2MOHM 


RJ13PR205 


PR 


5M OHM 


RJ13PR505 


PR 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWIT 
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"ALOG. 



PHILIPS 



Model 2322-410 




Single Turn Trimming 
Potentiometer 
Carbon Open Frame 



10 mm Square 
Model 2322-410 



Features 

• PC Board Mount 

• Reduced Cost Compared to Sealed 

• Front and Back Adjustable 



Part Number 
2322-410- 



33 57 



Resistance Code 

See Table Below 

Adjustment Position 

33 = Top Adjust 
50 = Side Adjust 

Adjustment Style 

= Without Knob 

4 = With Knob (Side Adjust) 

6 = With Knob (Top Adjust) 



Model 



Marking 

Units Marked With Resistance Value 

Packaging 

Bulk Pack 

Consult Factory for Other Options Available 



Standard Resistance 
Value and Codes 



47 


91 


I0K 


57 


100 


51 


22 K 


58 


220 


52 


47 K 


59 


330 


69 


100 K 


61 


470 


53 


220 K 


62 


1 K 


54 


470 K 


63 


2.2 K 


55 


1 M 


64 


4.7 K 


56 


2.2 M 


65 






4.7 M 


66 



Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 
Temp. Coeff. Of Resistance 
Power Rating 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-25°Cto +70°C) 
Humidity: 

(90% RH, 40°C, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 

(40 g) 

Vibration: 
(10 g, 10 to 500 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
High Temp. Exposure: 
Load Life: 

(40°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



47 Ohms to 4.7 Meg. Ohms 

± 20% Standard 

-500 to +300 ppm/°C 

0.1 Wattat40°C 

1 50 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 

1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 

200° Nominal. 

Continuous over full mechanical 
range. 

2% or 10 Ohms, whichever is 
greater. 

Essentially infinite. 

3% or 3 Ohms, whichever is 

greater. 

-25°Cto70°C 

Not Applicable 

Not Applicable 

260° Nominal 

255 gram-cm (3.54 Oz-in.) Max. 
510 gram-cm min. (7.08 Oz-in.) 
200 cycles (A R/R < ±5%; 
R13 > 100 fi) 



A R/R < 2.0% A SS < 0.5% 

A R/R < 10.0% + 0.5 n 

A R/R < 1 2.0% 

A R/R < 2.0% A SS < 0.30% 
Not Applicable 
Not Applicable 

A R/R < 10.00% A SS < 0.50% 

A R/R < 0.50% + 0.2 fi 
Not Applicable 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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Model 2322-482 



PHILIPS 




Features 

• PC Board Mount 

• Reduced Cost Compared to Sealed 

• Broad Range of Resistance Values 

• Front and Back Adjustable 



Part Number 
2322-482- 3 



102 



Resistance Code 



Tolerance 

= ± 20% 
2 = ± 10% 

Adjustment Style 

3 = Side Adjust (Straight Slot) 

4 = Top Adjust (Straight Slot) 

7 = Side Adjust (Cross Slot) 

8 = Top Adjust (Cross Slot) 



Model 



Marking 

Units Marked With Resistance Value 

Packaging 

Bulk 





Standard Resistance 






Value and Codes 








100 


101 


33 K 


333 


150 


151 


47 K 


473 


220 


221 


68 K 


683 


330 


331 


100 K 


104 


470 


471 


150K 


154 


680 


681 


220 K 


224 


1 K 


102 


330 K 


334 


1.5 K 


152 


470 K 


474 


2.2 K 


222 


680 K 


684 


3.3 K 


332 


1 M 


105 


4.7 K 


472 


1.5 M 


155 


6.8 K 


682 


2.2 M 


225 


10K 


103 


3.3 M 


335 


15 K 


153 


4.7 M 


475 


22 K 


223 


6.8 M 


685 






10 M 


106 



Single Turn Trimming 
Potentiometer 
Cermet Open Frame 
(Non Sealed) 
10 mm Square 
Model 2322-482 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 

Temp. Coeff. Of Resistance 
Power Rating 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical I 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-55°Cto +125°C) 
Humidity: 

(90% RH, 40°C, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 

(40 g) 

Vibration: 
(10g, 10 to 500 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
High Temp. Exposure: 
Load Life: 

(70°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



: 100 Ohms to 10 Meg. Ohms 
: ± 20% Standard (± 10% 

Available) 
: ±100 ppm/°C 
: 1/2Wattat70°C 
: 500 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 100 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 220° Nominal. 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 0.5% or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 0.5% or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

-55°Cto 125°C 
Not Applicable 
Not Applicable 

235° Nominal 

306 gram-cm (4.25 Oz-in.) Max. 
510 gram-cm min. (7.08 Oz-in.) 
200 cycles (A R/R < ± 5%) 



▲ R/R < 2.00% ▲ SS < 0.5% 
A R/R < 1 .00% + 0.5 ft 

▲ R/R < 0.10% 

▲ R/R < 0.10% ▲ SS < 0.20% 
Not Applicable 

Not Applicable 

A R/R < 1 .00% ▲ SS < 0.20% 

A R/R < 1 .00% + 0.2 ft 
Not Applicable 



Consult Factory for Other Options Available 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 



Model 2322-483 




Single Turn Trimming 
Potentiometer 

Carbon Enclosed (Dust Cover) 
10 mm Square 
Model 2322-483 



Features 

• PC Board Mount 

• Front and Back Adjustable 

Part Number 

2322-483- 2 2 



102 



Resistance Code 

See Table Below 

Tolerance, Packaging, Pins 

2 = ± 20%, Bulk, Snap In Pins 
4 = ± 20%, Bulk, Straight Pins 
6 = ± 20%, Magazine, Snap In Pins 
8 = ± 20%, Magazine, Straight Pins 

Adjustment Style 

1 = Side Adjust (Hex, Insulated) 

2 = Side Adjust (Cross, Insulated) 

6 = Top Adjust (Hex, Insulated) 

7 = Top Adjust (Cross, Insulated) 



Model 



Consult Factory for Other Options Available 
Marking 

Units Marked With Resistance Value 



Standard Resistance 
Value and Codes 



100 


101 


22 K 


223 


220 


221 


47 K 


473 


470 


471 


100 K 


104 


1 K 


102 


220 K 


224 


2.2 K 


222 


470 K 


474 


4.7 K 


472 


1 M 


105 


10K 


103 


2.2 M 


225 






4.7 M 


475 



Specifications 




Electrical 




Resistance Range 


1 00 Ohms to 4.7 Meg. Ohms 


Resistance Tolerance 


± 20% Standard 




(± 10% Available) 


Temp. Coeff. Of Resistance 


± 300 ppm /°C 


Power Rating 


0.1 Wattat40°C 


Operating Voltage Max. 


200 VDC or Power Rating, 




whichever is less. 


Wiper Current Max. 


1 00 mA or Power Rating, 




whichever is less. 


Electrical Angle, Nominal 


285° Nominal. 


Electrical Continuity 


Continuous over full mechanical 




range. 


End Resistance 


2% or 1 Ohms, whichever is 




greater. 


Resolution 


Essentially infinite. 


Contact Resistance Variation 


1 % or 3 Ohms, whichever is 




greater. 


Operating Temp. Range. 


-25 C to 85 C 


Insulation Resistance, Min. 


Not Applicable 


Dielectric Strength 


Not Applicable 


Mechanical 




Mechanical Angle, Nominal 


300° Nominal 


Operating Torque 


1 02 gram-cm (1 .42 Oz-in.) Max. 


Stop Strength, Min. 


510 gram-cm min. (7.08 Oz-in.) 


Rotational Life 


200 cycles (A R/R < ± 10%) 


Environmental 




Thermal Shock: 




(-25°C to +85°C) 


A R/R < 5.00% A SS < 2.0% 


Humidity: 




(90% RH, 40°C, 240 Hrs.) 


A R/R < 10.00% + 0.5 ft 


Mech. Shock: 




(40 g) 


A R/R < 2.0% 


Vibration: 




(lOg, 10 to 500 Hz.) 


A R/R < 2.0% A SS < 0.30% 


Low Temp. Operation: 


slot Applicable 


High Temp. Exposure: 


Not Applicable 


Load Life: 




(40°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 


A R/R < 20.00% A SS < 0.50% 


Soldering Heat: 




(350°C, 3 Sec.) 


A R/R < 20.00% A SS < 0.50% 


Immersion: 


Not Applicable 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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Model 



PHILIPS 




Features 

• PC Board Mount 

• Broad Range of Resistance Values 

• Front and Back Adjustable 



Part Number 

2322-484- 2 



102 



Resistance Code 

See Table Below 

Tolerance, Packaging, Pins 

2 = ± 20%, Bulk, Snap In Pins 
4 = ± 20%, Bulk, Straight Pins 
6 = ± 20%, Magazine, Snap In Pins 
8 = ± 20%, Magazine, Straight Pins 

Adjustment Style 

1 = Side Adjust (Hex Slot) 

2 = Side Adjust (Cross Slot) 

6 = Top Adjust (Hex Slot) 

7 = Top Adjust (Cross Slot) 



Model 



Consult Factory for Other Options Available 
Marking 

Units Marked With Resistance Value 



Standard Resistance 
Value and Codes 



47 


479 


22 K 


223 


68 


689 


33K 


333 


1 00 


101 


47 K 


473 


150 


151 


68 K 


683 


220 


221 


100 K 


104 


330 


331 


150 K 


154 


470 


471 


220 K 


224 


680 


681 


330 K 


334 


1 K 


102 


470 K 


474 


1.5 K 


152 


680 K 


684 


2.2 K 


222 


1.0 M 


105 


3.3 K 


332 


1.5 M 


155 


4.7 K 


472 


2.2 M 


225 


6.8 K 


682 


3.3 M 


335 


10 K 


103 


4.7 M 


475 


15 K 


153 


6.8 M 


685 






10M 


106 



Single Turn Trimming 
Potentiometer 
Cermet Enclosed 
(Dust Cover) 
10 mm Square 
Model 2322-484 



Specifications 

Electrical 

Resistance Range 
Resistance Tolerance 

Temp. Coeff. Of Resistance 
Power Rating 
Operating Voltage Max. 

Wiper Current Max. 

Electrical Angle, Nominal 
Electrical Continuity 

End Resistance 

Resolution 

Contact Resistance Variation 

Operating Temp. Range. 
Insulation Resistance, Min. 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Mechanical Angle, Nominal 
Operating Torque 
Stop Strength, Min. 
Rotational Life 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-55°Cto +125°C) 
Humidity: 

(90% RH, 40°C, 240 Hrs.) 
Mech. Shock: 

(40 g) 

Vibration: 
(lOg, 10 to 500 Hz.) 
Low Temp. Operation: 
High Temp. Exposure: 
Load Life: 

(40°C, 0.50 W, 1000 Hrs.) 
Soldering Heat: 
(350°C, 3 Sec.) 
Immersion: 



: 47 Ohms to 1 Meg. Ohms 

: ± 20% Standard (± 10% 

Available) 

: ±100 ppm /°C 

: l/2Wattat40°C 

: 250 VDC or Power Rating, 

whichever is less. 
: 1 00 mA or Power Rating, 

whichever is less. 
: 295° Nominal. 

: Continuous over full mechanical 
range. 

: 0.5% or 2 Ohms, whichever is 
greater. 

: Essentially infinite. 
: 1 % or 3 Ohms, whichever is 
greater. 

-55°Cto 125°C 
Not Applicable 
Not Applicable 

300° Nominal 

204 gram-cm (2.83 Oz-in.) Max. 
510 gram-cm min. (7.08 Oz-in.) 
200 cycles (A R/R < ± 5%) 



A R/R < 2.00% A SS < 1 .0% 

A R/R < 2.00% + 0.2 m 

A R/R < 0.10% 

A R/R < 0.50% A SS < 0.30% 
Not Applicable 
Not Applicable 

A R/R < 2.00% A SS < 3.00% 

A R/R < 1 .00% + 0.2 n 
Not Applicable 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 




4mm Surface Mount Selector Switch 

Model CS-4 



Surface Mount Selector Switch 
4 mm Square 
Model CS-4 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Gull Wing and J Lead 

• Highly Automated Assembly 

• Bulk or Tape and Reel Packaging 



Part Number 



CS-4 



1 



N T A 

T 

Terminal Type 

A = J Hook 
B = Gull Wing 
C = Thru Hole 
(1 Pole 2 Contact 
Only) 

Packaging 

Blank = Bulk 

T = Tape and Reel/500 Units 

Contact Timing 

N = Non-Shorting 
(1 Pole, 3 Contact Only) 
Y = Non-Shorting with Neutral Detent 
(1 Pole 2 Contacts, 2 Pole 2 Contacts) 
X = Non-Shorting w/o Neutral 
Contact (1 Pole 2 Contacts Only) 

No. of Contacts (Throws) 

2 = 2 Contacts 

3 = 3 Contacts 



No. of Poles 

1 = 1 Pole 

2 = 2 Pole 



Model 



Marking 

Units Marked With Two 

Specifications 
General 

Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 



Switch Position Marks 



-25°CTO +70°C 
-40°CTO +70°C 
O Ring Sealed 



Electrical 

Contact Rating 
Maximum Current 
Maximum Voltage 
Contact Resistance 
Insulation Resistance 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Shart Torque 
Number Of Positions 
Step Angle 
Rotational Life 



DC 0.5 VA 
1 00 mA max. 
16VDC 

1 00 mfl max. @ 1 KHz, 20 mV 
100 Mfi min. 
@ 500 Vdc 
: 1 mA max. 500 VAC 
@ 50 Hz For 60 Sec. 

100 g-CM (1 .39 oz-in) max. 
3 Max 

45° 90° (CS-4- 12x only) 

200 Cycles min. 

250 g-cm (3.47 oz-in) min. 



Environmental (MIL-STD-202) 
Thermal Shock: 

(-40°C to +70°C, 30 min Dwell, 



5 Cycles) 
Humidity: 

(90 - 95% RH, 40°C, 48 Hrs.) 
Low Temp. Storage: 
(-40°C, 16 Hrs.) 
High Temp. Storage: 
(70°C, 16 Hrs.) 
Rotational Life: 
(200 Cycles @ Load or 30 mA, 
16 VDC 

Soldering Heat: 

(260°C, 10 Sec.) 
Mechanical Shock: 

(50 g, 1 1 mS, Sawtooth, 6 Axes, 

3 Cycles) 

Vibration: 

(lOg, .060 DA, 10 to 55 Hz, 
2 Hrs, 3 Axes) 
Immersion: 



See Criteria Note Below 



See Criteria Note Below 



See Criteria Note Below 



See Criteria Note Below 



See Criteria Note Below 



See Criteria Note Below 



Contact Bounce 0.1 mS max. 



Contact Bounce 0.1 mS max. 
Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 100 mfl 

Insulation Resistance Not Less Than 100 Mfl (10 Mfl Humidity) 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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4mm Surface Mount Selector Switch 
Model CS-4 



PHILIPS 



Phillips 

Part Number Pole 


CS412YA 


1 


CS412YB 


1 


CS412YC 


1 


CS412XA 


1 


CS412XB 


1 


CS412XC 


1 


CS412YTA 


1 


CS412YTB 


1 


CS412XTA 


1 


CS412XTB 


1 


CS413NA 


1 


CS413NB 


1 


CS413NTA 


1 


CS413NTB 


1 


CS422YA 


2 


CS422YB 


2 


CS422YTA 


2 


CS422YTB 


2 




no 
no 
no 
yes 
yes 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
yes 
yes 
yes 



J HOOK 
GULL WING 
THRU-HOLE 

J HOOK 
GULL WING 
THRU-HOLE 

J HOOK 
GULL WING 

J HOOK 
GULL WING 

J HOOK 
GULL WING 

J HOOK 
GULL WING 

J HOOK 
GULL WING 

J HOOK 
GULL WING 



Pack 
Quantity 

100 Bulk 

100 Bulk 

100 Bulk 

100 Bulk 

100 Bulk 

100 Bulk 

500 T/R 

500 T/R 

500 T/R 

500 T/R 

100 Bulk 

100 Bulk 

500 T/R 

500 T/R 

100 Bulk 

500 Bulk 

500 T/R 

500 T/R 
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PHILIPS 



Features 

• Tape Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Gull Wing and J Lead 

• Highly Automated Assembly 

• Bulk or Tape and Reel Packaging 

Part Number 
CHS 06 T A 



Terminal Type 

A = J Hook 
B = Gull Wing 

Packaging 

Blank = Bulk 

T = Tape and Reel/500 Units 



Number = Positions 

02 : 2 
04 : 4 
06:6 
08:8 
10: 10 



Model 



Marking 

Units Marked With Two I 

Specifications 
General 

Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 



Surface Mount Slide Switch .050 Lead Pitch 

Model CHS 




, Switch Position Marks 



-40°CTO +85°C 
-40°CTO +85°C 



Surface Mount Slide Switch 
)50" Lead Pitch 




Electrical 

Contact Rating 
Non-Switching 
Switching 

Contact Resistance 

Insulation Resistance 

Dielectric Strength 

Mechanical 

Operating Force 
Mechanical Life 



: 1 00 mA @ 50 VDC max. 
: 25 mA @ 24 VDC max. 

100mA@6VDC max. 
: 50 mfl max. @ 1 KHz, 

1 .5 mA, 20 mV max. 
: 1,000 MO min. 

@ 100 VDC 
: 0.5 mA max. 500 VAC 

@ 50 Hz For 60 Sec. 



: 1 .0 kg/ max. 
: 2,000 Cycles 



Environmental (MIL-STD-202) 
Thermal Shock: 

(-40°C to +85°C, 30 min Dwell, 

5 Cycles) 

Temp./Humidity: 

(- 1 0°C to +85°C, - 96% RH, 
24Hrs., 10 Cycles) 
Low Temp. 
(-40°C, 96 Hrs.) 
High Temp. 
(85°C, 96 Hrs.) 
Mechanical Life: 
(2000 Cycles @ Load or 100 
mA, 6 VDC) 
Soldering Heat: 
(240°C, 30 Sec.) 
Mechanical Shock: 
(50 g, 1 1 mS, Semi-Sine Wave, 

6 Axes, 3 Cycles) 
Vibration: 

(lOg, .060 DA, 10 to 500 Hz, 
2 Hrs, 3 Axes) 



See Criteria Note Below 

See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

Contact Bounce 1 jjlS max. 

Contact Bounce 10 u,S max. 



Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 50 mfl 
Insulation Resistance Not Less Than 1,000 Mfl 
Operating Force Not Greater Than 1 .0 kg/" 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 

193 



Surface Mount Slide Switch .050 Lead Pitch PH I LI PS 

Model CHS 



CHS02A 2 BULK J HOOK 100 

CHS02TA 2 TAPE & REEL J HOOK 500 

CHS02B 2 BULK GULL WING 100 

CHS02TB 2 TAPE & REEL GULL WING 500 

CHS04A 4 BULK J HOOK 100 

CHS04TA 4 TAPE & REEL J HOOK 500 

CHS04B 4 BULK GULL WING 100 

CHS04TB 4 TAPE & REEL GULL WING 500 

CHS06A 6 BULK J HOOK 100 

CHS06TA 6 TAPE & REEL J HOOK 500 

CHS06B 6 BULK GULL WING 100 

CHS06TB 6 TAPE & REEL GULL WING 500 

CHS08A 8 BULK J HOOK 100 

CHS08TA 8 TAPE & REEL J HOOK 500 

CHS08B 8 BULK GULL WING 100 

CHS08TB 8 TAPE & REEL GULL WING 500 
CHS10A 10 BULK J HOOK 100 
CHS10TA 10 TAPE & REEL J HOOK 500 
CHS10B 10 BULK GULL WING 100 
CHS 10TB 10 TAPE & REEL GULL WING 500 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 




7mm Surface Mount Code Switch 

Model S-7000 



Surface Mount Code Switch 
7 mm Square 



Model S-7000 



Features 

• Hexadecimal or Decimal to Binary 

• Sealed to Allow for Automatic 

• Gull Wing and J Lead or Leaded 

• Highly Automated Assembly 

• Bulk or Tape and Reel Packaging 

Part Number 

S-7 1 



Terminal Type 

A = J Hook 
B = Gull Wing 
C ■ Thru Hole 

Packaging 

Blank = Bulk 

T = Tape and Reel/500 Units 



Adjustment 

= Top 

1 = Side 



Code Type 

1 = Decimal Real 

3 = Decimal Complementary 

5 = Hexadecimal Real 

7 = Hexadecimal Complementary 



Shaft Type 

= Flush 



Model 



Marking 

Units Marked With Two Digit Date Code, Mark for Complementary 
Code and Switch Position Marks 



Specifications 
General 



Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 



-25°CTO +70°C 
-25°C TO +70°C 
O Ring Sealed 



Electrical 

Contact Rating 

Non-Switching 

Switching 
Contact Resistance 
Insulation Resistance 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Shaft Torque 
Number Of Positions 
Step Angle 
Rotational Life 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-25°C to +70°C, 30 min. Dwell 

5 Cycles) 

Humidity: 

(90 - 95% RH, 40°C, 240 Hrs.) 

Low Temp. Storage: 

(-25°C, 96 Hrs.) 

High Temp. Storage: 

(70°C, 96 Hrs.) 

Rotational Life: 

(10,000 Steps @ Load or 

100 mA, 5 VDC) 

Soldering Heat: 

(260°C, 10 Sec) 

Mechanical Shock: 

(50 g, 1 1 mS, Sawtooth, 6 Axes, 

3 Cycles) 

Vibration: 

(lOg, .060 DA, 10 to 200 Hz, 
2 Hrs. 3 Axes) 
Immersion: 



100 mA@ 50 VDC max. 

100 mA@5VDC max. 

100 ma max. @1 KHz, 20 mV 

100 Mfl min. 100 VDC 

1 mA max. 250 VAC 

@ 50 Hz For 60 Sec. 

200 g-cm (2.78 oz-in) max. 
10 (Decimal), 16 (Hex) 
36° (Decimal), 22.5° (Hex) 
1 0,000 Steps min. 



See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

See Criterial Note Below 
See Criteria Note Below 



Contact Bounce 0.1 mS max. 



Contact Bounce 0.1 mS max. 
Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 100 mfl 

Insulation Resistance Not Less Than 100 Mfl (10 Mil Humidity) 

Shaft Torque Not Greater Than 200g-cm 
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10mm Dip Rotary Code Switch 
Models S-1000, S-2000 




PHILIPS 



Dip Rotary Code Switch 
10 mm Square 
Models S-1000, S-2000 



Features 

• Hexadecimal or Decimal to Binary 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Precious Metal Contact 

• Pin Spacing Identical to Piano Key Dip Switch 

Part Number 

SI 1 



T 



Adjustment Type 

A = Cross Slot 
With Flush Rotor 



Adjustment 

= Top 

1 = Side 

Code Type 

1 = Real 

3 = Complementary 

Shaft Type 

= Flush 

1 = Knob 

Model 

51 = 16 Position (Hex) 

52 = 10 Position (Dec) 

Marking 

Units Marked With Two Digit Date Code, Full Part Number and 
Switch Position Marks 

Packaging 

Bulk Pack 

Specifications 
General 



Electrical 

Contact Rating 

Non-Switching 

Switching 
Contact Resistance 
Insulation Resistance 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Shaft Torque 
Number Of 
Step Angle 
Rotational Life 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-10°C to +60°C, 60 min. Dwell. 

5 cycles) 

Humidity: 

(90% RH, 60°C, 1000 Hrs.) 

Low Temp. Storage: 

(-10°C, 1 Hr.) 

High Temp. Storage: 

(60°C, 1000 Hrs.) 

Rotational Life: 

(10,000 steps @ Load or 

100 mA, 5 VDC) 

Soldering Heat: 

(260°C, 10 Sec) 

Mechanical Shock: 

(50 g, 1 1 mS, Sawtooth, 6 Axes, 

3 Cycles) 

Vibration: 

(10 g, .060 DA, 10 to 200 Hz, 
2 Hrs. 3 Axes) 
Immersion: 



100 mA@ 50 VDC max. 

100 mA@5VDC max. 

1 00 mfi max. @ 1 KHz., 20 mV 

1000 Mfi min. 100 VDC 

1 mA max. 300 VAC 

@ 50 Hz For 60 Sec. 

: 1 30 g-cm (1 .81 oz-in) min. 
: 10 (Decimal), 16 (Hex) 
: 36° (Decimal), 22.5° (Hex) 
: 10,000 Steps min. 



See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

Contact Bounce 0.1 mS max. 



Contact Bounce 0.1 mS max. 
Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 



-10°CTO +60°C 
-20°CTO +70°C 
O Ring Sealed 



Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 100 mfl 

Insulation Resistance Not Less Than 100 Mfi (10 Mfi Humidity) 

Shaft Torque Not Less Than 100 g-cm 

No Mechanical Damage 
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PH I LI PS 1 Omm Dip Rotary Code Switch 

Models S-1000, S-2000 Series 

Binary Coded Rotary Switch 



List of Types 





Binary coded decimal 


Binary coded hexadecimal 


Real code 


Complementary code 


Real code 


Complementary code 


Top setting 


Without knob 


S- 201 OA 


S-2030A 


S-1 01 OA 


S-1030A 


With knob 


S-2110 


S-21 30 


S-1110 


S-1 1 30 


Side setting 


Without knob 


S-201 1A 


S-2031A 


5- 1 1 1 A 


S-1031A 


With knob 


S-21 1 1 


S-21 31 


S-1 1 1 1 


S-1 131 



Code Format 























'S-1000" series 






















"S-2000" series 
















Position 





1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


A 


B 


C 


D 


E 


F 






8 




































Real code 


4 










• 


• 


• 


• 










• 


• 


• 


• 


c 


2 






• 


• 






• 


• 






• 


• 






• 


• 




d 




1 




• 




• 




• 




• 




• 




• 




• 




• 


e 




8 




































Complementary 


4 


• 


• 


• 


• 










• 


• 


• 


• 












code 


2 


• 


• 






• 


• 






• 


• 






• 


• 










T 


• 




• 




• 




• 




• 




• 




• 




• 





• = contact closed 



Terminal/Connection/Size of PCB Processing 
I I 



Terminal Pin Layout 
(Bottom view) 



Real code 



Complementary code 





Real code 



Complementary code 



P.C.B. Dimensions 
(Bottom View) 







154 ±( 


,1 

04 


-> 




0.1 ± 0.C 




-u, 
























































— < 


5— 



















S-1000A/2000Ac. 



Operating face 



\ 



7 



S-lO«W2000A<a 



FOR ADDITIONAL INI 
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10mm Dip Rotary Code Switch PHILIPS 
Models S-1000, S-2000 



S-2010A DECIMAL WITHOUT KNOB REAL TOP 50 

S-2110 DECIMAL WITH KNOB REAL TOP 50 

S-2011A DECIMAL WITHOUT KNOB REAL SIDE 50 

S-2111 DECIMAL WITH KNOB REAL SIDE 50 

S-2030 DECIMAL WITHOUT KNOB COMPLEMENTARY TOP 50 

S-2130 DECIMAL WITH KNOB COMPLEMENTARY TOP 50 

S-2031A DECIMAL WITHOUT KNOB COMPLEMENTARY SIDE 50 

5-2131 DECIMAL WITH KNOB COMPLEMENTARY SIDE 50 

S-1010A HEXADECIMAL WITHOUT KNOB REAL TOP 50 

S-1110 HEXADECIMAL WITH KNOB REAL TOP 50 

S-101 1A HEXADECIMAL WITHOUT KNOB REAL SIDE 50 

S-1111 HEXADECIMAL WITH KNOB REAL SIDE 50 

S-1030A HEXADECIMAL WITHOUT KNOB COMPLEMENTARY TOP 50 

S-1130 HEXADECIMAL WITH KNOB COMPLEMENTARY TOP 50 

S-1031A HEXADECIMAL WITHOUT KNOB COMPLEMENTARY SIDE 50 

S-1131 HEXADECIMAL WITH KNOB COMPLEMENTARY SIDE 50 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND CONTROL POTENTIOMETERS CATALOG. 
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PHILIPS 




7mm Rotary Switch 
Model S-8000 



7 mm Rotary Switch, 
Binary Coded Octal 
Model S-8000 



Features 

• Octal to Binary 

• Top or Side Adjust 

• O Ring Sealed for Automatic Processing 

Part Number 

S8 1 



Adjustment 

= Top 

1 = Side 



Code 

1 = Real 
3 = Comp. 



Shaft 

= Flush 

1 = Knob 



Model 
Marking 

Units Marked With Two Digit Date Code, Full Part Number and 
Switch Position Marks 

Packaging 

Bulk Pack 

Specifications 
General 

Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 



-25°CTO +70°C 
-25°C TO +70°C 
O Ring Sealed 



Electrical 

Contact Rating 
Non-Switching 
Switching 
Contact Resistance 
Insulation Resistance 
Dielectric Strength 



1 00 mA @ 50 VDC max. 
1 00 mA @ 5 VDC max. 
100 mfl max. @ IKHz., 20 mV 
1000 Mfl min. 100 VDC 
1 mA max. 250 VAC 
@ 50 Hz For 60 Sec. 



Mechanical 

Shaft Torque 
Number Of Positions 
Step Angle 
Rotational Life 
Terminal Strength 
Solderability 

Environmental (MIL-STD 
Mechanical Shock: 

(50g, 1 1 mS, Sawtooth, 6 Axes, 
3 Cycles) 
Vibration: 

(lOgor .030 DA, 10 to 500 Hz. 
2 Hrs., 3 axes) 
Thermal Shock: 
(-25°C to 70°C, 30 min. Dwell 
5 cycles) 
Humidity: 

(90-95% RH, 40°C, 240 Hrs.) 
High Temp. Exposure: 
(70°C for 96 Hrs.) 
Low Temp. Storage: 
(-25°Cfor 96 Hrs.) 
Rotational Life: 
(10,000 Steps @ Load or 
100 mA, 5 VDC) 
Soldering Heat: 
(260"C, 10 Sec.) 

Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 100 mfl 

Insulation Resistance Not Less Than 100 Mil (10 Mfl for Humidity) 

Shaft Torque Not Greater Than 200g-CM 

No Mechanical Damage 



200 g-cm (5 Oz-in) max. 
8 

45° 

10,000 Steps min. 
1 .0 Kg. (2.2 lbs.) min. 
75% Coverage min., 235°C for 
2±0.5 Sees. 

202) 

Contact Bounce 0.1 mS max. 

Contact Bounce 0. 1 mS max. 

See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO PHIL 
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Dip Rotary Selector Switch 
Model SS-10 



PHILIPS 




Dip Rotary Selector Switch 
10mm Square 
Model SS-10 



Features 

• Sealed to Allow for Automatic Processing 

• Rotary Action for Easy Setting and Stability 

• Contact Action Self Cleaning 

Part Number 

SS-10- 1 6 N P 



Shaft Type 

L = Knob 
None = Flush 



Adjustment 

P = Top 
S = Side 



Contact Timing 

N = Non-Shorting 
S = Shorting (1 Pole, 5 Contacts; 
1 Pole, 6 Contacts without off) 

No. of Contacts (Throws) 

3 = 3 Contacts (Available on 2 Pole only) 

4 = 4 Contacts (Available on 1 Pole only) 
6 = 6 Contacts (Available on 1 Pole only) 

5 = 5 Contacts (Available on 1 Pole only) 



No. of Poles 

1 = 1 Pole 

2 = 2 Poles 



Model 



Marking 

Units Marked With Two Digit Date Code, Full Part Number and 
Switch Position Marks 

Packaging 

Bulk Pack 



Specifications 
General 

Operating Temp. Range 
Storage Temp. Range 
Sealing Method 

FOR ADDITIONAL IN 
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Electrical 

Contact Rating 
Non-Switching 
Switching 
Contact Timing 
Contact Resistance 
Insulation Resistance 
Dielectric Strength 

Mechanical 

Shaft Torque 
Number Of Positions 
Step Angle 



Rotational Life 
Stop Strength 

Environmental 
Thermal Shock: 

(-10°C to +60°C, 30 min. Dwell 

5 cycles) 

Humidity: 

(90 - 95% RH, 40°C, 240 Hrs.) 

Low Temp. Storage: 

(-25°C, 1 Hr.) 

High Temp. Storage: 

(60°C, 96 Hrs.) 

Soldering Heat: 

(260°C, 10 Sec) 

Mechanical Shock: 

(50 g, 1 1 mS, Sawtooth, 6 Axes, 

3 Cycles) 

Vibration: 

(10g, .060 DA, 10 to 200 Hz, 
2 Hrs. 3 Axes) 
Immersion: 



100mA@50VDC max. 
100 mA@ 5 VDC max. 
Non Shorting 

1 00 mfi max. @ 1 KHz., 20 mV 
100 MA min. 100 VDC 
1 mA max. 300 VAC 
@ 50 Hz For 60 Sec. 

: 400 g-cm (5.56 oz-in) max. 
: 4, 6 or 3 

:36° (3 or 4 Position), 22.5° (6 
Position), 30° (5 Position), 28° (6 
Position No Off) 

: 500 Cycles min. 

: 500 g-cm (6.94 oz-in) min. 



See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 
See Criteria Note Below 

Contact Bounce 0.1 mS Max. 



Contact Bounce 0.1 mS Max. 
Fluorocarbon Liquid, 85°C, 1 min. 
No Leaks 



Criteria Note: 

Contact Resistance Not Greater Than 100 mfl 

Insulation Resistance Not Less Than 100 MO (10 Mfi Humidity) 

Shaft Torque Not Greater Than 400g-cm 

No Mechanical Damage 



-10°CTO +60°C 
-25°C TO +70°C 
O Ring Sealed 

I REFER TO PHILIPS' TRIMMERS, SWITCHES, AND < 



PHILIPS 




Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
General Purpose and High Voltage Series 



Surface Mount Ceramic 
Multilayer Capacitors 
General Purpose and High 
Voltage Series 

Features 

• Superior Volumetric Efficiency 

• Excellent for High Speed Automated Assembly 

• Voltage Ranges from 25 to 500 VDC 

• Four Standard Dielectric Materials: NPO, X7R, Z5U & Y5V 

• Available in sizes 0603, 0805, 1206, 1210, 1812 & 2220 



Part Number 

• See Table 1 

Marking 

Marking available on sizes 0805 and larger. See table 2 for marking 
code key. 

• Single Character Alphanumeric Color Code: 

The character designates two significant digits of capacitance, 
color code designates the multiplier of capacitance in picofarads 

• Two Character Code: 

The alpha identifier designates two significant digits of capacitance, 
the numeric identifier designates the multiplier of capacitance in 
picofarads. 

• Manufacturer Code: 

The manufacturer code designates the Philips Components logo 
for SMD product 

Packaging 

Available on 7" or 13" Tape & Reel. 0603 and 0805 size also available 
in Bulk Case Casette. 

Terminations Available 

Palladium - Silver: Ag/Pd 
Nickel Barrier, 1 00% Tin: Ni/Sn 
Nickel Barrier, Tin/Lead: Ni/Sn - Pb 

Table 1 

Part Number 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 









Voltage 










50V 


100V 


200V 


500V 


COG 




0.47 pF to 


0.47 pF to 


10 pF to 


1 pF to 






5600 pF 


4700 pF 


1500 pF 


lOOOpF 


X7R 


0.01 uF to 


100 pF to 


1 80 pF to 


1 80 pF to 


470 pF to 




0.22 |xF 


0.47 M.F 


0.15 u-F 


0.1 u.F 


0.015 jjlF 


Z5U 




0.01 u.Fto 
1 (iF 








Y5V 


4.7 (iF to 
1 |xF 


2.2 nF to 
1 |xF 









Capacitance Tolerance: 

C0K & COG: ±0.25 pF, ±0.5 pF, ±5% & ± 1 0% 
X7R: ±5%, ± 1 0% & ± 20% 

Z5U & Y5V: ±20% & +80%/-20% 

Temperature Characteristics: 

COG: ± 30 ppm/°C, -55°Cto +125°C 

C0K: ± 1 50 ppm/°C, - 55°C to + 1 25°C 

X7R: ± 1 5%, - 55°C to + 1 25°C 

Z5U: +22% to -56%, +10°Cto +85°C 

Y5V: +22% to -56%, +30°C to +85°C 



1206 


CG 


102 


J 


9 


B 


B 





1 

Size Code 




Capacitance (pF) 


1 


Voltage 


1 


1 

Packaging Type 


1 


(LxW) 


Material 


102= 1,000 pF 


Tolerance 


7 = 16V 


Termination 


B T&R 7" Reel - Blister 


Marking 


0603 


CG COG, C0K 


i.e. the third digit 


F = ±1% 


8 = 25V 


A Ag/Pd 


DT&R 13" Reel -Blister 


No Mark 


0805 


2R X7R 


signifies the 


G = ±2% 


9 = 50V 


B Ni/Sn 


2 T&R 7" Reel - Paper 


1 1 Character 


1206 


2F Y5V 


number of zeros. 


B = 0.1 pF 


= 100V 


C Ni/Sn-Pb 


3 T&R 1 3" Reel - Paper 


2 2 Character 


1210 


2E Z5U 




C = ±0.25 pF 


B = 200V 




P Bulk Cassette 


5 Logo 


1812 






D = ±0.5 pF 


D = 500V 








2220 






J = ±5% 
K = ±10% 
M = ±20% 
Z= +80%/- 20% 











Note: Compact series also available. Please refer to Data Handbook PA06-A. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 



201 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
General Purpose and High Voltage Series 

Table 2 Marking 
"Two Character Marking" 



PHILIPS 



Single Character Marking' 




1.0 


A 


5.1 


T 


1.1 


B 


5.6 


U 


1.2 


C 


6.2 


V 


1.3 


D 


6.8 


w 


1.5 


E 


7.5 


X 


1 A 
1 .0 


c 
r 


p. i 

O.L 


Y 
T 


i a 


r~ 


q i 

7. 1 


-7 
/ 


t n 


LJ 

n 


L.j 


a 


L.L 


1 
J 


-i c 
j.j 


u 
D 


2.4 


K 


4.0 


d 


2.7 


L 


4.5 


e 


3.0 


M 


5.0 


f 


3.3 


N 


6.0 


m 


3.6 


P 


7.0 


n 


3.9 


Q 


8.0 


t 


4.3 


R 


9.0 


y 


4.7 


S 






Numeric 




Numeric 


Decimal 


Character 






Multi P' ier 





10° 


5 


10 5 


1 


10' 


6 


10' 


2 


10 ! 


7 


10' 


3 


10 3 


8 


10» 


4 


w 


9 


10-' 



10 


A 


Orange 


10' 


11 


B 


Black 


10° 


12 


C 


Green 


10' 


13 


D 


Blue 


10 2 


15 


E 


Violet 


10 3 


16 


H 


Red 


10- 


18 


1 






20 


J 






22 


K 






24 


L 






27 


N 






30 


O 






33 


R 






36 


S 






39 


T 






43 


V 






47 


w 






51 


X 






56 


Y 






62 


Z 






68 


3 






75 


4 






82 


7 






91 


9 







CMC Case Size Dimensions/Millimeters (Inches) 




0603 


1.6 ± 0.10 
(0.063 ± 0.004) 


0.80 ±0.10 
(0.032 ± 0.004) 


0.70 
(0.028) 


0.90 
(0.036) 


0.25 
(0.010) 


0.65 
(0.026) 


0.40 
(0.016) 


0805 


2.0 ± 0.10 
(0.079 ± 0.004) 


1 25 ± 0.10 
(0.049 ± 0.004) 


0.51 
(0.021) 


1.30 

(0.052) 


0.25 
(0.010) 


0.75 
(0.030) 


0.55 
(0.022) 


1206 


3.2 ± 0.15 
(0.126 ± 0.006) 


1.6 ± 0.15 
(0.063 ± 0.006) 


0.51 
(0.021) 


1.60 
(0.064) 


0.25 
(0.010) 


0.75 
(0.030) 


1.40 
(0.056) 


1210 


3.2 ± 0.20 
(0.126 ± 0.008) 


2.5 ± 0.20 
(0.098 ± 0.008) 


0.51 
(0.021) 


1.80 
(0.072) 


0.25 
(0.010) 


0.75 
(0.030) 


1.40 
(0.056) 


1812 


4.5 ± 0.20 
(0.177 ± 0.008) 


3.2 ± 0.20 
(0.126 ± 0.008) 


0.51 
(0.021) 


1.80 
(0.072) 


0.25 
(0.010) 


0.75 
(0.030) 


2.20 
(0.088) 


2220 


5.7 ± 0.20 
(0.224 ± 0.008) 


5.0 ± 0.20 
(0.197 ± 0.008) 


0.51 
(0.021) 


1.80 
(0.072) 


0.25 
(0.010) 


0.75 
(0.030) 


2.9 
(0.114) 




FOR ADDITIONAL I 
202 



PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 0603 Dielectric: COK, COG 



0.47 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG478C9B20 Tape & Reel 

0.56 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG568C9B20 Tape & Reel 

0.68 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG688C9B20 Tape & Reel 

0.82 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG828C9B20 Tape & Reel 

1.0 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG 1 09C9B20 Tape & Reel 

1.2 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG129C9B20 Tape & Reel 

1.5 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG1 59C9B20 Tape & Reel 

1.8 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG1 89C9B20 Tape & Reel 

2.2 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG229C9B20 Tape & Reel 
2.7 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG279C9B20 Tape & Reel 

3.3 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG339C9B20 Tape & Reel 

3.9 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG399C9B20 Tape & Reel 

4.7 pF 50 ±.25 pF COK 0603CG479C9B20 Tape & Reel 

5.6 pF 50 ±.50 pF COK 0603CG569D9B20 Tape & Reel 

6.8 pF 50 ±.50 pF COK 0603CG689D9B20 Tape & Reel 

8.2 pF 50 ±.50 pF COK 0603CG829D9B20 Tape & Reel 

lOpF 50 ±5% COG 0603CG100J9B20 Tape & Reel 

lOpF 50 ±10% COG 0603CGI00K9B20 Tape & Reel 

1 2 pF 50 ±5% COG 0603CG120J9B20 Tape & Reel 

12pF 50 ±10% COG 0603CG120K9B20 Tape & Reel 

15 pF 50 ±5% COG 0603CG150J9B20 Tape & Reel 

15 pF 50 ±10% COG 0603CG150K9B20 Tape & Reel 

18 pF 50 ±5% COG 0603CG180J9B20 Tape & Reel 

1 8 pF 50 ±10% COG 0603CG180K9B20 Tape & Reel 

22 pF 50 ±5% COG 0603CG220J9B20 Tape & Reel 

22 pF 50 ±10% COG 0603CG220K9B20 Tape & Reel 

27 pF 50 ±5% COG 0603CG270J9B20 Tape & Reel 

27 pF 50 ±10% COG 0603CG270K9B20 Tape & Reel 

33 pF 50 ±5% COG 0603CG330J9B20 Tape & Reel 

33 pF 50 ±10% COG 0603CG330K9B20 Tape & Reel 

39 pF 50 ±5% COG 0603CG390J9B20 Tape & Reel 

39 pF 50 ±10% COG 0603CG390K9B20 Tape & Reel 

47 pF 50 ±5% COG 0603CG470J9B20 Tape & Reel 

47 pF 50 ±10% COG 0603CG470K9B20 Tape & Reel 

56 pF 50 ±5% COG 0603CG560J9B20 Tape & Reel 

56 pF 50 ±10% COG 0603CG560K9B20 Tape & Reel 

68 pF 50 ±5% COG 0603CG680J9B20 Tape & Reel 

68 pF 50 ±10% COG 0603CG680K9B20 Tape & Reel 

82 pF 50 ±5% COG 0603CG820J9B20 Tape & Reel 

82 pF 50 ±10% COG 0603CG820K9B20 Tape & Reel 

lOOpF 50 ±5% COG 0603CG101J9B20 Tape & Reel 

lOOpF 50 ±10% COG 0603CG101K9B20 Tape & Reel 

1 20 pF 50 ±5% COG 0603CG1 21J9B20 Tape & Reel 

120 pF 50 ±10% COG 0603CG121K9B20 Tape & Reel 

150 pF 50 ±5% COG 0603CG151J9B20 Tape & Reel 

150 pF 50 ±10% COG 0603CG151K9B20 Tape&Reel 

180 pF 50 ±5% COG 0603CG1 81J9B20 Tape&Reel 

180 pF 50 ±10% COG 0603CG181K9B20 Tape&Reel 

220 pF 50 ±5% COG 0603CG221J9B20 Tape&Reel 

220 pF 50 ±10% COG 0603CG221 K9B20 Tape&Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
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Surface Mount Ceramic 
Size: 0603 Dielectric: COG 



PHILIPS 



Capacitance 
Value 





Capacitance Temperature 









270 pF 
270 pF 



50 
50 



£5% 
:10% 



COG 
COG 



Part Number 

0603CG271J9B20 
0603CG271K9B20 



Packaging 

Type 

Tape & Reel 
Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surfa 



Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0603 Dielectric: X7R 



Capacitance i 
Value 

2 _ '•- - 1 




r 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


rnnips 
Part Number 


Packagi ng 
Type 


0.01 ixF 


25 




± 1 0% 


X7R 


06032R103K8B20 


~ape & Reel 


0.010 u.F 


25 




±20% 


X7R 


06032R103M8B20 


Tape & Reel 


0.01 2 u.F 


25 




±10% 


X7R 


06032R123K8B20 


Tape & Reel 


0.01 2 m-F 


25 




±20% 


X7R 


06032R123M8B20 


Tape & Reel 


0.015 iulF 


25 




±10% 


X7R 


06032R153K8B20 


Tape & Reel 


0.015 (jlF 


25 




±20% 


X7R 


06032R153M8B20 


Tape & Reel 


0.018 u.F 


25 




±10% 


X7R 


06032R183K8B20 


Tape & Reel 


0.018 u.F 


25 




±20% 


X7R 


06032R183M8B20 


Tape & Reel 


0.022 u.F 


25 




±10% 


X7R 


06032R223K8B20 


Tape & Reel 


0.022 jjlF 


25 




±20% 


X7R 


06032R223M8B20 


Tape & Reel 


100 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R101K9B20 


Tape & Reel 


100 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R101M9B20 


Tape & Reel 


120 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R121K9B20 


Tape & Reel 


120 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R121M9B20 


Tape & Reel 


150 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R151K9B20 


Tape & Reel 


150 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R151M9B20 


Tape & Reel 


180 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R181K9B20 


Tape & Reel 


180 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R181M9B20 


Tape & Reel 


220 pF 


50 




± 1 0% 


X7R 


06032R221K9B20 


Tape & Reel 


220 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R221 M9B20 


Tape & Reel 


270 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R271K9B20 


Tape & Reel 


270 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R271M9B20 


Tape & Reel 


330 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R331K9B20 


Tape & Reel 


330 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R331M9B20 


Tape & Reel 


390 pF 


50 




± 1 0% 


X7R 


06032R391K9B20 


Tape & Reel 


390 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R391M9B20 


Tape & Reel 


470 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R471K9B20 


Tape & Reel 


470 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R471M9B20 


Tape & Reel 


560 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R561K9B20 


Tape & Reel 


560 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R561M9B20 


Tape & Reel 


680 pF 


50 




± 1 0% 


X7R 


06032R681K9B20 


Tape & Reel 


680 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R681M9B20 


Tape & Reel 


820 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R821 K9B20 


Tape & Reel 


820 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R821 M9B20 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R102K9B20 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R102M9B20 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 




± 1 0% 


X7R 


06032R122K9B20 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R122M9B20 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 




± 1 0% 


X7R 


06032R152K9B20 


Tape & Reel 


1500pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R152M9B20 


Tape & Reel 


1800pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R182K9B20 


Tape & Reel 


1800 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R182M9B20 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R222K9B20 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R222M9B20 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R272K9B20 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R272M9B20 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R332K9B20 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R332M9B20 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 




±10% 


X7R 


06032R392K9B20 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 




±20% 


X7R 


06032R392M9B20 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0603 Dielectric: X7R 



Philips 
Part Number 



PHILIPS 



Packaging 
Type 



] 



A "00 P F 


50 


± 1 0% 


X7R 


06032R472K9B20 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 


06032R472M9B20 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 


06032R562K9B20 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 


06032R562M9B20 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 


06032R682K9B20 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 


06032R682M9B20 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 


06032R822K9B20 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 


06032R822M9B20 


Tape & Reel 


0.010 u.F 


50 


±10% 


X7R 


06032R103K9B20 


Tape & Reel 


0.010 u.F 


50 


±20% 


X7R 


06032R103M9B20 


Tape & Reel 


0.012 (jlF 


50 


± 1 0% 


X7R 


06032R123K9B20 


Tape & Reel 


0.012 


50 


±20% 


X7R 


06032R123M9B20 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


50 


±10% 


X7R 


06032R153K9B20 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


50 


±20% 


X7R 


06032R153M9B20 


Tape & Reel 


0.018 u-F 


50 


±10% 


X7R 


06032R183K9B20 


Tape & Reel 


0.018 m-F 


50 


±20% 


X7R 


06032R1 83M9B20 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0603 Dielectric: Y5V 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



0.010 (xF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F103M8B20 


Tape & Reel 


0.010 jxF 


25 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F103Z8B20 


Tape & Reel 


0.012 pF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F123M8B20 


Tape & Reel 


0.012 m-F 


25 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F123Z8B20 


Tape & Reel 


0.015 p-F 


25 


±20% 


Y5V 


06032F153M8B20 


Tape & Reel 


0.015 m-F 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F153Z8B20 


Tape & Reel 


0.018 pF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F183M8B20 


Tape & Reel 


0.01 8 u-F 


25 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F183Z8B20 


Tape & Reel 


0.022 |xF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F223M8B20 


Tape & Reel 


0.022 pF 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F223Z8B20 


Tape & Reel 


0.027 pF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F273M8B20 


Tape & Reel 


0.027 pF 


25 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F273Z8B20 


Tape & Reel 


0.033 pF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F333M8B20 


Tape & Reel 


0.033 pF 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F333Z8B20 


Tape & Reel 


0.039 


25 


±20% 


Y5V 


06032F393M8B20 


Tape & Reel 


0.039 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F393Z8B20 


Tape & Reel 


0.047 


25 


±20% 


Y5V 


06032F473M8B20 


Tape & Reel 


0.047 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F473Z8B20 


Tape & Reel 


0.056 


25 


±20% 


Y5V 


06032F563M8B20 


Tape & Reel 


0.056 u-F 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F563Z8B20 


Tape & Reel 


0.068 |xF 


25 


±20% 


Y5V 


06032F683M8B20 


Tape & Reel 


0.068 p.F 


25 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F683Z8B20 


Tape & Reel 


0.082 


25 


±20% 


Y5V 


06032F823M8B20 


Tape & Reel 


0.082 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F823Z8B20 


Tape & Reel 


0.1 


25 


±20% 


Y5V 


06032F104M8B20 


Tape & Reel 


0.1 


25 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F104Z8B20 


Tape & Reel 


0.010 p.F 


50 


±20% 


Y5V 


06032F103M9B20 


Tape & Reel 


0.010 p.F 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F103Z9B20 


Tape & Reel 


0.01 2 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F123M9B20 


Tape & Reel 


0.012 pF 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F123Z9B20 


Tape & Reel 


0.015 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F153M9B20 


Tape & Reel 


0.015 pF 


50 


+80%/ -20% 


rsv 


06032F153Z9B20 


Tape & Reel 


0.018 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F183M9B20 


Tape & Reel 


0.018 pF 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F183Z9B20 


Tape & Reel 


0.022 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F223M9B20 


Tape & Reel 


0.022 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F223Z9B20 


Tape & Reel 


0.027 p,F 


50 


±20% 


Y5V 


06032F273M9B20 


Tape & Reel 


0.027 pF 


50 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F273Z9B20 


Tape & Reel 


0.033 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F333M9B20 


Tape & Reel 


0.033 pF 


50 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F333Z9B20 


Tape & Reel 


0.039 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F393M9B20 


Tape & Reel 


0.039 pF 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F393Z9B20 


Tape & Reel 


0.047 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F473M9B20 


Tape & Reel 


0.047 pF 


50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


06032F473Z9B20 


Tape & Reel 


0.056 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F563M9B20 


Tape & Reel 


0.056 pF 


50 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F563Z9B20 


Tape & Reel 


0.068 pF 


50 


±20% 


Y5V 


06032F683M9B20 


Tape & Reel 


0.068 pF 


50 


+80%/ -20% 


Y5V 


06032F683Z9B20 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 

207 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 0805 Dielectric: COK, COG 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Philips 


Packaging 


Voltage 


Tolerance 


Coefficient 


Part Number 


TyDe 


0.47 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG478C9BB2 


Tape & Reel 


0.56 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG568C9BB2 


Tape & Reel 


0.68 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG688C9BB2 


Tape & Reel 


0.82 pF 


so 


± 25 pF 


COK 


0R0S(~GR/ , RC9RR7 




1 .0 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG109C9BB2 


Tape & Reel 


1 .2 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG129C9BB2 


Tape & Reel 


1 .5 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


08O5CG159C9BB2 


Tape & Reel 


1 .8 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0805CG1 89C9BB2 


TaDe & Reel 


1 1 nF 

Z.Z pr 


sn 


-+- 7S nF 

_ ,zo pr 




UoUjHjZZ7L7Dd/ 


Tape & Reel 


2.7 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


080 C J -CG/79C9RB2 


Jane & Reel 


3.3 pF 


50 


±.25 pF 


COK 


0R05CG339C9RR7 


1 ape CX 1 XCd 


3.9 pF 


50 


± .25 pF 


COK 


UOUJ\-UJ 7 7v_ 7DDZ. 


I ape oc rxcci 


4.7 pF 


50 


± .25 pF 


COK 


0805rG479C9RR7 


T=np R/ RppI 

1 QUC tx 1 \CCI 


j.o pr 


sn 


-+- KCl nF 

± . jU pr 




UoUOL-O JQ7L>7DDZ 


I ape & Keel 


6.8 pF 


50 


±.50 pF 


COK 


080scgar9D9rr7' 


Tanp A RppI 


8.2 pF 


50 


±.50 pF 


COK 


0805CG829D9BB2 


Tsnp Ri RppI 


10 pF 


50 


±5% 


COG 


OR05CG100I9RR7 


Tjanp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


10 pF 


50 


±10% 


COG 


0805CG1 00K9RR7 


T^np Rj RppI 

1 ape CX 1 \Ctl 


1 nF 

I Z pr 


sn 


■+- so/ 

— D/o 




UoUjL-O 1 ZUJ7DDZ 


Tape & Reel 


12 pF 


50 


±10% 


COG 




Tanp Ri RppI 
l ape cx lAtcl 


15 pF 


50 


±5% 


COG 


0R0snr;i sni9RR/ 

UOUJ^U 1 JUJ 7DDZ. 


Tanp Ri RppI 
i ape Cx r\cci 


15 pF 


50 


±10% 


COG 


0R0SCG1 S0K9RR2 


"Tprip Ri RppI 
l ape Cx rxcei 


1 8 pF 


50 


±5% 


COG 


OROSCGl R0I9RR2 


Tsnp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


1 R nF 

i o pr 


sn 


+ 1 noz 

X I U to 


LUu 


nfln^r~r~ 1 ank'QRR") 

UoUjL_kj I OUN7DDZ 


Tina J? RqdI 

i ape cx r\eei 


22 pF 


50 


±5% 


COG 


08nsrn99DI9RR/ 


Tanp R, RppI 
i aptr cx r\cci 


22 pF 


50 


±10% 


COG 


0805CG220K9BR2 


Tanp Rt RppI 

i ape cx i \eei 


27 pF 


50 


±5% 


COG 


080Srn770l9RR2 


Tanp Rj RppI 
i ape Cx r\ccl 


27 pF 


50 


±10% 


COG 


OR05rG?70K9RR7 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


"31 nF 

jj pr 


sn 


It D /o 




UoUjLuj /UJ7DDZ 


Tape & Reel 


33 pF 


50 


± 1 0% 


COG 




Tanp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


39 pF 


50 


±5% 


COG 


0R05CG39019RR7 


Tanp Rj RppI 
i ape cx i \co 


39 pF 


50 


±10% 


con 


0R0SrG : !90K9RR? 


Tpnp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


47 pF 


50 


±5% 


COG 


0R0Srn470l9RR2 

UOUJ^VJ i / \JJ y DDI 


T-inp Rj RppI 
1 ape Cx r\ccl 


47 nF 
^ f pr 


sn 


-t- 1 noz 




nPH CiO" 470 k'Q R R") 
UoU3^o^/Ur\7DDZ 


i ape & Keel 


56 pF 


50 


±5% 


COG 


WUU J\ VJ JUUJ / DDI 


Tanp Rj RppI 
1 ape Cx r\ecl 


56 pF 


50 


±10% 


COG 


0805CGS60K9BR7 


T^np Rt RppI 

i ape cx i \eei 


68 pF 


50 


±5% 


COG 


0R0SCG680I9RR7 


Tanp R, RppI 
i ape cx r\cci 


68 pF 


50 


±10% 


COG 


0R05rG6R0K9RR7 


Tanp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


82 pF 


sn 


+ s% 

— O /o 




UOUD^VjOZUJ 7DDZ 


i ape cx Keel 


82 pF 


50 


±10% 


COG 


080SCG8/0K9RR/' 


Tsnp Rj RppI 

i ape cx i \eci 


100 pF 


50 


±5% 


COG 


ofinsrrii oi i9rr? 

U0UJV_O 1 U IJ7DDZ 


Tsnp Rj RppI 
1 ape Cx r\ccl 


100 pF 


50 


+ m% 

— 1 *J /o 


con 


DftDSm fll K9RR7 

UOUJL.O 1 U 1 l\7DDZ 


1 dpc cx lAecl 


120 pF 


50 


±5% 


COG 


ORfiSPGI 1 1 19RR9 

UOUJ^O 1 Z IJ7DDZ 


Tanp R, Rfi^l 
1 dpc oi Pvcel 


120 pF 


50 


±10% 


COG 


0805CG121K9BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


50 


±5% 


COG 


0805CG151J9BB2 


Tape & Reel 


150pF 


50 


±10% 


COG 


0805CG151K9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±5% 


COG 


0805CG181J9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±10% 


COG 


0805CG181K9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±5% 


COG 


0805CG221J9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


0805CG221 K9BB2 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 0805 Dielectric: COK, COG 

270 pF 50 ±5% COG 0805CG271J9BB2 Tape & Reel 

270 pF 50 ±10% COG 0805CG271 K9BB2 Tape & Reel 

330 pF 50 ±5% COG 0805CG331J9BB2 Tape & Reel 

330 pF 50 ±10% COG 0805CG331 K9BB2 Tape & Reel 

390 pF 50 ±5% COG 0805CG391J9BB2 Tape & Reel 

390 pF 50 ±10% COG 0805CG391 K9BB2 Tape & Reel 

470 pF 50 ±5% COG 0805CG47U9BB2 Tape & Reel 

470 pF 50 ±10% COG 0805CG471 K9BB2 Tape & Reel 

560 pF 50 ±5% COG 0805CG561J9BB2 Tape & Reel 

560 pF 50 ±10% COG 0805CG561 K9BB2 Tape & Reel 

680 pF 50 ±5% COG 0805CG681J9BB2 Tape & Reel 

680 pF 50 ±10% COG 0805CG681 K9BB2 Tape & Reel 

820 pF 50 ±5% COG 0805CG821J9BB2 Tape & Reel 

820 pF 50 ±10% COG 0805CG821 K9BB2 Tape & Reel 

1000 pF 50 ±5% COG 0805CG102J9BB2 Tape & Reel 

lOOOpF 50 ±10% COG 0805CG102K9BB2 Tape & Reel 

0.47 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG478C0BB2 Tape & Reel 

0.56 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG568C0BB2 Tape & Reel 

0.68 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG688C0BB2 Tape&Reel 

0.82 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG828C0B B2 Tape & Reel 

1.0 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG109COBB2 Tape&Reel 

1.2pF 100 ±.25pF COK 0805CG1 29C0BB2 Tape&Reel 

1 .5 pF 100 ±.25pF COK 0805CG1 59C0BB2 Tape&Reel 

1.8 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG1 89C0BB2 Tape&Reel 
2.2 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG229C0BB2 Tape & Reel 

2.7 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG279C0BB2 Tape&Reel 

3.3 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG339C0BB2 Tape&Reel 

3.9 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG399C0BB2 Tape&Reel 

4.7 pF 100 ±.25 pF COK 0805CG479C0BB2 Tape&Reel 
5.6 pF 100 ±.50 pF COK 0805CG569D0BB2 Tape & Reel 

6.8 pF 100 ±.50 pF COK 0805CG689D0BB2 Tape&Reel 
8.2 pF 100 ±.50 pF COK 0805CG829D0BB2 Tape&Reel 

lOpF 100 ±5% COG 0805CG100JOBB2 Tape&Reel 

10 pF 100 ±10% COG 0805CG100K0BB2 Tape&Reel 

12_pf 100 ±5% COG 0805CG120J0BB2 Tape & Reel 

12 pF 100 ±10% COG 0805CG120K0BB2 Tape&Reel 

15 pF 100 ±5% COG 0805CG150J0BB2 Tape&Reel 

1 5 pF 100 ±10% COG 0805CG150K0BB2 Tape&Reel 

1 8 pF 100 ±5% COG 0805CG180J0BB2 Tape&Reel 

HipF 100 ±10% COG 0805CG180K0BB2 Tape & Reel 

22 pF 100 ±5% COG 0805CG220J0BB2 Tape&Reel 

22 pF 100 ±10% COG 0805CG220K0BB2 Tape&Reel 

27 pF 100 ±5% COG 0805CG270J0BB2 Tape&Reel 

27 pF 100 ±10% COG 0805CG270K0BB2 Tape&Reel 

33pF 100 ±5% COG 0805CG330J0BB2 Tape & Reel 

33 pF 100 ±10% COG 0805CG330K0BB2 Tape&Reel 

39 pF 100 ±5% COG 0805CG390J0BB2 Tape&Reel 

39 pF 100 ±10% COG 0805CG390KOBB2 Tape&Reel 

47 pF 100 ±5% COG 0805CG470J0BB2 Tape&Reel 

47 pF 100 ±10% COG 0805CG470K0BB2 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 0805 Dielectric: COG 



Capacitance 

Value 

1_ 


U<_ 




Capacitance 
Tolerance 


i eniperature 


Part Number 


Type 








56 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG560J0BB2 


Tape & Reel 


56 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG560K0BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG680J0BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG680K0BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG820J0BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


100 




± 1 0% 


COG 


0805CG820KOBB2 


Tape & Reel 


100 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG101J0BB2 


Tape & Reel 


100 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG101K0BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


100 




±5% 


COG 


08O5CG121J0BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG121K0BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG151J0BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG151K0BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG181J0BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


100 




± 1 0% 


COG 


0805CG181K0BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG221J0BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG221 K0BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG271J0BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


100 




±10% 


COG 


O805CG271K0BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


100 




±5% 


COG 


O8O5CG331J0BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG331K0BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


100 




±5% 


COG 


08O5CG391J0BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG391K0BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


100 




±5% 


COG 


08O5CG471J0BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


100 




± 1 0% 


COG 


O805CG471K0BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG561J0BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG561K0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG681J0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG681K0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


100 




±5% 


COG 


0805CG821J0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


100 




±10% 


COG 


0805CG821 K0BB2 


Tape & Reel 


10 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG100JBBB0 


Tape & Reel 


lOpF 


200 




±10% 


COG 


0805CG100KBBB0 


Tape & Reel 


12 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG120JBBBO 


Tape & Reel 


12 pF 


200 




± 1 0% 


COG 


0805CG120KBBB0 


Tape & Reel 


15 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG150JBBB0 


Tape & Reel 


15 pF 


200 




±10% 


COG 


O805CG150KBBB0 


Tape & Reel 


1 8 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG180JBBB0 


Tape & Reel 


18 pF 


200 




±10% 


COG 


0805CG180KBBB0 


Tape & Reel 


22 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG220JBBB0 


Tape & Reel 


22 pF 


200 




±10% 


COG 


0805CG220KBBBO 


Tape & Reel 


27 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG270JBBB0 


Tape & Reel 


27 pF 


200 




±10% 


COG 


08O5CG27OKBBB0 


Tape & Reel 


33 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG330JBBB0 


Tape & Reel 


33 pF 


200 




±10% 


COG 


O805CG33OKBBB0 


Tape & Reel 


39 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG390JBBB0 


Tape & Reel 


39 pF 


200 




±10% 


COG 


0805CG390KBBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG470JBBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


200 




±10% 


COG 


0805CG470KBBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


200 




±5% 


COG 


0805CG560JBBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


200 




±10% 


COG 


0805CG560KBBB0 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 0805 Dielectric: COG 

68 pF 200 " ±5% COG 0805CG680JBBB0 Tape & Reel 

68 pF 200 ±10% COG 0805CG680KBBB0 Tape & Reel 

82 pF 200 ±5% COG 0805CG820JBBB0 Tape & Reel 

82 pF 200 ±10% COG 0805CG820KBBB0 Tape & Reel 

IQOpF 200 ±5% COG 0805CG101JBBB0 Tape & Reel 

100 pF 200 ±10% COG 0805CG101KBBB0 Tape & Reel 

120 pF 200 ±5% COG 0805CG1 21JBBB0 Tape & Reel 

120 pF 200 ±10% COG 0805CG1 21 KBBBO Tape & Reel 

1 50 pF 200 ±5% COG 0805CG1 51JBBB0 Tape & Reel 

150 pF 200 ±10% COG 0805CG1 51 KBBBO Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer 
Size: 0805 Dielectric: X7R 



PHILIPS 




0.027 |.[ 


25 


± 1 0% 


X7R 


08052R273K8BB2 


Tape & Reel 


0.027 |xF 


25 


±20% 


X7R 


08052R273M8BB2 


Tape & Reel 


0.033 ijlF 


25 


± 1 0% 


X7R 


08052R333K8BB2 


Tape & Reel 


0.033 jjlF 


25 


±20% 


X7R 


08052P333M8BB2 


Tape & Reel 


0.039 jiF 


25 


±10% 


X7R 


08052R393K8BB2 


Tape & Reel 


0.039 |xF 


25 


±20% 


X7R 


08052R393M8BB2 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


25 


±10% 


X7R 


08052R473K8BB2 


Tape & Reel 


0.047 (iF 


25 


±20% 


X7R 


08052R473M8BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


25 


±10% 


X7R 


08052R563K8BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


25 


±20% 


X7R 


08052R563M8BB2 


Tape & Reel 


0.068 jjlF 


25 


± 1 0% 


X7R 


08052R683K8BB2 


Tape & Reel 


0.068 ijlF 


25 


±20% 


X7R 


08052R683M8BB2 


Tape & Reel 


0.082 ijlF 


25 


± 1 0% 


X7R 


08052R823K8BB2 


Tape & Reel 


0.082 ^F 


25 


±20% 


X7R 


08052R823M8BB2 


Tape & Reel 


0.1 (xF 


25 


±10% 


X7R 


08052R104K8BB2 


Tape & Reel 


0.1 (iF 


25 


±20% 


X7R 


08052R104M8BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R181K9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R181M9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R221K9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R221M9BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R271K9BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R271M9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R331K9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R331M9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R391K9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R391M9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R471K9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R471M9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R561K9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R561M9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R681K9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R681M9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R821K9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R821 M9BB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R102K9BB2 


Tape & Reel 


lOOOpF 


50 


±20% 


X7R 


08052R102M9BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R1 22K9BB2 


Tape & Reel 


1200 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R122M9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R152K9BB2 


Tape & Reel 


1500 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R152M9BB2 


Tape & Reel 


1800 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R182K9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R182M9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 


08052R222K9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R222M9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


K7R 


08052R272K9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R272M9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


X7R 


08052R332K9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R332M9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 


08052R392K9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±20% 


X7R 


08052R392M9BB2 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0805 Dielectric: X7R 



Temperature 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



4700 pF 


50 


±10% 


X7R 




08052R472K9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 




08052R472M9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 




08052R562K9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 




08052R562M9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 




08052R682K9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 




08052R682M9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 




08052R822K9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 




08052R822M9BB2 


Tape & Reel 


0.010 u-F 


50 


±10% 


X7R 




08052R103K9BB2 


Tape & Reel 


0.010 m-F 


50 


±20% 


X7R 




08052R103M9BB2 


Tape & Reel 


0.012 ixF 


50 


±10% 


X7R 




08052R123K9BB2 


Tape & Reel 


0.012 u.F 


50 


±20% 


X7R 




08052R123M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


50 


±10% 


X7R 




08052R153K9BB2 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


50 


±20% 


X7R 




08052R153M9BB2 


Tape & Reel 


0.018 u.F 


50 


±10% 


X7R 




08052R183K9BB2 


Tape & Reel 


0.018 uT 


50 


±20% 


X7R 




08052R183M9BB2 


Tape & Reel 


0.022 u-F 


50 


± 1 0% 


X7R 




08052R223K9BB2 


Tape & Reel 


0.022 (iF 


50 


±20% 


X7R 




08052R223M9BB2 


Tape & Reel 


0.027 (iF 


50 


±10% 


X7R 




08052R273K9BB2 


Tape & Reel 


0.027 m-F 


50 


±20% 


X7R 




08052R273M9BB2 


Tape & Reel 


0.033 (jlF 


50 


±10% 


X7R 




08052R333K9BB2 


Tape & Reel 


0.033 u.F 


50 


±20% 


X7R 




08052R333M9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


100 


± 1 0% 


X7R 




08052R181K0BB0 


Tape & Reel 


180 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R181M0BB0 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R221 K0BB0 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R221 MOBBO 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R271K0BB0 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R271 MOBBO 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R331K0BB0 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R331 MOBBO 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±10% 


X7R 




O8O52R391KOBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R391 MOBBO 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R471K0BB0 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R471 MOBBO 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R561K0BB0 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R561 MOBBO 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±10% 


X7R 




O8052R681KOBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R681 MOBBO 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R821 KOBBO 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R821 MOBBO 


Tape & Reel 


1 000 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R1 02K0BB0 


Tape & Reel 


1 000 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R102M0BB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R122K0BB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R1 22M0BB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R1 52KOBB0 


Tape & Reel 


1500 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R152M0BB0 


Tape & Reel 


1800 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R182K0BB0 


Tape & Reel 


1800pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R182M0BB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±10% 


X7R 




08052R222K0BB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±20% 


X7R 




08052R222M0BB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0805 Dielectric: X7R 



PHILIPS 



2700 pF 


100 


±10% 


X7R 


08052R272K0BB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±20% 


X7R 


0805/R777M0RB0 


Tane & Reel 

l ape cx 1 \eei 


3300 pF 


100 


±10% 


X7R 


08052R332K0BB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±20% 


X7R 


08052R332M0BB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±10% 


X7R 


08052R392K0BB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±20% 


X7R 


08052R392M0BB0 


Tape & Reel 


47nn nF 

^ / uu pr 


I uu 


+ 1 o% 

— I u /o 


Y7R 
a/ r\ 


UOUJZrvt/ ZKUDDU 


1 dpc cx r\ccl 


4700 pF 


100 


±20% 


X7R 


08052R472MOBBO 


Tape & Reel 


5600 nF 

-J\J\J\J pi 


100 


±10% 


X7R 


08052R567KOBRO 


Tanp ft RppI 

1 CUC CX 1 NCCI 


5600 nF 


100 


±20% 


X7R 


08057R567M0RR0 

UUuJz.1 \JU£I IWUUU 


Tanp A RppI 

i ape cx i \cci 


6800 nF 


1 oo 


±10% 


X7R 


0R057R6R7K0RR0 

UUVJZ-I \CJCJZ_ IXC/ L) \-}\J 


Tanp ft RppI 

i ape cx i \cci 


oouu pr 


1 nn 
I uu 


^: zu /o 


Y7R 
A/ r\ 


n s n ^ 7 r a ?! o m n r r n 

UOUOZlAOOZI IUDDU 


Tape & Reel 


R700 nF 

Ui-V/vJ pi 


100 


±10% 


X7R 


OROS7RR79KORRO 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i\cci 


8700 nF 

\J t-\J\J pi 


100 


±20% 


X7R 


OR057RR77MORBO 


Tanp ft Rpp! 

i ape c_x t \eei 


01 ii F 


100 


± 1 0% 


X7R 


0R0S7R1 O^KORRO 


Tsnp R, RppI 
[ ape Cx r\ccl 


010 ii F 


100 


±20% 


X7R 


OR057R103MORBO 


Tanp R, RppI 
i ape o< i \cci 


1 Rfl nF 

1 oU pr 


zuu 


± 1 U70 


V7R 


PlPflOR 1 P 1 k'RRRfl 
UoUjZK I o I INDDdU 


i ape a Keel 


1 80 pF 


200 


±20% 


X7R 


0R0S7R1 R1 MRRRO 

VJCJv/-J-£-l \ 1 CJ 1 1 1 UULjU 


Tanp R, RppI 
i ape tx i \cci 


220 pF 


200 


±10% 


X7R 


ORn57R771 KRRRO 

UOUJZI\ZZ 1 ixDDDU 


Tanp R, RppI 
i ape fx rxeel 


220 pF 


200 


±20% 


X7R 


0R057R77 1 MRRRO 


Tanp R> RppI 
i ape cx i\cci 


270 pF 


200 


± 1 0% 


X7R 


08057R771 KRBB0 


Tanp ft RppI 

i ape cx i \eei 


77H nF 

z /u pr 


zuu 


mZU /o 


Y7R 


UOU.3ZKZ/ 1 1 IdddU 


Tape & Reel 


330 pF 


200 


± 1 0% 


X7R 


0R0S9R^1 KRRRO 


Tanp ft RppI 
i ape cx i\cci 


330 pF 


200 


±20% 


X7R 


08052R331 MBBBO 


Tane & Reel 

i ape cx i \eei 


390 pF 


200 


±10% 


X7R 


08057 R391 KRRBO 


Tanp ft RppI 
i ape cx i \cci 


390 pF 


200 


±20% 


X7R 


08057R : i91 MRRRO 

\J\J\J J A. 1 VJ /II 1 uuuu 


Tjnp ft RppI 
i ape cx j \eci 


47D nF 
T/ u pr 


zuu 


-t- 1 flQ£ 

_ I UTO 


V7R 
A/ r\ 


UOUDZK't/ 1 rvDDDU 


i ape cx r\eei 


470 pF 


200 


±20% 


X7R 


080S7R471 MRRRO 


Tanp ft RppI 
i ape cx i \cci 


560 pF 


200 


±10% 


X7R 


08057R561 KRRRO 

UOUJilVJD 1 [\DDDU 


I ape cx r\ccE 


560 pF 


200 


±20% 


X7R 


08057R561 MRRRO 

UUUJilNJU 1 1 IUUUVj 


T-inp ft RppI 
i ape cx i\cci 


680 pF 


200 


±10% 


X7R 


08052R681 KRRRO 


Tanp ft RppI 

i ape cx i \eei 


6RD nF 
oou pr 


zuu 


-t-7fl% 
— zu /o 


Y7R 
A/ r\ 


flRPlORAP,! MRRRfl 
UoUDZKoo 1 1 IdddU 


i ape & r\eei 


820 pF 


200 


± 1 0% 


X7R 


0R0S9RR71 KRRRO 


Tanp ft RppI 
i ape cx i\cci 


820 pF 


200 


±20% 


X7R 


08057 R821 MBRB0 


Tanp ft RppI 

i ape cx i \cci 


1 000 pF 


200 


±10% 


X7R 


08057R107KRRRO 


Tinp ft RppI 
i ape cx i\cci 


1 000 pF 


200 


±20% 


X7R 


08O57R1 07MRRR0 


Tanp ft RppI 
i ape cx \ \cci 


1 700 nF 

zuu pr 


zuu 


:t 1 u to 


V7R 


UoUjZKI ZZIsdddU 


I ape & Keel 


1 200 pF 


200 


±20% 


X7R 


0R0S7R1 72MRRRO 


T a np ft RppI 
i ape cx i\cci 


1 500 pF 


200 


± 1 0% 


X7R 


0R057R1 57KRRR0 


Tanp ft RppI 
1 ape Cx r\ccl 


1 500 pF 


200 


±20% 


X7R 


08057R1 57MRBRO 

UUUJi-l \ 1 JZ.I IUUUU 


Tanp ft RppI 
i ape cx i\cci 


1 800 dF 

l \J\J\J pi 


200 


± 1 0% 


X7R 


0R0S7R1 R9KRRR0 


Tanp ft RppI 
l dpc cx r\ccl 


1 800 pF 


200 


±20% 


X7R 


O8052R182MBBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±10% 


X7R 


08052R222KBBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±20% 


X7R 


08052R222MBBBO 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±10% 


X7R 


08052R272KBBBO 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±20% 


X7R 


08052R272MBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±10% 


X7R 


08052R332KBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±20% 


X7R 


08052R332MBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±10% 


X7R 


08052R392KBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±20% 


X7R 


08052R392MBBB0 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 0805 Dielectric: X7R 



4700 pF 200 ±10% X7R 08052R472KBBB0 Tape & Reel 

4700 pF 200 ±20% X7R 08052R472MBBB0 Tape & Reel 

5600 pF 200 ±10% X7R 08052R562KBBB0 Tape & Reel 

5600 pF 200 ±20% X7R 08052R562MBBB0 Tape & Reel 

6800 pF 200 ±10% X7R 08052R682KBBB0 Tape & Reel 

6800 pF 200 ±20% X7R 08052R682MBBB0 Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0805 Dielectric: Z5U 



PHILIPS 



n n 1 n . . c 
U.U I U |xr 


bU 


XZU/O 


ZjU 


UOUOZLIU.3I I7DDZ 


Tar\o & Rod 
1 ape cx Keei 


n m n . . c 
U.U I U jxr 


cn 
bu 


+ 0U70/ — ZUto 


-7C1 1 

ZbU 


UuUbZt 1 UJZ7DDZ 


1 ape & Keel 


U.U I Z |Xr 


Gaff 

bU 


z: ZUto 


ZjU 


UOUDZLIZjI I7DBZ 


1 ape & Keei 


U.U I z |xr 


bU 


toUto/ —ZUto 


ZbU 


uoUbzt i ZjZ7ddz 


1 ape fx Keei 


U.U I b |Xr 


c.n 

bU 


ziZUto 


Z5U 


UoUbZtlJJl I7DDZ 


1 ape a Keei 


U.U I 3 (Xr 


en 
bU 


+ 0U70/ — ZU/o 


"7m i 

ZjU 


OfifiROFI c ;'57QRR') 
UoUbZt 1 jjZVdd/ 


T^nci S3. Roal 

1 ape ot Keei 


U.U 1 o [xr 


bU 


j_ ") no/ 
±ZUto 


~7CI 1 

ZbU 


UoUbZh I ojI IVddZ 


1 ape & Keel 


U.U 1 o |Xr 


en 

bU 


i ono/ / ">noz 
H-oUto/ —ZUto 


7ei 1 

ZbU 


UoUbzt 1 0JZ7DDZ 


1 ape cx Keei 


U.UZZ \Lr 


bU 


±ZUto 


ZbU 


UoUbzbZZJrl7DDZ 


1 ape ot Keel 


U.UZz (xr 


bU 


+ oUto/ —ZUto 


"7CI 1 

ZbU 


UoUbztZZJzTDbZ 


1 ape cx Keel 


0.027 |xF 


50 


±20% 


ZbU 


UyUbZbZ/Jrl7Dbz 


1 ape & Keel 


0.027 |xF 


50 


i onrv / "i r\o/ 

+80%/ —20% 


Z5U 


OoObibZ/JZyBBZ 


Tape & Reel 


n mo c 
U.U33 |Xr 


en 
bU 


±20% 


ZbU 


UoUbitj jjrtyBBz 


1 ape & Keel 


0.033 p.F 


cn 
bU 


+ 80%/ —20% 


"7CI 1 

ZbU 


noncTcm ~7qd d i 
UoUbZLJJJZ7DDZ 


1 ape & Keel 


U.UbV |xr 


cn 
bU 


±20% 


ZbU 


UoUbzbj7jriyDDZ 


1 ape & Keel 


0.039 (xF 


50 


i ono/ / mo/ 
+ 80%/ —20% 


Z5U 


AOnC") OOT7QD D1 

UoUbzbj7JZ7DDZ 


Tape & Reel 


0.047 jxF 


50 


±20% 


Z5U 


08052b4/3nvBB2 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


08052E473Z9BB2 


Tape & Reel 


0.056 ^F 


50 


±20% 


Z5U 


08052E563M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


08052E563Z9BB2 


Tape & Reel 


0.068 (xF 


50 


±20% 


Z5U 


08052E683M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 ^F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


08052E683Z9BB2 


Tape & Reel 


0.082 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


08052E823M9BB2 


Tape & Reel 


0.082 jxF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


08052E823Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 jxF 


50 


±20% 


Z5U 


08052E104M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 lxF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


08052E104Z9BB2 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 0805 Dielectric: Y5V 



4700 pF 25 ±20% Y5V 08052F472M8BB2 Tape & Reel 

4700 pF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F472Z8BB2 Tape & Reel 

5600 pF 25 ±20% Y5V 08052F562M8BB2 Tape & Reel 

5600 pF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F562Z8BB2 Tape & Reel 

6800 pF 25 ±20% Y5V 08052F682M8BB2 Tape & Reel 

6800 pF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F682Z8BB2 Tape & Reel 

8200 pF 25 ±20% Y5V 08052F822M8BB2 Tape & Reel 

8200 pF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F822Z8BB2 Tape & Reel 

0.010 (xF 25 ±20% Y5V 08052F1 03M8BB2 Tape&Reel 

0.010 |xF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F103Z8BB2 Tape & Reel 

0.012 jjlF 25 ±20% Y5V 08052F1 23M8BB2 Tape&Reel 

0.01 2 ijlF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F1 23Z8BB2 Tape&Reel 

0.01 5 jlF 25 ±20% Y5V 08052F1 53M8BB2 Tape&Reel 

0.01 5 |xF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F1 53Z8BB2 Tape&Reel 

0.018 m,F 25 ±20% Y5V 08052F183M8BB2 Tape & Reel 

0.018 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 08052F1 83Z8BB2 Tape&Reel 

0.022 ll.F 25 ±20% Y5V 08052F223M8BB2 Tape&Reel 

0.022 25 + 80%/ -20% Y5V 08052F223Z8BB2 Tape&Reel 

0.027 |xF 25 ±20% Y5V 08052F273M8BB2 Tape&Reel 

0.027 |xF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F273Z8BB2 Tape & Reel 

0.033 jjlF 25 ±20% Y5V 08052F333M8BB2 Tape & Reel 

0.033 llF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F333Z8BB2 Tape&Reel 

0.039 jjlF 25 ±20% Y5V 08052F393M8BB2 Tape&Reel 

0.039 m.F 25 +80%/ -20% Y5V 08052F393Z8BB2 Tape&Reel 

0.047 n,F 25 ±20% Y5V 08052F473M8BB2 Tape & Reel 

0.047 n.F 25 +80%/ -20% Y5V 08052F473Z8BB2 Tape&Reel 

0.056 n.F 25 ±20% Y5V 08052F563M8BB2 Tape&Reel 

0.056 jjlF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F563Z8BB2 Tape&Reel 

0.068 m-F 25 ±20% Y5V 08052F683M8BB2 Tape&Reel 

0.068 iiF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F683Z8BB2 Tape & Reel 

0.082 |xF 25 ±20% Y5V 08052F823M8BB2 Tape&Reel 

0.082 liF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F823Z8BB2 Tape&Reel 

0.1 m-F 25 ±20% Y5V 08052F104M8BB2 Tape&Reel 

0.1 jxF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F104Z8BB2 Tape&Reel 

0.12 n-F 25 ±20% Y5V 08052F1 24M8BB2 Tape & Reel 

0.12 (iF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F1 24Z8BB2 Tape&Reel 

0.15 nF 25 ±20% Y5V 08052F1 54M8BB2 Tape&Reel 

0.15 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 08052F1 54Z8BB2 Tape&Reel 

0.1 8 |jl.F 25 ±20% Y5V 08052F1 84M8BB2 Tape&Reel 

0.18 m-F 2!> +80%/ -20% Y5V 08052F1 84Z8BB2 Tape & Reel 

0.22 llF 25 ±20% Y5V 08052F224M8BB2 Tape&Reel 

0.22 llF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F224Z8BB2 Tape&Reel 

0.27 jxF 25 ±20% Y5V 08052F274M8BB2 Tape&Reel 

0.27 ^iF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F274Z8BB2 Tape&Reel 

0.33 M.F 25 ±20% Y5V 08052F334M8BB2 Tape & Reel 

0.33 mF 25 +80%/ -20% Y5V 08052F334Z8BB2 Tape & Reel 

2200 pF 50 ±20% Y5V 08052F222M9BB2 Tape&Reel 

2200 pF 50 +80%/ -20% Y5V 08052F222Z9BB2 Tape&Reel 

2700 pF 50 ±20% Y5V 08052F272M9BB2 Tape&Reel 

2700 pF 50 +80%/ -20% Y5V 08052F272Z9BB2 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 0805 Dielectric: Y5V 



PHILIPS 



Capacitance 
Value 




DC 
Voltage 




Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


1 

Philips 


Packaging 


3300 pF 




50 





±20% 


Y5V 


08052F332M9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F332Z9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F392M9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 




50 




4-80%/ -20% 


Y5V 


08052F392Z9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F472M9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F472Z9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F562M9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F562Z9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F682M9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F682Z9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F822M9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F822Z9BB2 


Tape & Reel 


0.010 u,F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F103M9BB2 


Tape & Reel 


0.010 m-F 




50 




+ 80%/ -20%. 


Y5V 


08052F103Z9BB2 


Tape & Reel 


0.012 (xF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F123M9BB2 


Tape & Reel 


0.012 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F123Z9BB2 


Tape & Reel 


0.01 5 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F153M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F153Z9BB2 


Tape & Reel 


0.018 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F183M9BB2 


Tape & Reel 


0.018 m-F 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F183Z9BB2 


Tape & Reel 


0.022 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F223M9BB2 


Tape S Reel 


0.022 (j.F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F223Z9BB2 


Tape & Reel 


0.027 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F273M9BB2 


Tape & Reel 


0.027 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F273Z9BB2 


Tape & Reel 


0.033 (iF 




50 




±20% 


Y5V 


08052F333M9BB2 


Tape & Reel 


0.033 m-F 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F333Z9BB2 


Tape & Reel 


0.039 u.F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F393M9BB2 


Tape & Reel 


0.039 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F393Z9BB2 


Tape & Reel 


0.047 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F473M9BB2 


Tape & Reel 


0.047 m-F 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F473Z9BB2 


Tape & Reel 


0.056 u.F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F563M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F563Z9BB2 


Tape & Reel 


0.068 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F683M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F683Z9BB2 


Tape & Reel 


0.082 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F823M9BB2 


Tape & Reel 


0.082 m-F 




50 




+80%/ -20% 


Y5V 


08052F823Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F104M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F104Z9BB2 


Tape & Reel 


0.12 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F124M9BB2 


Tape & Reel 


0.12 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F124Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 5 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F154M9BB2 


Tape & Reel 


0.15 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F154Z9BB2 


Tape & Reel 


0.18 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F184M9BB2 


Tape & Reel 


0.18 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F184Z9BB2 


Tape & Reel 


0.22 m-F 




50 




±20% 


Y5V 


08052F224M9BB2 


Tape & Reel 


0.22 m-F 




50 




+ 80%/ -20% 


Y5V 


08052F224Z9BB2 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1206 Dielectric: COK, COG 



0.47 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG478C9BB2 Tape & Reel 

0.56 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG568C9BB2 Tape & Reel 

0.68 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG688C9BB2 Tape & Reel 

0.82 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG828C9BB2 Tape & Reel 

1.0 P F 50 ±.25 pF COK 1 206CG109C9BB2 Tape & Reel 

1.2 pF 50 ±.25 pF COK 1206CG129C9BB2 Tape & Reel 

1.5 pF 50 ± 25 pF COK 1 206CG1 59C9BB2 Tape & Reel 

1.8 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG! 89C9BB2 Tape & Reel 

2.2 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG229C9BB2 Tape & Reel 
2.7 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG279C9BB2 Tape & Reel 

3.3 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG339C9BB2 Tape & Reel 

3.9 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG399C9BB2 Tape & Reel 

4.7 pF 50 ±.25 pF COK 1 206CG479C9BB2 Tape & Reel 

5.6 pF 50 ±.50 pF COK 1 206CG569D9BB2 Tape & Reel 

6.8 pF 50 ±.50 pF COK 1 206CG689D9BB2 Tape & Reel 

8.2 pF 50 ±.50 pF COK 1206CG829D9BB2 Tape & Reel 

10 pF 50 ±5% COG 1206CG100J9BB2 Tape & Reel 

10 pF 50 ±10% COG 1206CG100K9BB2 Tape & Reel 

12 pF 50 ±5% COG 1206CG120J9BB2 Tape & Reel 

12 pF 50 ±10% COG 1206CG120K9BB2 Tape & Reel 

1 5 pF 50 ±5% COG 1206CG150J9BB2 Tape & Reel 

1 5 pF 50 ±10% COG 1206CG150K9BB2 Tape & Reel 

1 8 pF 50 ±5% COG 1206CG180J9BB2 Tape & Reel 

18 pF 50 ±10% COG 1206CG180K9BB2 Tape & Reel 

22 pF 50 ±5% COG 1 206CG220J9BB2 Tape & Reel 

22 pF 50 ±10% COG 1 206CG220K9BB2 Tape & Reel 

27 pF 50 ±5% COG 1 206CG270J9BB2 Tape & Reel 

27 pF 50 ±10% COG 1 206CG270K9BB2 Tape & Reel 

33 pF 50 ±5% COG 1 206CG330J9BB2 Tape & Reel 

33 pF 50 ±10% COG 1 206CG330K9BB2 Tape & Reel 

39 pF 50 ±5% COG 1 206CG390J9BB2 Tape & Reel 

39 pF 50 ±10% COG 1 206CG390K9BB2 Tape & Reel 

47 pF 50 ±5% COG 1 206CG470J9BB2 Tape & Reel 

47 pF 50 ±10% COG 1 206CG470K9BB2 Tape & Reel 

56 pF 50 ±5% COG 1 206CG560J9BB2 Tape & Reel 

56 pF 50 ±10% COG 1 206CG560K9BB2 Tape & Reel 

68 pF 50 ±5% COG 1 206CG680J9BB2 Tape & Reel 

68 pF 50 ±10% COG 1 206CG680K9BB2 Tape & Reel 

82 pF 50 ±5% COG 1 206CG820J9BB2 Tape & Reel 

82 pF 50 ±10% COG 1 206CG820K9BB2 Tape & Reel 

100 pF 50 ±5% COG 1206CG101J9BB2 Tape&Reel 

100 pF 50 ±10% COG 1206CG101K9BB2 Tape&Reel 

120 pF 50 ±5% COG 1206CG121J9BB2 Tape&Reel 

120 pF 50 ±10% COG 1206CG121K9BB2 Tape&Reel 

150 pF 50 ±5% COG 1206CG151J9BB2 Tape & Reel 

1 50 pF 50 ±10% COG 1206CG151K9BB2 Tape&Reel 

180 pF 50 ±5% COG 1206CG181J9BB2 Tape&Reel 

180pF 50 ±10% COG 1206CG181K9BB2 Tape&Reel 

220 pF 50 ±5% COG 1206CG221J9BB2 Tape&Reel 

220 pF 50 ±10% COG 1 206CG221 K9BB2 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1206 Dielectric: COK, COG 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Philips 


Packaging 


Value 


Voltage 


Tolerance 


Coefficient 


Part Number 


Type 


270 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG271J9BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG271K9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG331J9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG331K9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG391J9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG391K9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG471J9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1206CG471K9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG561J9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1206CG561K9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG681J9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG681K9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG821J9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG821K9BB2 


Tape & Reel 


lOOOpF 


50 


±5% 


COG 


1206CG102J9BB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG102K9BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG122J9BB2 


Tape & Reel 


1200 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG122K9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG152J9BB2 


Tape & Reel 


1500 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG152K9BB2 


Tape & Reel 


1800pF 


50 


±5% 


COG 


1206CG182J9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG182K9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±5% 


COG 


1 206CG222J9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±10% 


COG 


1 206CG222K9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±5% 


COG 


1 206CG272J9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


COG 


1 206CG272K9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±5% 


COG 


1 206CG332J9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


COG 


1206CG332K9BB2 


Tape & Reel 


0.47 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG478C0BB2 


Tape & Reel 


0.56 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG568C0BB2 


1 ape & Reel 


0.68 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG688C0BB2 


Tape & Reel 


0.82 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG828C0BB2 


Tape & Reel 


1.0 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG109C0BB2 


Tape & Reel 


1 .2 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG129C0BB2 


Tape & Reel 


1.5 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG159C0BB2 


Tape & Reel 


1.8 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG189C0BB2 


Tape & Reel 


2.2 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG229C0BB2 


Tape & Reel 


2.7 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG279C0BB2 


Tape & Reel 


3.3 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1 206CG339C0BB2 


Tape & Reel 


3.9 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG399C0BB2 


Tape & Reel 


4.7 pF 


100 


±.25 pF 


COK 


1206CG479C0BB2 


Tape & Reel 


5.6 pF 


100 


±.50 pF 


COK 


1 206CG569D0BB2 


Tape & Reel 


6.8 pF 


100 


±.50 pF 


COK 


1 206CG689D0BB2 


Tape & Reel 


8.2 pF 


100 


±.50 pF 


COK 


1 206CG829D0BB2 


Tape & Reel 


10 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG100J0BB2 


Tape & Reel 


10 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG100K0BB2 


Tape & Reel 


12 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG120J0BB2 


Tape & Reel 


12 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG120K0BB2 


Tape & Reel 


15 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG150J0BB2 


Tape & Reel 


15 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG150K0BB2 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1206 Dielectric: COG 



18 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG180JOBB2 


Tape & Reel 


18 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG180K0BB2 


Tape & Reel 


22 pF 


100 


±5% 


COG 


1 206CG220J0BB2 


Tape & Reel 


22 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG220K0BB2 


Tape & Reel 


27 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG270J0BB2 


Tape & Reel 


27 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG270K0BB2 


Tape & Reel 


33 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG330J0BB2 


Tape & Reel 


33 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1 206CG330K0BB2 


Tape & Reel 


39 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG390J0BB2 


Tape & Reel 


39 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1 206CG390K0BB2 


Tape & Reel 


47 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG470J0BB2 


Tape & Reel 


47 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1 206CG470K0BB2 


Tape & Reel 


56 pF 


100 


±5% 


COG 


1 206CG560J0BB2 


Tape & Reel 


56 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG560K0BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG680J0BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG680K0BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG820J0BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG820K0BB2 


Tape & Reel 


100 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG101J0BB2 


Tape & Reel 


100 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG101K0BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG121J0BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1206CG121K0BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG151J0BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG151K0BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG181J0BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG181K0BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG221J0BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG221K0BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG271J0BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG271K0BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG331J0BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1206CG331K0BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG391J0BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG391K0BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG471J0BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG471K0BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG561JOBB2 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1206CG561K0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG681J0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1206CG681K0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG821J0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


1 00 


±10% 


COG 


1 206CG821 K0BB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG102J0BB2 


Tape & Reel 


lOOOpF 


100 


±10% 


COG 


1206CG102K0BB2 


Tape & Reel 


1200pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG122J0BB2 


Tape & Reel 


1200 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG122KOBB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG152J0BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG152K0BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG182J0BB2 


Tape & Reel 


1800 pF 


100 


±10% 


COG 


1206CG182K0BB2 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1206 Dielectric: COG 



PHILIPS 



Capacitance 
Value 


DC 
Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Philips 
Part Number 


Packaging 


2200 pF 


100 


±5% 


COG 


1206CG222J0BB2 


Tape & Reel 




2200 pF 


100 


±10% 


COG 


1 206CG222K0BB2 


Tape & Reel 




2700 pF 


100 


±5% 


COG 


1 206CG272J0BB2 


Tape & Reel 




2700 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1 206CG272K0BB2 


Tape & Reel 




3300 pF 


100 


±5% 


COG 


1 206CG332J0BB2 


Tape & Reel 




3300 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


1 206CG332K0BB2 


Tape & Reel 




10 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG100JBBB0 


Tape & Reel 




10 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1206CG100KBBB0 


Tape & Reel 




12 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG120JBBB0 


Tape & Reel 




12 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG120KBBB0 


Tape & Reel 




15 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG150JBBB0 


Tape & Reel 




15 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG150KBBB0 


Tape & Reel 




18 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG180JBBB0 


Tape & Reel 




18 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG180KBBB0 


Tape & Reel 




22 pF 


200 


±5% 


COG 


1 206CG220JBBB0 


Tape & Reel 




22 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG220KBBB0 


Tape & Reel 




27 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG270JBBB0 


Tape & Reel 




27 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG270KBBBO 


Tape & Reel 




33 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG330JBBB0 


Tape & Reel 




33 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG330KBBB0 


Tape & Reel 




39 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG390JBBB0 


Tape & Reel 




39 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG390KBBB0 


Tape & Reel 




47 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG470JBBB0 


Tape & Reel 




47 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG470KBBB0 


Tape & Reel 




56 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG560JBBB0 


Tape & Peel 




56 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG560KBBB0 


Tape & Reel 




68 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG680JBBB0 


Tape & Reel 




68 pF 


200 


±10% 


COG 


1 206CG680KBBB0 


Tape & Reel 




82 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG820JBBB0 


Tape & Reel 




82 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG820KBBB0 


Tape & Reel 




100 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG101JBBB0 


Tape & Reel 




100 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG101KBBB0 


Tape & Reel 




120 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG121JBBB0 


Tape & Reel 




120 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG121KBBBO 


Tape & Reel 




150 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG151JBBB0 


Tape & Reel 




150 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG151KBBB0 


Tape & Reel 




180 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG181JBBB0 


Tape & Reel 




180 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1206CG181KBBB0 


Tape & Reel 




220 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG221JBBB0 


Tape & Reel 




220 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG221KBBB0 


Tape & Reel 




270 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG271JBBB0 


Tape & Reel 




270 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG271KBBB0 


Tape & Reel 




330 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG331JBBB0 


Tape & Reel 




330 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG331KBBB0 


Tape & Reel 




390 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG391JBBB0 


Tape & Reel 




390 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG391KBBB0 


Tape & Reel 




470 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG471JBBB0 


Tape & Reel 




470 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1206CG471KBBB0 


Tape & Reel 




560 pF 


200 


±5% 


COG 


1206CG561JBBB0 


Tape & Reel 




560 pF 


200 


±10% 


COG 


1206CG561KBBB0 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



acitance 



Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1206 Dielectric: COG 



acitance 



Temperature 



Philips 



10 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG100JDBB0 


Tape & Reel 


10 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG100KDBBO 


Tape & Reel 


1 2 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG120JDBBO 


Tape & Reel 


1 2 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG120KDBB0 


Tape & Reel 


15 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG150JDBB0 


Tape S Reel 


15 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG150KDBB0 


Tape & Reel 


18 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG180JDBB0 


Tape & Reel 


18 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG180KDBB0 


Tape & Reel 


22 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG220JDBB0 


Tape & Reel 


22 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG220KDBB0 


Tape & Reel 


27 pF 


500 


±5% 


COG 


1 206CG270JDBB0 


Tape & Reel 


27 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1206CG270KDBBO 


Tape & Reel 


33 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG330JDBB0 


Tape & Reel 


33 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG330KDBB0 


Tape & Reel 


39 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG390JDBBO 


Tape & Reel 


39 pF 


500 


±10% 


COG 


I 206CG390KDBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG470JDBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG470KDBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG560JDBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG560KDBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG680JDBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG680KDBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG820JDBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


500 


±10% 


COG 


1 206CG820KDBB0 


Tape & Reel 


100 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG101JDBBO 


Tape & Reel 


100 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG101KDBB0 


Tape & Reel 


120 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG121JDBB0 


Tape & Reel 


120 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG121KDBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG151JDBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG151KDBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG181JDBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG181KDBB0 


Tape & Reel 


220 pF 


500 


±5% 


COG 


1206CG221JDBB0 


Tape & Reel 


220 pF 


500 


±10% 


COG 


1206CG221KDBB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1206 Dielectric: X7R 



PHILIPS 



0.033 jiF 


25 


±10% 


X7R 


12062R333K8BB2 


Tape & Reel 


0.033 |j.F 


25 


±20% 


X7R 


12062R333M8BB2 


Tape & Reel 


0.039 m.F 


25 


±10% 


X7R 


12062R393K8BB2 


Tape & Reel 


0.039 n.F 


25 


±20% 


X7R 


12062R393M8BB2 


Tape & Reel 


0.047 |jlF 


25 


±10% 


X7R 


12062R473K8BB2 


Tape & Reel 


0.047 jlF 


25 


±20% 


X7R 


I2062R473M8BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


25 


±10% 


X7R 


12062R563K8BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


25 


±20% 


X7R 


12062R563M8BB2 


Tape & Reel 


0.068 (j.F 


25 


±10% 


X7R 


12062R683K8BB2 


Tape & Reel 


0.068 |xF 


25 


±20% 


X7R 


12062R683M8BB2 


Tape & Reel 


0.082 |j,F 


25 


±10% 


X7R 


12062R823K8BB2 


Tape & Reel 


0.082 jxF 


25 


±20% 


X7R 


12062R823M8BB2 


Tape & Reel 


OJOjlF 


25 


± 1 0% 


X7R 


12062R104K8BB2 


Tape & Reel 


0.10 ijlF 


25 


±20% 


X7R 


12062R104M8BB2 


Tape & Reel 


0.12 |xF 


25 


±10% 


X7R 


1 2062R1 24K8BB2 


Tape & Reel 


0.12 


25 


±20% 


X7R 


12062R124M8BB2 


Tape & Reel 


0.15 jjlF 


25 


±10% 


X7R 


1 2062R1 54K8BB2 


Tape & Reel 


0.15 nF 


25 


±20% 


X7R 


12062R154M8BB2 


Tape & Reel 


0.18 jjlF 


25 


± 1 0% 


X7R 


1 2062R1 84K8BB2 


Tape & Reel 


0.18 ijlF 


25 


±20% 


X7R 


1 2062R1 84M8BB2 


Tape & Reel 


0.22 ijlF 


25 


±10% 


X7R 


1 2062R224K8BB2 


Tape & Reel 


0.22 (iF 


25 


±20% 


X7R 


1 2062R224M8BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R681K9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R681M9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R821K9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R821M9BB2 


Tape & Reel 


1 000 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R102K9BB2 


Tape & Reel 


1 000 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R102M9BB2 


Tape & Reel 


1200 pF 


50 


±10% 


X7R 


1 2062R1 22K9BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R1 22M9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 


1 2062R1 52K9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R152M9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


± 1 0% 


X7R 


1 2062R1 82K9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R1 82M9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R222K9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R222M9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


X7R 


1 2062R272K9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R272M9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


X7R 


1 2062R332K9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R332M9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R392K9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R392M9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R472K9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R472M9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R562K9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R562M9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 


12062R682K9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R682M9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±10% 


X7R 


1 2062R822K9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 


12062R822M9BB2 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1206 Dielectric: X7R 



0.010 (aF 


50 


±10% 


X7R 


12062R103K9BB2 


Tape & Reel 


010 u.F 


50 


±20% 


X7R 


12062R103M9BB2 


Tape & Reel 


0.012 (j-F 


50 


±10% 


X7R 


12062R123K9BB2 


Tape & Reel 


0.012 (xF 


50 


±20% 


X7R 


12062R1 23M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 jjl-F 


50 


±10% 


X7R 


12062R153K9BB2 


Tape & Reel 


0.015 (xF 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R1 53M9BB2 


Tape & Reel 


01 8 u.F 


50 


±10% 


X7R 


12062R183K9BB2 


Tape & Reel 


0.018 |*F 


50 


±20% 


X7R 


12062R183M9BB2 


Tape & Reel 


0.022 (j,F 


50 


± 1 0% 


X7R 


12062R223K9BB2 


Tape & Reel 


0.022 |xF 


50 


±20% 


X7R 


12062R223M9BB2 


Tape & Reel 


0.027 ixF 


50 


±10% 


X7R 


12062R273K9BB2 


Tape & Reel 


077 i> F 


50 


±20% 


X7R 


1 7067R773M9RR7 


Tanp & Rppl 


0.033 |xF 


50 


±10% 


X7R 


12062R333K9BB2 


Tape & Reel 


0.033 |xF 


50 


±20% 


X7R 


12062R333M9BB2 


Tape & Reel 


0.039 (iF 


50 


±10% 


X7R 


12062R393K9BB2 


Tape & Reel 


0.039 p,F 


50 


±20% 


X7R 


12062R393M9BB2 


Tape & Reel 


047 ii F 


50 


± 1 0% 


X7R 


1 7067R473K9RR7 


Tanp & Rppl 

1 dLJC Ot l\CCI 


0.047 |xF 


50 


±20% 


X7R 


12062R473M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 |xF 


50 


±10% 


X7R 


12062R563K9BB2 


Tape & Reel 


0.056 |xF 


50 


±20% 


X7R 


12062R563M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 y.F 


50 


±10% 


X7R 


12062R683K9BB2 


Tape & Reel 


068 ii F 


50 


±20% 


X7R 


1 7067R6R3M9RR7 


I dpt. cx rxtrc 


0.082 


50 


±10% 


X7R 


12062R823K9BB2 


Tape & Reel 


0.082 ^F 


50 


±20% 


X7R 


12062R823M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 ulF 


50 


±10% 


X7R 


12062R104K9BB2 


Tape & Reel 


0.1 n.F 


50 


±20% 


X7R 


1 2062R1 04M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 2 u,F 


50 


+ 1 0% 


X7R 


1 7067R1 74K9RR7 




0.12 (iF 


50 


±20% 


X7R 


12062R124M9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±10% 


X7R 


12062R681K0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R681M0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


± 1 0% 


X7R 


12062R821K0BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


1 no 


— ZU /o 


V7R 


ZUDZrSOZ 1 1 IUDDZ 


i ape cx r\ee 


1 000 pF 


100 


±10% 


X7R 


1 2062R102KOBB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R102M0BB2 


Tape & Reel 


1200 pF 


100 


±10% 


X7R 


12062R122K0BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R122M0BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


ion 


— 1 \J70 


Y7R 


1 70A7R 1 mkTlRRl 
I ZUOZrx I JZNUDDZ 


T^no O, Rod 

i ape o< r\eei 


1 500 pF 


100 


±20% 


X7R 


1 2062R1 52M0BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


100 


±10% 


X7R 


1 2062R1 82K0BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R182M0BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±10% 


X7R 


1 2062R222K0BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±20% 


X7R 


1 2062R222M0BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±10% 


X7R 


1 2062R272K0BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±20% 


X7R 


1 2062R272M0BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±10% 


X7R 


12062R332K0BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R332M0BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±10% 


X7R 


1 2062R392K0BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R393M0BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


± 1 0% 


X7R 


1 2O62R472K0BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R472M0BB2 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1206 Dielectric: X7R 



Capacitance 
Value 


DC 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 


Philips 


Packaging 


5600 dF 


100 


±10% 


X7R 


12062R562K0BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


100 


±20% 


X7R 


1 2062R562M0BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±10% 


X7R 


12062R682K0BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R682M0BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±10% 


X7R 


12062R822K0BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±20% 


X7R 


12062R822MOBB2 


Tape & Reel 


0.010 u,F 


100 


±10% 


X7R 


12062R103K0BB2 


Tape & Reel 


0.0)0 m.F 


100 


±20% 


X7R 


12062R103M0BB2 


Tape & Reel 


0.012 |xF 


100 


±10% 


X7R 


12062R123K0BB2 


Tape & Reel 


0.012 


100 


±20% 


X7R 


12062R123M0BB2 


Tape & Reel 


0.015 (iF 


100 


±10% 


X7R 


12062R153K0BB2 


Tape & Reel 


0.01 5 jjlF 


100 


±20% 


X7R 


12062R153M0BB2 


Tape & Reel 


0.01 8 ^.F 


100 


±10% 


X7R 


12062R183K0BB2 


Tape & Reel 


0.018 jjlF 


100 


±20% 


X7R 


12062R183M0BB2 


Tape & Reel 


0.022 jiF 


100 


±10% 


X7R 


12062R223K0BB2 


Tape & Reel 


0.022 u.F 


100 


±20% 


X7R 


12062R223 M0BB2 


Tape & Reel 


0.027 u,F 


100 


±10% 


X7R 


12062R273K0BB2 


Tape & Reel 


0.027 u.F 


100 


±20% 


X7R 


12062R273M0BB2 


Tape & Reel 


0.033 ijlF 


100 


±10% 


X7R 


12062R333K0BB2 


Tape & Reel 


0.033 U.F 


100 


±20% 


X7R 


12062R333M0BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R681KBBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R681MBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R821KBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R821MBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R102KBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R102MBBB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R122KBBB0 


Tape & Reel 


1200 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R122MBBB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R152KBBB0 


Tape & Reel 


1500pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R152MBBB0 


Tape & Reel 


1800 pF 


200 


±10% 


X7R 


1 2062R1 82KBBB0 


Tape & Reel 


1 800 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R182MBBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R222KBBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R222MBBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R272KBBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R272MBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R332KBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±20% 


X7R 


1 2062R332MBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±10% 


X7R 


1 2062R392KBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R393MBBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


200 


±10% 


X7R 


1 2062R472KBBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R472MBBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


200 


±10% 


X7R 


12062R562KBBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R562MBBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


200 


±10% 


X7R 


1 2062R682KBBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


200 


±20% 


X7R 


12062R682MBBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


200 


±10% 


X7R 


1 2062R822KBBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


200 


±20% 


X7R 


1 2062R822MBBB0 


Tape & Reel 


0.010 nF 


200 


±10% 


X7R 


12062R103KBBB0 


Tape & Reel 


0.010 m-F 


200 


±20% 


X7R 


12062R103MBBBO 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1206 Dielectric: X7R 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Philips 


Packaging 


Value 


Voltage 


Tolerance 


Coefficient 


Part Number 


TVpe 


0.01 2 m-F 


200 


± 1 0% 


X7R 


12062R123KBBB0 


Tape & Reel 


0.012 p.F 


200 


±20% 


X7R 


12062R123MBBB0 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


200 


±10% 


X7R 


12062R153KBBB0 


Tape & Reel 


0.015 U.F 


200 


±20% 


X7R 


12062R153MBBB0 


Tape & Reel 


0.01 8 u-F 


200 


±10% 


X7R 


12062R183KBBB0 


1 ape & Reel 


0.018 U.F 


200 


±20% 


X7R 


12062R183MBBB0 


Tape & Reel 


0.022 u.F 


200 


±10% 


X7R 


12062R223KBBB0 


Tape & Reel 


0.022 (jlF 


200 


±20% 


X7R 


12062R223MBBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±10% 


X7R 


12062R471KDBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R471MDBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


500 


±10% 


X7R 


12062R561KDBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R561MDBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


500 


± 1 0% 


X7R 


12062R681KDBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R681MDBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


500 


±10% 


X7R 


12062R821KDBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R821MDBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


500 


±10% 


X7R 


12062R102KDBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R102MDBB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


500 


± 1 0% 


X7R 


1 2062R1 22KDBB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


500 


± 20%. 


X7R 


1 2062R1 22MDBB0 


1 ape & Reel 


1500pF 


500 


±10% 


X7R 


1 2062R1 52KDBB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R152MDBB0 


Tape & Reel 


1800 pF 


500 


± 1 0% 


X7R 


1 2062R1 82KDBB0 


Tape & Reel 


1 800 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R182MDBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


500 


±10% 


X7R 


1 2062R222KDBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


500 


±20% 


X7R 


12062R222MDBB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1206 Dielectric: Z5U 



Capacitance 




\_-dpcH-l Ldl K.C 


Tom r"v£sf Qt"i irct 
1 cl 1 luCI aLUI C 


Philins 
















0.01 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E103M9BB2 


Tape & Reel 


0.010 ixF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


12062E103Z9BB2 


Tape & Reel 


0.01 2 (jlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E123M9BB2 


Tape & Reel 


0.012 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E123Z9BB2 


Tape & Reel 


0.01 5 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E153M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E153Z9BB2 


Tape & Reel 


0.01 8 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E183M9BB2 


Tape & Reel 


0.018 m-F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


12062E183Z9BB2 


Tape & Reel 


0.022 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E223M9BB2 


Tape & Reel 


0.022 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


1 2062E223Z9BB2 


Tape & Reel 


0.027 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E273M9BB2 


Tape & Reel 


0.027 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E273Z9BB2 


Tape & Reel 


0.033 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E333M9BB2 


Tape & Reel 


0.033 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E333Z9BB2 


Tape & Reel 


0.039 ijlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E393M9BB2 


Tape & Reel 


0.039 jjlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E393Z9BB2 


Tape & Reel 


0.047 jlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E473M9BB2 


Tape & Reel 


0.047 |j,F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


1 2062E473Z9BB2 


Tape & Reel 


0.056 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E563M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 (if 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E563Z9BB2 


Tape & Reel 


0.068 (jlF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E683M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 ixF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


1 2062E683Z9BB2 


Tape & Reel 


0.082 (j.F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E823M9BB2 


Tape & Reel 


0.082 ijlF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


1 2062E823Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E104M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 m-F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


12062E104Z9BB2 


Tape & Reel 


0.12 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E124M9BB2 


Tape & Reel 


0.12 m,F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E124Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 5 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


12062E154M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 5 ixF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E154Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 8 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


12062E184M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 8 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E184Z9BB2 


Tape & Reel 


0.22 m-F 


50 


i:2.0% 


Z5U 


1 2062E224M9BB2 


Tape & Reel 


0.22 (jlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E224Z9BB2 


Tape & Reel 


0.27 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


1 2062E274M9BB2 


Tape & Reel 


0.27 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E274Z9BB2 


Tape & Reel 


0.33 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


1 2062E334M9BB2 


Tape & Reel 


0.33 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12062E334Z9BB2 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1206 Dielectric: Y5V 



0.01 ijlF 25 ±20% Y5V 12062F103M8BB0 Tape&Reel 

0.010 (xF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 03Z8BB0 Tape&Reel 

0.012 ijlF 25 ±20% Y5V 1 2062F1 23M8BB0 Tape&Reel 

0.01 2 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 12062F123Z8BB0 Tape&Reel 

0.015 n,F 25 ±20% Y5V 1 2062F1 53M8BB0 Tape & Reel 

0.015 ijlF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 53Z8BB0 Tape & Reel 

0.01 8 m-F 25 ±20% Y5V 1 2062F1 83M8BB0 Tape&Reel 

0.018 (xF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 83Z8BB0 Tape&Reel 

0.022 (tf 25 ±20% Y5V 1 2062F223M8BB0 Tape&Reel 

0.022 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F223Z8BB0 Tape & Reel 

0.027 illF 25 ±20% Y5V 1 2062F273M8BB0 Tape&Reel 

0.027 n»F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F273Z8BB0 Tape&Reel 

0.033 jjlF 25 ±20% Y5V 1 2062F333M8BB0 Tape&Reel 

0.033 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F333Z8BB0 Tape&Reel 

0.039 |j,F 25 ±20% Y5V 1 2062F393M8BB0 Tape & Reel 

0.039 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F393Z8BB0 Tape&Reel 

0.047 |j.F 25 ±20% Y5V 1 2062F473M8BB0 Tape&Reel 

0.047 |j.F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F473Z8BB0 Tape&Reel 

0.056 p.F 25 ±20% Y5V 1 2062F563M8BB0 Tape&Reel 

0.056 ijlF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F563Z8BB0 Tape & Reel 

0.068 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F683M8BB0 Tape&Reel 

0.068 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F683Z8BB0 Tape&Reel 

0.082 ijlF 25 ±20% Y5V 1 2062F823M8BB0 Tape&Reel 

0.082 (j-F 25 +80%/ -20% Y5V 12062F823Z8BB0 Tape&Reel 

0.10 iulF 25 ±20% Y5V 12062F104M8BBO Tape & Reel 

0.10 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 12062F104Z8BB0 Tape&Reel 

0.12 ^F 25 ±20% Y5V 1 2062F1 24M8BB0 Tape&Reel 

0.12 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 24Z8BB0 Tape&Reel 

0.15 m-F 25 ±20% Y5V 1 2062F1 54M8BB0 Tape&Reel 

0.15 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 54Z8BB0 Tape & Reel 

0.18 (xF 25 ±20% Y5V 1 2062F1 84M8BB0 Tape&Reel 

0.18 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 84Z8BB0 Tape&Reel 

0.22 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F224M8BBO Tape&Reel 

0.22 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F224Z8BB0 Tape&Reel 

0.27 m-F 25 ±20% Y5V 1 2062F274M8BB0 Tape & Reel 

0.27 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F274Z8BB0 Tape&Reel 

0.33 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F334M8BB0 Tape&Reel 

0.33 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F334Z8BB0 Tape&Reel 

0.39 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F394M8BB0 Tape&Reel 

0.39 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F394Z8BB0 Tape & Reel 

0.47 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F474M8BB0 Tape&Reel 

0.47 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F474Z8BB0 Tape&Reel 

0.56 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F564M8BB0 Tape&Reel 

0.56 mF 25 +80%/ -20% Y5V 12062F564Z8BB0 Tape&Reel 

0.68 mF 25 ±20% Y5V 1 2062F684M8BB0 Tape & Reel 

0.68 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F684Z8BB0 Tape&Reel 

0.82 mF 25 ±20% Y5V 12062F824M8BB0 Tape&Reel 

0.82 mF 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F824Z8BB0 Tape&Reel 

1.0 mF 25 ±20% Y5V 12062F105M8BB0 Tape&Reel 

1.0 m-F 25 +80%/ -20% Y5V 1 2062F1 05Z8BB0 Tape&Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1206 Dielectric: Y5V 



Capacitance 
Value 




DC 
Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 




0.010 ja.F 







50 


±20% 


Y5V 


12062F103M9BB2 


Tape & Reel 




0.010 (iF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F103Z9BB2 


Tape & Reel 




0.012 (jlF 






50 


±20% 


Y5V 


12062F123M9BB2 


Tape & Reel 




0.01 2 |jlF 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


12062F123Z9BB2 


Tape & Reel 




0.015 u.F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F153M9BB2 


Tape & Reel 




0.015 m-F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F153Z9BB2 


Tape & Reel 




0.018 u-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F183M9BB2 


Tape & Reel 




0.018 juuF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F183Z9BB2 


Tape & Reel 




0.022 |xF 






50 


±20% 


Y5V 


12062F223M9BB2 


Tape & Reel 




0.022 u,F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F223Z9BB2 


Tape & Reel 





0.027 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F273M9BB2 


Tape & Reel 




0.027 u.F 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F273Z9BB2 


Tape & Reel 




0.033 u.F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F333M9BB2 


Tape & Reel 




0.033 m-F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F333Z9BB2 


Tape & Reel 




0.039 (aF 






50 


±20% 


Y5V 


12062F393M9BB2 


Tape & Reel 




0.039 jxF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F393Z9BB2 


Tape & Reel 




0.047 u.F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F473M9BB2 


Tape & Reel 




0.047 u.F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F473Z9BB2 


Tape & Reel 




0.056 mF 






50 


±20% 


Y5V 


1 2062F563M9BB2 


Tape & Reel 




0.056 u,F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F563Z9BB2 


Tape & Reel 




0.068 jjlF 






50 


±20% 


Y5V 


12062F683M9BB2 


Tape & Reel 




0.068 m-F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F683Z9BB2 


Tape & Reel 




0.082 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F823M9BB2 


Tape & Reel 




0.082 |xF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F823Z9BB2 


Tape & Reel 




0.1 jo-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F104M9BB2 


Tape & Reel 




0.1 |xF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F104Z9BB2 


Tape & Reel 




0.12 p.F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F124M9BB2 


Tape & Reel 




0.1 2 jxF 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F124Z9BB2 


Tape & Reel 




0.15 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F154M9BB2 


Tape & Reel 




0.15 u-F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F154Z9BB2 


Tape & Reel 




0.18 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F184M9BB2 


Tape & Reel 




0.18 u-F 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


12062F184Z9BB2 


Tape & Reel 




0.22 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F224M9BB2 


Tape & Reel 




0.22 |xF 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


12062F224Z9BB2 


Tape & Reel 




0.27 u-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F274M9BB2 


Tape & Keel 




0.27 m-F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F274Z9BB2 


Tape & Reel 




0.33 u.F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F334M9BB2 


Tape & Reel 




0.33 u.F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


12062F334Z9BB2 


Tape & Reel 




0.39 |xF 






50 


±20% 


Y5V 


12062F394M9BB2 


Tape & Reel 




0.39 u.F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


1 2062F394Z9BB2 


Tape & Reel 




0.47 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


1 2062F474M9BB2 


Tape & Reel 




0.47 u-F 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


12062F474Z9BB2 


Tape & Reel 




0.56 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


1 2062F564M9BB2 


Tape & Reel 




0.56 u-F 






50 


+ 80%/ -20% 


Y5V 


12062F564Z9BB2 


Tape & Reel 




0.68 m-F 






50 


±20% 


Y5V 


12062F684M9BB2 


Tape & Reel 




0.68 u,F 






50 


+80%/ -20% 


Y5V 


i2062F684Z9BB2 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
230 



PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1210 Dielectric: COG 



Capacitance 



DC 



Capacitance 



1 - 

47 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG470J9BB2 


Tape & Reel 


47 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG470K9BB2 


Tape & Reel 


56 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG560J9BB2 


Tape & Reel 


56 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG560K9BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG680J9BB2 


Tape & Reel 


68 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG680K9BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG820J9BB2 


Tape & Reel 


82 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG820K9BB2 


Tape & Reel 


100 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG101J9BB2 


Tape & Reel 


100 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG101K9BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG121J9BB2 


Tape & Reel 


120 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG121K9BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG151J9BB2 


Tape & Reel 


150 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG151K9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG181J9BB2 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG181K9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG221J9BB2 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG221K9BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG271J9BB2 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG271K9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG331J9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG331K9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG391J9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG391K9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG471J9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG471K9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG561J9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG561K9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG681J9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG681K9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG821J9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG821K9BB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG102J9BB2 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG102K9BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


± 5% 


COG 


1210CG122J9BB2 


Tape & Peel 


1 200 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1210CG122K9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG152J9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG152K9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG182J9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG182K9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG222J9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG222K9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG272J9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG272K9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG332J9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG332K9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG392J9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±10% 


COG 


1210CG392K9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±5% 


COG 


1210CG472J9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1210CG472K9BB2 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL II 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1210 Dielectric: COG 



PHILIPS 



Capacitance 
Value 



47 pF 
47 pF 
56 pF 
56 pF 
68 pF 



68 pF 
82 pF 
82 pF 
100 pF 
100 pF 



DC 
Voltage 



Capacitance 







Temperature 
Coefficient 



L 



Philips 
Part Number 



100 
100 
100 
100 
100 



100 
100 
100 
100 
100 



±5% 
±10% 
±5% 
±10% 
±5% 



± 1 0% 
±5% 
±10% 
±5% 
±10% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG470J0BB2 
1210CG470K0BB2 
1210CG560J0BB2 
1210CG560K0BB2 
1210CG680J0BB2 



1210CG680K0BB2 
1210CG820J0BB2 
1210CG820K0BB2 
1210CG101J0BB2 
1210CG101K0BB2 



Packaging 
Type 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



120 pF 
120 pF 
150 pF 
150 pF 
180 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±5% 
±10% 
±5% 
±10% 
±5% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG121J0BB2 
1210CG121K0BB2 
1210CG151J0BB2 
1210CG151K0BB2 
1210CG181J0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



180 pF 
220 pF 
220 pF 
270 pF 
270 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



± 1 0% 
±5% 
±10% 
±5% 
±10% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG181K0BB2 
1210CG221J0BB2 
1210CG221K0BB2 
1210CG271J0BB2 
1210CG271K0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



330 pF 
330 pF 
390 pF 
390 pF 
470 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±5% 
±10% 
±5% 
±10% 
±5% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG331J0BB2 
1210CG331K0BB2 
1210CG391J0BB2 
1210CG391K0BB2 
1210CG471J0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



470 pF 
560 pF 
560 pF 
680 pF 
680 pF 



100 
100 

too 

100 
100 



±10% 
±5% 
±10% 
±5% 
±10% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG471K0BB2 
1210CG561J0BB2 
1210CG561K0BB2 
1210CG681J0BB2 
1210CG681K0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



820 pF 
820 pF 
1000 pF 
1000 pF 
1 200 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±5% 
± 1 0% 
±5% 
±10% 
±5% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG821J0BB2 
1210CG821K0BB2 
1210CG102J0BB2 
1210CG102K0BB2 
1210CG122J0BB2 



Tape & Ree 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



1 200 pF 
1 500 pF 
1 500 pF 
1 800 pF 
1 800 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±10% 
±5% 
±10% 
±5% 
±10% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG122K0BB2 
1210CG152J0BB2 
1210CG152K0BB2 
1210CG182J0BB2 
1210CG182K0BB2 



Tape & Ree 
Tape & Ree 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



2200 pF 
2200 pF 
2700 pF 
2700 pF 
3300 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±5% 
±10% 
±5% 
±10% 
±5% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG222J0BB2 
1210CG222K0BB2 
1210CG272J0BB2 
1210CG272K0BB2 
1210CG332J0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Ree 
Tape & Reel 



3300 pF 
3900 pF 
3900 pF 
4700 pF 
4700 pF 



100 
100 
100 
100 
100 



±10% 
±5% 
±10% 
±5% 
± 1 0% 



COG 
COG 
COG 
COG 
COG 



1210CG332K0BB2 
1210CG392J0BB2 
1210CG392K0BB2 
1210CG472I0BB2 
1210CG472K0BB2 



Tape & Reel 
Tape & Ree 
Tape & Ree 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1210 Dielectric: COG 




47 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG470JBBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG470KBBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG560JBBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG560KBBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG680JBBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG680KBBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG820JBBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG820KBBB0 


Tape & Reel 


100 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG101JBBB0 


Tape & Reel 


100 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG101KBBB0 


Tape & Reel 


120 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG121JBBBO 


Tape & Reel 


120 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG121KBBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG151JBBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG151KBBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


200 


±5 ; c 


COG 


1210CG181JBBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1210CG181KBBBO 


Tape & Reel 


220 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG221JBBB0 


Tape & Reel 


220 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1210CG221KBBB0 


Tape & Reel 


270 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG271JBBB0 


Tape & Reel 


270 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG271KBBB0 


Tape & 


330 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG331JBBB0 


Tape & Reel 


330 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1210CG331KBBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG39UBBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1210CG391KBBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG471JBBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1210CG471KBBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG561JBBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG561KBBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG681JBBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG681KBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG821JBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG821KBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±5% 


COG 


1210CG102JBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±10% 


COG 


1210CG102KBBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG470JDBB0 


Tape & Reel 


47 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG470KDBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG560JDBB0 


Tape & Reel 


56 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1210CG560KDBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG680JDBB0 


Tape & Reel 


68 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG680KDBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG820JDBB0 


Tape & Reel 


82 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG820KDBB0 


Tape & Reel 


100 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG101JDBB0 


Tape & Reel 


100 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1210CG101KDBB0 


Tape & Reel 


1 20 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG121JDBB0 


Tape & Reel 


120 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG121KDBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG151JDBB0 


Tape & Reel 


150 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1210CG151KDBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG181JDBB0 


Tape & Reel 


180 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1210CG181KDBB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1210 Dielectric: COG 



PHILIPS 



220 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG221JDBB0 


Tape & Reel 


220 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG221KDBB0 


Tape & Reel 


270 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG271JDBB0 


Tape & Reel 


270 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG271KDBB0 


Tape & Reel 


330 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG331JDBB0 


Tape & Reel 


330 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG331KDBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG391JDBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG391KDBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±5% 


COG 


1210CG471JDBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±10% 


COG 


1210CG471KDBB0 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1210 Dielectric: X7R 

Capacitance DC Capacitance Temperature Philips Packaging 
Value | Voltage [ Tolerance ] Coefficient j Part Number Type 

2200 pi SO ±!0% X7* 12102R222K9BB2 \^&-rc 

2200 pF 50 ±20% X7R 12102R222M9BB2 Tape & Reel 

2700 pF 50 ±10% X7R 1 21 02R272K9BB2 Tape & Reel 

2700 pF 50 ±20% X7R 12102R272M9BB2 Tape & Reel 

3300 pF 50 ±10% X7R 1 21 02R332K9BB2 Tape & Reel 

3300 pF 50 ±20% X7R 12102R332M9BB2 Tape & Reel 

3900 pF 50 ±10% X7R 1 21 02R392K9BB2 Tape & Reel 

3900 pF 50 ±20% X7R 12102R392M9BB2 Tape & Reel 

4700 pF 50 ±10% X7R 1 21 02R472K9BB2 Tape & Reel 

4700 pF 50 ±20% X7R 12102R472M9BB2 Tape & Reel 

5600 pF 50 ±10% X7R 12102R562K9BB2 Tape & Reel 

5600 pF 50 ±20% X7R 12102R562M9BB2 Tape & Reel 

6800 pF 50 ±10% X7R 12102R682K9BB2 Tape & Reel 

6800 pF 50 ±20% X7R 1 21 02R682M9BB2 Tape & Reel 

8200 pF 50 ±10% X7R. 12102R822K9BB2 Tape & Reel 

8200 pF 50 ±20% X7R 1 21 02R822M9BB2 Tape & Reel 

0.01 (xF 50 ±10% X7R 12102R103K9BB2 Tape & Reel 

0.010 U.F 50 ±20% X7R 12102R103M9BB2 Tape & Reel 

0.01 2 u.F 50 ±10% X7R 1 2102R1 23K9BB2 Tape & Reel 

0.012 uT 50 ±20% X7R 12102R123M9BB2 Tape & Reel 

0.01 5 (xF 50 ±10% X7R 1 2102R1 53K9BB2 Tape & Reel 

0.01 5 ijlF 50 ±20% X7R 12102RI53M9BB2 Tape & Reel 

0.018 50 ±10% X7R 12102R183K9BB2 Tape & Reel 

0.018 (xF 50 ±20% X7R 12102R183M9BB2 Tape & Reel 

0.022 50 ±10% X7R 12102R223K9BB2 Tape & Reel 

0.022 jjuF 50 ±20% X7R 12102R223M9BB2 Tape & Reel 

0.027 uT 50 ±10% X7R 12102R273K9BB2 Tape & Reel 

0.027 uT 50 ±20% X7R 12102R273M9BB2 Tape & Reel 

0.033 |xF 50 ±10% X7R 1 21 02R333K9BB2 Tape & Reel 

0.033 50 ±20% X7R 12102R333M9BB2 Tape & Reel 

0.039 50 ±10% X7R 12102R393K9BB2 Tape & Reel 

0.039 50 ±20% X7R 12102R393M9BB2 Tape & Reel 

0.047 50 ±10% X7R 12102R473K9BB2 Tape & Reel 

0.047 |xF 50 ±20% X7R 12102R473M9BB2 Tape & Reel 

0.056 50 ±10% X7R 12102R563K9BB2 Tape & Reel 

0.056 uT 50 ±20% X7R 12102R563M9BB2 Tape & Reel 

0.068 uT 50 ±10% X7R 12102R683K9BB2 Tape & Reel 

0.068 j*F 50 ±20% X7R 12102R683M9BB2 Tape&Reel 

0.082 50 ±10% X7R 12I02R823K9BB2 Tape&Reel 

0.082 |xF 50 ±20% X7R 12102R823M9BB2 Tape & Reel 

0.1 50 ±10% X7R 12102RI04K9BB2 Tape&Reel 

0.1 50 ±20% X7R 12102R104M9BB2 Tape&Reel 

0.12 uJ- 50 ±10% X7R 12102R124K9BB2 Tape&Reel 

0.12 50 ±20% X7R 1 21 02R1 24M9BB2 Tape&Reel 

0.15 u.F 50 ±10% X7R 12102R154K9BB2 Tape & Reel 

0.15 50 ±20% X7R 12102R154M9BB2 Tape&Reel 

0.18 50 ±10% X7R 12102R184K9BB2 Tape&Reel 

0.18 u.F 50 ±20% X7R 12102R184M9BB2 Tape&Reel 

0.22 jjlF 50 ±10% X7R 12102R224K9BB2 Tape&Reel 

0.22 50 ±20% X7R 1 21 02R224M9BB2 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1210 Dielectric: X7R 



PHILIPS 



::oo -.f 


i 00 


±10'" 


X7P, 


12102R222K0BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R222M0BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R272K0BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R272MOBB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R332K0BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R332M0BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R392K0BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R392M0BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R472K0BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R472M0BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R562K0BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R562M0BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R682K0BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R682M0BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±10% 


X7R 


12102R822K0BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±20% 


X7R 


12102R822M0BB2 


Tape & Reel 


0.010 (xF 


100 


±10% 


X7R 


12102R103K0BB2 


Tape & Reel 


0.010 m-F 


100 


±20% 


X7R 


12102R103M0BB2 


Tape & Reel 


0.01 2 ijlF 


100 


± 1 0% 


X7R 


12102R123K0BB2 


Tape & Reel 


0.01 2 (iF 


100 


±20% 


X7R 


12102R123M0BB2 


Tape & Reel 


0.015 ixF 


100 


±10% 


X7R 


12102R153K0BB2 


Tape & Reel 


0.015 (xF 


100 


±20% 


X7R 


12102R153M0BB2 


Tape & Reel 


0.018 m-F 


100 


±10% 


X7R 


12102R183KOBB2 


Tape & Reel 


0.018 (aF 


100 


±20% 


X7R 


12102R183M0BB2 


Tape & Reel 


0.022 jjlF 


100 


±10% 


X7R 


12102R223K0BB2 


Tape & Reel 


0.022 (iF 


100 


±20% 


X7R 


12102R223M0BB2 


Tape & Reel 


0.027 (iF 


100 


±10% 


X7R 


12102R273K0BB2 


Tape & Reel 


0.027 ixF 


100 


±20% 


X7R 


12102R273M0BB2 


Tape & Reel 


0.033 (xF 


100 


±10% 


X7R 


12102R333K0BB2 


Tape & Reel 


0.033 m-F 


100 


±20% 


X7R 


12102R333M0BB2 


Tape & Reel 


0.039 ixF 


100 


±10% 


X7R 


12102R393K0BB2 


Tape & Reel 


0.039 ^F 


100 


±20% 


X7R 


12102R393M0BB2 


Tape & Reel 


0.047 ^F 


100 


±10% 


X7R 


12102R473K0BB2 


Tape & Reel 


0.047 ^F 


100 


±20% 


X7R 


12102R473M0BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


100 


±10% 


X7R 


12102R563K0BB2 


Tape & Reel 


0.056 jjlF 


100 


±20% 


X7R 


12102R563M0BB2 


Tape & Reel 


0.068 |jlF 


100 


±10% 


X7R 


12102R683K0BB2 


Tape & Reel 


0.068 ixF 


100 


±20% 


X7R 


12102R683M0BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R222KBBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R222MBBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R272KBBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R272MBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R332KBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R332MBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R392KBBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R392MBBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R472KBBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R472MBBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R562KBBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R562MBBB0 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1210 Dielectric: X7R 



Capacitance 
Value 

1 — 


Ut- 


Capacitance 
Tolerance 


1 emperature 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 




Coefficient 

I _ _ 1 


6800 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R682KBBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R682MBBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


200 


±10% 


X7R 


12102R822KBBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


200 


±20% 


X7R 


12102R822MBBB0 


Tape & Reel 


0.01 m-F 


200 


±10% 


X7R 


12102R103KBBB0 


Tape & Reel 


0.01 jjlF 


200 


±20% 


X7R 


12102R103MBBB0 


Tape & Reel 


0.01 2 |jlF 


200 


±10% 


X7R 


12102R123KBBB0 


Tape & Reel 


0.01 2 jxF 


200 


±20% 


X7R 


12102R123MBBB0 


Tape & Reel 


0.01 5 ijlF 


200 


±10% 


X7R 


12102R153KBBB0 


Tape & Reel 


0.01 5 (juF 


200 


±20% 


X7R 


12102R153MBBB0 


Tape & Reel 


0.018 u.F 


200 


±10% 


X7R 


12102R183KBBB0 


Tape & Reel 


0.018 m-F 


200 


±20% 


X7R 


12102R183MBBB0 


Tape & Reel 


0.022 pf 


200 


± 1 0% 


X7R 


12102R223KBBB0 


Tape & Reel 


0.022 u.F 


200 


±20% 


X7R 


12102R223MBBB0 


Tape & Reel 


0.027 u.F 


200 


±10% 


X7R 


12102R273KBBB0 


Tape & Reel 


0.027 |xF 


200 


±20% 


X7R 


12102R273MBBB0 


Tape & Reel 


0.033 |xF 


200 


±10% 


X7R 


12102R333KBBB0 


Tape & Reel 


0.033 m-F 


200 


±20% 


X7R 


12102R333MBBB0 


Tape & Reel 


0.039 |»f 


200 


±10% 


X7R 


12102R393KBBB0 


Tape & Reel 


0.039 (xF 


200 


±20% 


X7R 


12102R393MBBB0 


Tape & Reel 


0.047 jjlF 


200 


±10% 


X7R 


12102R473KBBB0 


Tape & Reel 


0.047 p,F 


200 


±20% 


X7R 


12102R473MBBB0 


Tape & Reel 


1500pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R152KDBB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R152MDBB0 


Tape & Reel 


1 800 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102RI82KDBB0 


Tape & Reel 


1 800 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R152MDBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R222KDBB0 


Tape & Reel 


2200 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R222MDBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R272KDBB0 


Tape & Reel 


2700 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R272MDBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R332KDBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R332MDBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


500 


± 1 0% 


X7R 


12102R392KDBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R392MDBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R472KDBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R472MDBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


500 


±10% 


X7R 


12102R562KDBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R562MDBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


500 


± 1 0% 


X7R 


12102R682KDBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


500 


±20% 


X7R 


12102R682MDBB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1210 Dielectric: Z5U 



Capacitance 
Value 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 


0.010 u,F 


50 


±20% 


Z5U 


I2102E103M9BB2 


Tape & Reel 


0.010 |jlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E103Z9BB2 


Tape & Reel 


0.012 jxF 


50 


±20% 


Z5U 


12102E123M9BB2 


Tape & Reel 


012 ixF 


50 


+30%/ -20% 


Z5U 


12102E1 23Z9BB2 


Tape & Reel 


0.015 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


I2102EI53M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 (i.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


1 21 02E1 53Z9BB2 


Tape & Reel 


0.018 (xF 


50 


±20% 


Z5U 


12102E183M9BB2 


Tape & Reel 


0.018 u,F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E183Z9BB2 


Tape & Reel 


022 ilF 


50 


±20% 


Z5U 


12102F223M9RB2 


Tanp Ri RppI 

1 ape CX 1 


0.022 u,F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


I2102E223Z9BB2 


Tape & Reel 


027 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


1 21 02E273M9BB2 


Tape & Reel 


027 of 


50 


+ R0%/ -10% 


Z5U 


12102F27379RR2 

I Z. 1 WiLZ./ _>Z_ / UUZ. 


T^np Ri RppI 

1 ape CX 1 \CC| 


033 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


1 21 02E333M9BB2 


Tape & Reel 


033 ii F 


50 


TOU /O/ Z.U /O 


Z5U 


1 21 02F33379RR7 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cei 


039 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


12102E393M9BB2 

1 __. 1 ^ / -J I 1 / U LUX. 


Tanp R> RppI 


0.039 u,F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E393Z9BB2 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


12102E473M9BB2 


Tape &. Reel 


047 u.F 

\J ,\J\ 1 IXJ 


50 


+80%/ —20% 


Z5U 


12102F47379BB2 


Tanp Ri RppI 

1 ape CX 1 \Cd 


u.ujo [xr 


50 


+ 20% 

— 


Z5U 


12102F563M9RR2 


i ape cx r\cci 


0.056 ixF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E563Z9BB2 


Tape & Reel 


068 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


1 2102E683M9BB2 


Tanp Rt RppI 

1 aUC CX 1 


0.068 u.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12I02E683Z9BB2 


Tanp A RppI 

1 aut CX I 


0.082 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


12102E823M9BB2 


Tape Sx Reel 


082 u.F 

V.UUi. IXI 


50 


+80%/ —20% 


Z5U 


12102F82379RR7 


Ta np Ri Rpfi 
1 auc CX 1 \CCI 


0.1 U.F 


50 


±20% 


Z5U 


12I02E104M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 u.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E104Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 2 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


12102EI24M9BB2 


Tape & Reel 


0.12 u.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


1 2102E1 24Z9BB2 

1 XI \J __ l_ 1 X 1 ___ / uuz. 


Tanp Ri RppI 

i auv cx i \eei 


0.15 u,F 


50 


±20% 


Z5U 


17102F1 54M9RR7 

1 X 1 UX L 1 1 / UUZ. 


Tanp Rj RppI 
i ape cx i \cci 


0.1 5 [xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E154Z9BB2 


Tape & Reel 


0.1 8 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


12107F184M9BR2 

1 Z. 1 UZ.L 1 UTI 1 / UUZ. 


Tanp Ri RppI 
i ape cx i \cci 


0.1 8 (xF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


1 21 02E1 84Z9BB2 


T^np Rt RppI 

i ape cx i \ee i 


0.22 u,F 


50 


±20% 


Z5U 


12102E224M9BB2 


Tape & Reel 


0.22 u.F 


50 


+ 80%/ —20% 

TUV /£>/ Z-\J AJ 


Z5U 


1 7 1 07F77479RR2 


1 ape cx r\ecl 


0.27 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


12102E274M9BB2 

1 Z. 1 UZ.LZ./ 71 1 X LJ LJX 


Tanp Ri RppI 

i ape cx i \eei 


0.27 |iF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E274Z9BB2 


Tape & Reel 


0.33 (xF 


50 


±20% 


Z5U 


12102E334M9BB2 


Tape & Reel 


0.33 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E334Z9BB2 


Tape & Reel 


0.39 u,F 


50 


±20% 


Z5U 


12102E394M9BB2 


Tape & Reel 


0.39 u.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


12102E394Z9BB2 


Tape & Reel 


0.47 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 


12102E474M9BB2 


Tape & Reel 


0.47 u.F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


12102E474Z9BB2 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1210 Dielectric: Y5V 

Capacitance DC Capacitance Temperature Philips Packaging 
Value I Voltage | Tolerance | Coefficient | Part Number | Type 

0.1 u.F 50 ±20% Y5V 12102F104M9BB2 Tape & Reel 

0. 1 u.F 50 + 80%/ - 20% Y5V 121 02F 1 04Z9BB2 Tape & Reel 

0.15 pF 50 ±20% Y5V 1 21 02F1 54M9BB2 Tape & Reel 

0.15 m-F 50 +80%/ -20% Y5V 1 2102F1 54Z9BB2 Tape&Reel 

0.22 u,F 50 ±20% Y5V 12102F224M9BB2 Tape & Reel 

0.22 u.F 50 +80%/ -20% Y5V 12102F224Z9BB2 Tape&Reel 

0.33 u.F 50 ±20% Y5V 12102F334M9BB2 Tape&Reel 

0.33 pF 50 +80%/ -20% Y5V 12102F334Z9BB2 Tape&Reel 

0.47 pF 50 ±20% Y5V 12102F474M9BB2 Tape&Reel 

0.47 u.F 50 +80%/ -20% Y5V 12102F474Z9BB2 Tape & Reel 

0.68 u,F 50 ±20% Y5V 12102F684M9BB2 Tape&Reel 

0.68 pF 50 +80%/ -20% Y5V 12102F684Z9BB2 Tape&Reel 

1.0 pF 50 ±20% Y5V 12102F105M9BB2 Tape&Reel 

1.0 pF 50 +80%/ -20% Y5V 12102F105Z9BB2 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer 
Size: 1812 Dielectric: COG 



PHILIPS 



330 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG331J9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1812CG331K9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG391J9BB2 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG391K9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG471J9BB2 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG471K9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG561J9BB2 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG561K9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG681J9BB2 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG681K9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG821J9BB2 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG821K9BB2 


Tape & Reel 


1 000 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG102J9BB2 


Tape & Reel 


1 000 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG102K9BB2 


Tape & Reel 


1200pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG122J9BB2 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG122K9BB2 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG152J9BB2 


Tape & Reel 


1500 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG152K9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG182J9BB2 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG182K9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG202J9BB2 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


± 1 0% 


COG 


1812CG202K9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG272J9BB2 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG272K9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG332J9BB2 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG332K9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG392J9BB2 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG392K9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG472J9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG472K9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±5% 


COG 


1812CG562J9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


COG 


1812CG562K9BB2 


Tape & Reel 


330 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG331JBBB0 


Tape & Reel 


330 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG331KBBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG391JBBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG391KBBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG471JBBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG471KBBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG561JBBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG561KBBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG681JBBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG681KBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG821JBBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1812CG821KBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG102IBBB0 


Tape & Reel 


1000 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG1O2KBBB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG122JBBB0 


Tape & Reel 


1 200 pF 


200 


±10% 


COG 


1812CG122KBBB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


200 


±5% 


COG 


1812CG152JBBB0 


Tape & Reel 


1 500 pF 


200 


± 1 0% 


COG 


1812CG152KBBB0 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1812 Dielectric: COG 



capacitance 


L/C 


Capacitance 


l emperature 


Philinc 
r I mipb 




Value 




Tolerance 




Part Number 


Type 


330 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG331JDBB0 


Tape & Reel 


330 pF 


500 


±10% 


COG 


1812CG331KDBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG391JDBB0 


Tape & Reel 


390 pF 


500 


±10% 


COG 


1812CG391KDBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG471JDBB0 


Tape & Reel 


470 pF 


500 


±10% 


COG 


1812CG471KDBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG561JDBB0 


Tape & Reel 


560 pF 


500 


±10% 


COG 


1812CG561KDBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG681JDBB0 


Tape & Reel 


680 pF 


500 


±10% 


COG 


1812CG681KDBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG821JDBB0 


Tape & Reel 


820 pF 


500 


±10% 


COG- 


1812CG821KDBB0 


Tape & Reel 


1 000 pF 


500 


±5% 


COG 


1812CG102JDBB0 


Tape & Reel 


1 000 pF 


500 


± 1 0% 


COG 


1812CG102KDBB0 


Tape & Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors PH I LI PS 

Size: 1812 Dielectric: X7R 



Capacitance 
Value 




Capacitance 
_j Tolerance 


1 emperature 




Philips 
Part Number 


racKaging 

Type 








4700 pF 


50 


±10% 


X7R 




18122R472K9BB2 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 




18122R472M9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 




18122R562K9BB2 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 




18122R562M9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 




18122R682K9BB2 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 




18122R682M9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±10% 


X7R 




18122R822K9BB2 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 




18122R822M9BB2 


Tape & Reel 


0.010 


50 


± 1 0% 


X7R 




18122R103K9BB2 


Tape & Reel 


0.010 ijlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R103M9BB2 


Tape & Reel 


0.012 u.F 


50 


±10% 


X7R 




18122R123K9BB2 


Tape & Reel 


0.012 (xF 


50 


±20% 


X7R 




18122R123M9BB2 


Tape & Reel 


0.015 |xF 


50 


±10% 


X7R 




18122R153K9BB2 


Tape & Reel 


0.015 jjlF 


50 


±20% 


X7R 




1 81 22R1 53M9BB2 


Tape & Reel 


0.01 8 ijlF 


50 


±10% 


X7R 




18122R1 83K9BB2 


Tape & Reel 


0.01 8 m-F 


50 


±20% 


X7R 




18122R183M9BB2 


Tape & Reel 


0.022 


50 


± 1 0% 


X7R 




18122R223K9BB2 


Tape & Reel 


0.022 (jlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R223M9BB2 


Tape & Reel 


0.027 jjlF 


50 


±10% 


X7R 




18122R273K9BB2 


Tape & Reel 


0.027 ^F 


50 


±20% 


X7R 




18122R273M9BB2 


Tape & Reel 


0.033 ixF 


50 


±10% 


X7R 




18122R333K9BB2 


Tape & Reel 


0.033 jjlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R333M9BB2 


Tape & Reel 


0.039 


50 


± 1 0% 


X7R 




18122R393K9BB2 


Tape & Reel 


0.039 ijlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R393M9BB2 


Tape & Reel 


0.047 p,F 


50 


±10% 


X7R 




18122R473K9BB2 


Tape & Reel 


0.047 


50 


±20% 


X7R 




18122R473M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 


50 


± 1 0% 


X7R 




18122R563K9BB2 


Tape & Reel 


0.056 ^F 


50 


±20% 


X7R 




18122R563M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 ijlF 


50 


±10% 


X7R 




18122R683K9BB2 


Tape & Reel 


0.068 nF 


50 


±20% 


X7R 




18122R683M9BB2 


Tape & Reel 


0.082 |xF 


50 


±10% 


X7R 




18122R823K9BB2 


Tape & Reel 


0.082 (if 


50 


±20% 


X7R 




18122R823M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 


50 


±10% 


X7R 




18122R104K9BB2 


Tape & Reel 


0.1 |xF 


50 


±20% 


X7R 




18122R104M9BB2 


Tape & Reel 


0,110 


50 


±10% 


X7R 




18122R124K9BB2 


Tape & Reel 


0.1 2 ixF 


50 


±20% 


X7R 




18122R124M9BB2 


Tape & Reel 


0.1 5 jjlF 


50 


±10% 


X7R 




18122R154K9BB2 


Tape & Reel 


0.1 5 jjlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R154M9BB2 


Tape & Reel 


0.18 


50 


±10% 


X7R 




18122R184K9BB2 


Tape & Reel 


0.1 8 jjlF 


50 


±20% 


X7R 




18122R1 84M9BB2 


Tape & Reel 


0.22 


50 


±10% 


X7R 




18122R224K9BB2 


Tape & Reel 


0.22 


50 


±20% 


X7R 




18122R224M9BB2 


Tape & Reel 


0.27 


50 


±10% 


X7R 




18122R274K9BB2 


Tape & Reel 


0.27 |xF 


50 


±20% 


X7R 




18122R274M9BB2 


Tape & Reel 


0.33 


50 


±10% 


X7R 




18122R334K9BB2 


Tape & Reel 


0.33 


50 


±20% 


X7R 




18122R334M9BB2 


Tape & Reel 


0.39 


50 


±10% 


X7R 




18122R394K9BB2 


Tape & Reel 


0.39 


50 


±20% 


X7R 




18122R394M9BB2 


Tape & Reel 


0.47 


50 


±10% 


X7R 




18122R474K9BB2 


Tape & Reel 


0.47 


50 


±20% 


X7R 




18122R474M9BB2 


Tape & Reel 
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PH I LI PS Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 

Size: 1812 Dielectric: X7R 

Capacitance DC Capacitance Temperature Philips Packaging 

Value |_ Voltage Tolerance |_ Coefficient j Par t Number | Type 

4700 pF 100 ±10% X7R 1 81 22R472K0BB2 Tape & Reel 

4700 pF 100 ±20% X7R 1 81 22R472M0BB2 Tape & Reel 

5600 pF 100 ±10% X7R 18122R562K0BB2 Tape & Reel 

5600 pF 100 ±20% X7R 1 81 22R562M0BB2 Tape & Reel 

6800 pF 100 ±10% X7R 18122R682K0BB2 Tape & Reel 

6800 pF 100 ±20% X7R 18122R682M0BB2 Tape & Reel 

8200 pF 100 ±10% X7R 1 81 22R822K0BB2 Tape & Reel 

8200 pF 100 ±20% X7R 1 81 22R822M0BB2 Tape & Reel 

0.010 u-F 100 ±10% X7R 18122R103K0BB2 Tape & Reel 

0.010 M-F 100 ±20% X7R 18122R103M0BB2 Tape & Reel 

0.01 2 u.F 100 ±10% X7R 18122R123K0BB2 Tape & Reel 

0.01 2 u,F 100 ±20% X7R 1 81 22R1 23M0BB2 Tape & Reel 

0.01 5 ixF 100 ±10% X7R 1 81 22R1 53K0BB2 Tape & Reel 

0.01 5 (xF 100 ±20% X7R 1 81 22R1 53M0BB2 Tape & Reel 

0.018 u,F 100 ±10% X7R 18122R1 83K0BB2 Tape & Reel 

0.01 8 m-F 100 ±20% X7R 18122R183M0BB2 Tape&Reel 

0.022 u.F 100 ±10% X7R 18122R223K0BB2 Tape&Reel 

0.022 u.F 100 ±20% X7R 18122R223M0BB2 Tape&Reel 

0.027 |xF 100 ±10% X7R 1 81 22R273K0BB2 Tape&Reel 

0.027 m-F [00 ±20% X7R 18122R273M0BB2 Tape & Reel 

0.033 u.F 100 ±10% X7R 1 81 22R333K0BB2 Tape&Reel 

0.033 u.F 100 ±20% X7R 1 81 22R333M0BB2 Tape&Reel 

0.039 u.F 100 ±10% X7R 18122R393K0BB2 Tape&Reel 

0.039 u,F 100 ±20% X7R 1 81 22R393M0BB2 Tape&Reel 

0.047 u-F 100 ±10% X7R 18122R473K0BB2 Tape & Reel 

0.047 m-F 100 ±20% X7R 18122R473M0BB2 Tape&Reel 

0.056 m-F 100 ±10% X7R 1 81 22R563K0BB2 Tape&Reel 

0.056 |xF 100 ±20% X7R 1 81 22R563M0BB2 Tape&Reel 

0.068 u.F 100 ±10% X7R 18122R683K0BB2 Tape&Reel 

0.068 u-F 100 ±20% X7R 1 81 22R683M0BB2 Tape & Reel 

0.082 u-F 100 ±10% X7R 18122R823K0BB2 Tape&Reel 

0,082 m-F 100 ±20% X7R 1 81 22R823M0BB2 Tape&Reel 

0.10 (xF 100 ±10% X7R 18122R104K0BB2 Tape&Reel 

0.10 u.F 100 ±20% X7R 1 81 22R1 04M0BB2 Tape&Reel 

0.12 m-F 100 ±10% X7R 18122R124K0BB2 Tape & Reel 

0.12 u,F 100 ±20% X7R 18122R124M0BB2 Tape&Reel 

0.15 m-F 100 ±10% X7R 18122R154K0BB2 Tape&Reel 

0.15 m-F 100 ±20% X7R 18122R154M0BB2 Tape&Reel 

4700 pF 200 ±10% X7R 1 81 22R472KBBB0 Tape&Reel 

4700 pF 200 ±20% X7R 18122R472MBBB0 Tape & Reel 

5600 pF 200 ±10% X7R 18122R562KBBB0 Tape&Reel 

5600 pF 200 ±20% X7R 1 81 22R562MBBB0 Tape&Reel 

6800 pF 200 ±10% X7R 1 81 22R682KBBB0 Tape&Reel 

6800 pF 200 ±20% X7R 1 81 22R682MBBB0 Tape&Reel 

8200 pF 200 ±10% X7R 18122R822KBBB0 Tape & Reel 

8200 pF 200 ±20% X7R 18122R822MBBB0 Tape&Reel 

0.010 u-F 200 ±10% X7R 18122R103KBBB0 Tape&Reel 

0.01 u-F 200 ±20% X7R 18122R103MBBB0 Tape&Reel 

0.012 m-F 200 ±10% X7R 18122R123KBBB0 Tape&Reel 

0.012 m-F 200 ±20% X7R 1 81 22R1 23MBBB0 Tape&Reel 
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Surface Mount Ceramic Multilayer 
Size: 1812 Dielectric: X7R 



PHILIPS 




0.015 jxF 


200 


± 1 0% 


X7R 


I8122R153KBBB0 


Tape & Reel 


0.015 


200 


±20% 


X7R 


18122R153MBBB0 


Tape & Reel 


0.01 8 |xF 


200 


±10% 


X7R 


18122R183KBBB0 


Tape & Reel 


0.018 ixF 


200 


±20% 


X7R 


18122R183MBBB0 


Tape & Reel 


0.022 m-F 


200 


±10% 


X7R 


18122R223KBBB0 


Tape & Reel 


0.022 jxF 


200 


±20% 


X7R 


18122R223MBBB0 


Tape & Reel 


0.027 ixF 


200 


±10% 


X7R 


18122R273KBBB0 


Tape & Reel 


0.027 ^F 


200 


±20% 


X7R 


18122R273MBBB0 


Tape & Reel 


0.033 |xF 


200 


±10% 


X7R 


18122R333KBBB0 


Tape & Reel 


0.033 ixF 


200 


±20% 


X7R 


18122R333MBBB0 


Tape & Reel 


0.039 |xF 


200 


± 1 0% 


X7R 


18122R393KBBB0 


Tape & Reel 


0.039 txF 


200 


±20% 


X7R 


18122R393MBBB0 


Tape & Reel 


0.047 (iF 


200 


± 1 0% 


X7R 


18122R473KBBB0 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


200 


±20% 


X7R 


18122R473MBBB0 


Tape & Reel 


0.056 (iF 


200 


±10% 


X7R 


18122R563KBBB0 


Tape & Reel 


0.056 jiF 


200 


±20% 


X7R 


18122R563MBBB0 


Tape & Reel 


0.068 |j.F 


200 


±10% 


X7R 


18122R683KBBB0 


Tape & Reel 


0.068 jjlF 


200 


±20% 


X7R 


18122R683MBBB0 


Tape & Reel 


0.082 jjlF 


200 


±10% 


X7R 


18122R823KBBB0 


Tape & Reel 


0.082 |xF 


200 


±20% 


X7R 


18122R823MBBB0 


Tape & Reel 


0.1 jjlF 


200 


±10% 


X7R 


18122R104KBBB0 


Tape & Reel 


0.1 ^F 


200 


±20% 


X7R 


18122R104MBBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R332KDBB0 


Tape & Reel 


3300 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R332MDBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R392KDBB0 


Tape & Reel 


3900 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R392MDBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R472KDBB0 


Tape & Reel 


4700 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R472MDBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R562KDBB0 


Tape & Reel 


5600 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R562MDBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R682KDBB0 


Tape & Reel 


6800 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R682MDBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


500 


±10% 


X7R 


18122R822KDBB0 


Tape & Reel 


8200 pF 


500 


±20% 


X7R 


18122R822MDBB0 


Tape & Reel 


0.010 (jlF 


500 


±10% 


X7R 


18122R103KDBB0 


Tape & Reel 


0.010 m-F 


500 


±20% 


X7R 


18122R103MDBB0 


Tape & Reel 


0.012 jjlF 


500 


± 1 0% 


X7R 


18122R123KDBB0 


Tape & Reel 


0.012 ixF 


500 


±20% 


X7R 


18122R123MDBB0 


Tape & Reel 


0.015 ^F 


500 


±10% 


X7R 


18122R153KDBB0 


Tape & Reel 


0.015 (xF 


500 


±20% 


X7R 


18122R153MDBB0 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Surface Mount Ceramic Multilayer Capacitors 
Size: 1812 Dielectric: Z5U 



Capacitance 




Capacitance 
Tolerance 


Tern peratu re 


Philips 
Part Number 


Type 


0.04^ |o.F 


50 


±20°c 


Z5U 


18122E473M9BB2 


Tape & Reel 


0.047 uj 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E473Z9BB2 


Tape & Reel 


0.056 


50 


±20% 


Z5U 


18122E563M9BB2 


Tape & Reel 


0.056 ^F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


18122E563Z9BB2 


Tape & Reel 


0.068 u,F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E683M9BB2 


Tape & Reel 


0.068 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E683Z9BB2 


Tape & Reel 


0.082 (jlF 


50 


±20% 


Z5U 


18122E823M9BB2 


Tape & Reel 


0.082 txF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E823Z9BB2 


Tape & Reel 


0.10 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E104M9BB2 


Tape & Reel 


0.10 jjlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E104Z9BB2 


Tape & Reel 


0.12 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


18122E124M9BB2 


Tape & Reel 


0.12 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E124Z9BB2 


Tape & Reel 


0.15 ixF 


50 


±20% 


Z5U 


18122E154M9BB2 


Tape & Reel 


0.15 |jlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E154Z9BB2 


Tape & Reel 


0.18 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E184M9BB2 


Tape & Reel 


0. 1 8 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E184Z9BB2 


Tape & Reel 


0.22 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E224M9BB2 


Tape & Reel 


0.22 |xF 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


18122E224Z9BB2 


Tape & Reel 


0.27 ^F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E274M9BB2 


Tape & Reel 


0.27 ijlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E274Z9BB2 


Tape & Reel 


0.33 M.F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E334M9BB2 


Tape & Reel 


0.33 ^F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E334Z9BB2 


Tape & Reel 


0.39 m.F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E394M9BB2 


Tape & Reel 


0.39 m.F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 


18122E394Z9BB2 


Tape & Reel 


0.47 n,F 


50 


±20% 


75U 


18122E474M9BB2 


Tape & Reel 


0.47 ^F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E474Z9BB2 


Tape & Reel 


0.56 m.F 


50 


±20% 


Z5U 


18122E564M9BB2 


Tape & Reel 


0.56 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E564Z9BB2 


Tape & Reel 


0.68 uj 


50 


±20% 


Z5U 


18122E684M9BB2 


Tape & Reel 


0.68 m-F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E684Z9BB2 


Tape & Reel 


0.82 |jlF 


50 


±20% 


Z5U 


18122E824M9BB2 


Tape & Reel 


0.82 |xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E824Z9BB2 


Tape & Reel 


1.0 jiF 


50 


±20% 


Z5U 


18122E105M9BB2 


Tape & Reel 


1.0 jjlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 


18122E105Z9BB2 


Tape & Reel 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 

245 



Series K 



PHILIPS 




Mono-Kap 

Conformal Coated 
Ceramic Capacitors 

Features 

• Radial Leads for Convenient Printed Board Assembly 

• Rugged Epoxy Coating for Environmental Protection 

• Voltage Ranges from 25 to 100 VDC 

• Four Standard Dielectric Materials: NPO, X7R, Z5U & Y5V 



Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• See Figure 1 for Marking Specifications 
Packaging 

• Available Bulk, Radial Tape & Reel and Ammo Pack. 

Lead Material Available 

• 100% Copper, Solder Coated 

Encapsulation 

• Conformally Coated Epoxy 

Figure 1 Marking 

Figure I Marking 



— L ► 














H 




I04M 














Mar ing Code: 

1 5 Size: Coded Capacitance Value 
20 Size: Logo, Coded Capacitance & Tolerance 
30 size: Logo, Coded Capacitance & Tolerance 
Coded Temp. Coef. & Voltage 
Dimensions in mm (inches) 



Lead 
Style 


Case 
Size 


Lead Spacing 
(S)±0.79(.031) 


Length 

Max-d) 


Width 

Max.(W) 


Thickness 1 Seat Height 


Lead Length 


H 


15 


5.08 (.200) 


3.81 (.150) 


3.81 (.150) 


2.54 (.100) 


2.54 (.100) 


Long Lead: (STD) 
31 ,7S±6 35 
(1.25±.25) 


20 


5.08 (.200) 
6.35 (.250) 


5.08 (.200) 
5.08 (.200) 


5.08 (.200) 
5.08 (.200) 


3.18 (.125) 
3.18 (.125) 


2.54 (.100) 
3.18 (.125) 


30 


5.08 (.200) 


7.62 (.300) 


7.62 (.300) 


3.81 (.150) 


33.18 (.125) 


K 


15 


2.54 (.100) 


3.81 (.150) 


3.81 (.150) 


2.54 (.100) 


3.50 (.138) 


Short Lead: (STD) 

5.08±0.79 

(.200+0.31) 


20 


2.54 (.100) 
5.08 (.200) 


5.08 (.200) 
5.08 (.200) 


5.08 (.200) 
5.08 (.200) 


3.18 (.125) 
3.18 (.125) 


3.50 (.138) 
3.50 (.138) 


30 


5.08 (.200) 


7.62(300) 


7.62 (.300) 


3.81 (.150) 


3.50 (.138) 


L 


15 


2.54 (.100) 


3.81 (.150) 


3.81 [.150) 


2.54 (.100) 


N/A 


Non-Standard Lead 
Length can be 
supplied upon 
request. 


20 


2.54 (.100) 


5.08 (.200) 


5.08 (.200) 


3.18 (.125) 


N/A 


30 


5.08 (.200) 
6.35 (.250) 


7.62 (.300) 
7.62 (.300) 


7.62 (.300) 
7.62 (.300) 


3.81 (.150) 
3.81 (.150) 


N/A 
N/A 
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Electrical Parameters 

Capacitance Range: 





Voltage 


Material i 


?5Y 


S0V 


100V 


COG 




1 pF to 
0.022 (xF 


lOpFto 
0.01 (iF 


X7R 




220 pF to 
1.0 |xF 


220 pF to 
0.33 (jlF 


Z5U 




1 000 pF to 

1.0 (jlF 


1 000 pF to 
0.47 |xF 


Y5V 


0.01 p.Fto 
1.0 |xF 


0.01 u+ to 
1.0 |xF 





Capacitance Tolerance: 

COG: ±0.25 pF, ±0.5 pF, ±5% & ± 1 0% 

X7R: ± 5%, ± 1 0% & ± 20% 

Z5U & Y5V: ±20% & +80%/-20% 

Temperature Characteristics: 



COG: 
X7R: 
Z5U: 
Y5V: 



± 30 ppm/°C, -55°C to + 1 25°C 
±15%, -55°Cto +125°C 
+22% to -56%, +10°C to +85°C 
+22% to -56%, +30°C to +85°C 



158 
(.062) 



T 

L 

L_ 

T 

A 

L 



p W kj 



L 







«-W-»| 


\ i 


G L 
_i_ i_ 

*» — 





SI- 



Style L 
Straight Lead 



Style H 



Style K 
Outside Kink 



i0 
(.020) 



PHILIPS 



Series K 



Table 1 

Series K Part Number 

F TT WN 

I T T~ 

Voltage Code 
E 25VDC (Y5V) 
F 50VDC (COG. X7R, Z5U, 
Y5V) 

H 100VDC (COG, X7R, Z5U) 
K 200VDC (COG, X7R) 



J 

Packaging Code 





Lead 


Lead 


Lead 




Code 


Space 


Dia 


Length 


Form 


TN 


.100" 


.020" 


Ho-20mm 


Tape & Reel Straight 


TP 


100" 


.020" 


Ho-1 6mm 


Tape & Reel outside kink 


TR 


200" 


.020" 


Ho-16mm 


Tape & Reel outside kink 


TT 


200" 


.020" 


Ho-1 6mm 


Tape & Reel straight 










(Formed 1 5 & 20 sizes) 


TT 


.200" 


.020" 


Ho-20mm 


Straight (30 size) 


VB 


100" 


.020" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VC 


200" 


.020" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VD 


250" 


.020" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VE 


300" 


.020" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VF 


375" 


.020" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VG 


375" 


.025" 


1 .00" 


Bulk straight lead 


VH 


400" 


.025" 


1.00" 


Bulk straight lead 


VK 


100" 


.020" 


1 .00" 


Bulk outside kink 


VL 


200" 


.020" 


1 .00" 


Bulk outside kink 



K 

L_ 

K Mono-Kap 
product line 



104 



Capacitance Value (PF) 
First 2 digits are significant; 
third digit is a multiplier as 
follows: 
0x1 
1 xlO 
2x100 

3 x 1000 

4 x 10,000 

5 x 100,000 



M 



20 



Z5U 



Tolerance Code 
J ± 5% (COG only) 
K± 10% (COG and X7R) 
M ± 20% (X7R, Z5U, 
Y5V) 

Z +80/ -20% (Z5U, 
Y5V) 



Size Code 

15 .150"x.l50"x. 100" thick 
20 .200" x. 200" x. 125" thick 
30 .300" x. 300" x.1 50" thick 



COG 
X7R 
Z5U 
Y5V 



Mono-Kap™ Distributor Part Number 

Conformal Coated Radial 



cw 



Temperature 
Characteristics 
CN = COG 
CW = X7R 
CY = Y5V 
CZ = Z5U 



15 



C 

T 

Working 
Voltage DC 
A= 100V 

C = 50V 



102 



K 

T 

Tolerance 
i = ±5% 
K = ±10% 
M = ±20% 
Z = +80/ -20% 



Size Std 

Code Length Height Thk L/S 

15 .150" .150" .100" .100" 

20 .200" .200" .125" .100" 

30 .300" .300" .150" .200" 



Capacitance (pF) 
102 = 1,000 pF 
i.e. the third digit 

signifies the 
number of zeros 



Conversion Factors: 
1 inch = 25.4001 mm 
1mm = .03937 inch 





Test Code 




Capacitance 


Minimum 


Detail 


Value in u,F 


IR in Megli 


Code 


S.01 


100000 


WA 


.012 


84000 


WB 


.015 


67000 


WC 


.018 


56000 


WD 


.022 


46000 


WE 


.027 


37000 


WF 


.033 


31000 


WG 


.039 


26000 


WH 


.047 


22000 


WJ 


.056 


18000 


WK 


.068 


15000 


WL 


.082 


12000 


WM 


.100 


10000 


WN 


.120 


8400 


WP 


.150 


6700 


WR 


.180 


5600 


WS 


.220 


4600 


WT 


.270 


3700 


WU 


.330 


3100 


WW 


.390 


2600 


WX 


.470 


2200 


WY 


.560 


1800 


XA 


.680 


1500 


XB 


.820 


1200 


XC 


1.0 


1000 


XD 



Note: In order to serve our customers better and faster, Philips Components reserves the right to substitute an equal or better part than originally stated on the 
customer order. 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PH I LI PS 

Dielectric: COG 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 


Packaging 


Y? 1 ^ 


Volta § e 


Tolerance 


Coefficient 


ffM 1 ) 


Part Number 




Type 


10 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C100J 


K1 00J1 5C0GFVBWA 


Bulk 


10 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C100K 


K1 00K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


12 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C120J 


K1 20J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


12 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C120K 


Kl 20K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


15 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C150J 


K1 50J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


15 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C150K 


Kl 50K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


18 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C180I 


Kl 80J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


18 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C180K 


Kl 80K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


22 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C220J 


K2201 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


22 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C220K 


K220K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


27 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C270J 


K270J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


27 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C270K 


K270K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


33 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C330J 


K330J15C0GFVBWA 


Bulk 


33 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C330K 


K330K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


39 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C390J 


K390J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


39 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C390K 


K390K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


47 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C470J 


K470J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


47 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C470K 


K470K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


56 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C560J 


K560J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


56 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C560K 


K560K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


68 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C680J 


K680J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


68 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C680K 


K680K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


82 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C820J 


K820J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


82 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C820K 


K820K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


100 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C101J 


K101J15C0GFVBWA 


Bulk 


100 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C101K 


Kl 01 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


120pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C121J 


K121J15C0GFVBWA 


Bulk 


120pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C121K 


Kl 21 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


150 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C151I 


K151J15C0GFVBWA 


Bulk 


150 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C151K 


K151 K15C0GFVBWA 


Bulk 


180 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C181J 


K181J15C0GFVBWA 


Bulk 


180 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C181K 


Kl 81 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


220 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C2211 


K221J15C0GFVBWA 


Bulk 


220 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN1SC221K 


K221 K1 5C0GFVBWA 


Bulk 


270 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C271J 


K271J15C0GFVBWA 


Bulk 


270 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C271K 


K271 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


330 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C331J 


K331J15C0GFVBWA 


Bulk 


330 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C331K 


K331K1SC0GFVBWA 


Bulk 


390 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C391J 


K391J15C0GFVBWA 


Bulk 


390 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C391K 


K391 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


470 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C471J 


K471J1 5C0GFVBWA 


Bulk 


470 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C471K 


K471 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


560 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15C561J 


K561J15C0GFVBWA 


Bulk 


560 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15C561K 


K561 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


680 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20C681J 


K681 J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


680 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20C681K 


K681 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


820 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20C821J 


K821 J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


820 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20C821K 


K821 Kl 5C0GFVBWA 


Bulk 


1000 pF 


50 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20C102J 


K1 02J 1 5C0GFVBWA 


Bulk 


1000 pF 


50 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20C102K 


Kl 02K1 5C0GFVBWA 


Bulk 
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PHILIPS Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: COG 



1200 pF 50 ±5% COG 0.100" CN20C122J Kl 22J20C0GFVBWA Bulk 

1200 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C122K Kl 22K20C0GFVBWA Bulk 

1500 pF 50 ±5% COG 0.100" CN20C152J K152J20C0GFVBWA Bulk 

1500 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C152K K152K20C0GFVBWA Bulk 

1800 pF 50 ±5% COG 0.100" CN20C182J Kl 82J20C0GFVBWA Bulk 

1800 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C182K K1 82K20C0GFVBWA Bulk 

2200 pF SO ±5% COG 0.100" CN20C222J K222J20C0GFVBWA Bulk 

2200 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C222K K222K20C0GFVBWA Bulk 

2700 pF 50 ±5% COG 0.100" CN20C272) K272J20C0GFVBWA Bulk 

2700 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C272K K272K20C0GFVBWA Bulk 

3300 pF 50 ±5% COG 0.100" CN20C332) K332J20C0GFVBWA Bulk 

3300 pF 50 ±10% COG 0.100" CN20C332K K332K20C0G FVBWA Bulk 

3900 pF 50 ±5% COG 0.200" CN30C392J K392J20C0GFVCWA Bulk 

3900 pF 50 ±10% COG 0.200" CN30C392K K392K20C0GFVCWA Bulk 

4700 pF 50 ±5% COG 0.200" CN30C472J K472J20C0GFVCWA Bulk 

4700 pF 50 ±10% COG 0.200" CN30C472K K472K20C0GFVCWA Bulk 

5600 pF 50 ±5% COG 0.200" CN30C562J K562J20C0GFVCWA Bulk 

5600 pF 50 ±10% COG 0.200" CN30C562K K562K20C0GFVCWA Bulk 

6800 pF 50 ±5% COG 0.200" CN30C682J K682J30C0GFVCWA Bulk 

6800 pF 50 ±10% COG 0.200" CN30C682K K682K30C0GFVCWA Bulk 

8200 pF 50 ±5% COG 0.200" CN30C822J K822J30COGFVCWA Bulk 

8200 pF 50 ±10% COG 0.200" CN30C822K K822K30C0GFVCWA Bulk 

0.01 (jlF 50 ±5% COG 0.200" CN30C103J K103J30C0GFVCWA Bulk 

0.01 |j,F 50 ±10% COG 0.200" CN30C103K K103K30C0GFVCWA Bulk 

0.012 u.F 5(3 ±5% COG 0.200" CN30C123J Kl 23J30C0GFVCWB Bulk 

0.012 ixF 50 ±10% COG 0.200" CN30C123K K123K30C0GFVCWB Bulk 

0.015 u.F 50 ±5% COG 0.200" CN30C153J Kl 53J30C0GFVCWC Bulk 

0.015 |xF 50 ±10% COG 0.200" CN30C153K Kl 53K30C0GFVCWC Bulk 

0.018 u.F 50 ±5% COG 0.200" CN30C183J Kl 83J30COGFVCWD Bulk 

0.018 u.F 50 ±10% COG 0.200" CN30C183K K183K30C0GFVCWD Bulk 

0.022 |j,F 50 ±5% COG 0.200" CN30C223J K223J30C0GFVCWE Bulk 

0.022 m-F 50 ±10% COG 0.200" CN30C223K K223K30C0GFVCWE Bulk 

10 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A100J Kl 0011 5C0GHVBWA Bulk 

10 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A100K K100K1 5C0GHVBWA Bulk 

12 pF VOO ±5% COG 0.100" CN15A120) Kl 201 1 5C0GHVBWA Bulk 

12 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A120K Kl 20K1 5C0GHVBWA Bulk 

15 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A150J Kl 50J1 5C0GHVBWA Bulk 

15 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A150K Kl 50K1 5C0GHVBWA Bulk 

18 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A180J Kl 80J 1 5C0GHVBWA Bulk 

18 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A180K Kl 80K1 5C0GHVBWA Bulk 

22 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A220J K220J1 5C0GHVBWA Bulk 

22 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A220K K220K1 5C0GHVBWA Bulk 

27 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A270) K270J 1 5C0GHVBWA Bulk 

27 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A270K K270K1 5C0GHVBWA Bulk 

33 pF UK) ±5% COG 0.100" CN15A3301 K330J 1 5C0GHVBWA Bulk 

33 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A330K K330K1 5C0GHVBWA Bulk 

39 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A390J K390J1 5C0GHVBWA Bulk 

39 pF 100 ±10% COG 0.100" CN15A390K K390K1 5C0GHVBWA Bulk 

47 pF 100 ±5% COG 0.100" CN15A470J K470J 1 5C0GHVBWA Bulk 

47 pF UK) ±10% COG 0.100" CN15A470K K470K1 5C0GHVBWA Bulk 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PH I LI PS 

Dielectric: COG 



DC 



Capacitance 



56 pF 


100 


±5% 


; ■. ; 

COG 


0.100" 


CN15A560) 


K560J1 5C0GHVBWA 


Bulk 


56 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


0.100" 


CN15A560K 


K560K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


68 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A680J 


K680J 1 5C0GHVBWA 


Bulk 


68 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A680K 


K680K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


82 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A820J 


K820J1 5C0GHVBWA 


Bulk 


82 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A820K 


K820K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


100 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A101J 


K101J15C0GHVBWA 


Bulk 


100 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A101K 


K1 01 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


120 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A121J 


K121J1 5C0GHVBWA 


Bulk 


120 pF 


100 


± 1 0% 


COG 


0.100" 


CN15A121K 


K121K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


150 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A151J 


K151J15C0GHVBWA 


Bulk 


150 pF 


100 


±10% 


COG 


0. 1 00" 


CN15A151K 


K1 51 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


180 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A181J 


K181J15C0GHVBWA 


Bulk 


180 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A181K 


K181 K15C0GHVBWA 


Bulk 


220 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A221J 


K221J1 5C0GHVBWA 


Bulk 


220 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN1SA221K 


K221 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


270 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A271J 


K27 1 J 1 5 COG H VBWA 


Bulk 


270 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A271K 


K271 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


330 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A331J 


K3 3 1 J 1 5 COG H VBWA 


Bulk 


330 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A331K 


K331 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


390 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN15A391J 


K3 9 1 J 1 5 COG H VBWA 


Bulk 


390 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN15A391K 


K391 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


470 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A471J 


K471J1 5C0GHVBWA 


Bulk 


470 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A471 K 


K471 K1 5 COG H VBWA 


Bulk 


560 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A561J 


K561J15C0GHVBWA 


Bulk 


560 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A561K 


K561 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


680 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A681J 


K68 1 J 1 5 COG H VBWA 


Bulk 


680 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A681 K 


K681 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


820 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A821J 


K82 1 J 1 5 COG H VBWA 


Bulk 


820 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A821K 


K821 K1 5C0GHVBWA 


Bulk 


1 000 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A1 02J 


K1 02J20C0GHVBWA 


Bulk 


1 000 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A102K 


Kl 02K20C0GHVBWA 


Bulk 


1200 pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A1 22J 


K122J20C0GHVBWA 


Bulk 


1200 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A122K 


Kl 22K20C0GHVBWA 


Bulk 


1500pF 


100 


±5% 


COG 


0.100" 


CN20A152J 


Kl 52J20C0GHVBWA 


Buik 


1 500 pF 


100 


±10% 


COG 


0.100" 


CN20A152K 


Kl 52K2OC0GHVBWA 


Bulk 


1 800 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A182J 


Kl 82J20C0GHVCWA 


Bulk 


1 800 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A182K 


Kl 82K20C0GHVCWA 


Bulk 


2200 pF 


100 


+ 5% 


COG 


0.200" 


CN30A222J 


K222J20C0GHVCWA 


Bulk 


2200 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A222K 


K222K20C0GHVCWA 


Bulk 


2700 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A272J 


K272J20C0GHVCWA 


Bulk 


2700 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A272K 


K272K20C0GHVCWA 


Bulk 


3300 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A332J 


K332J20C0G H VCWA 


Bulk 


3300 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A332K 


K332K20C0GHVCWA 


Bulk 


3900 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A392J 


K392J20C0GHVCWA 


Bulk 


3900 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A392K 


K392K20C0GHVCWA 


Bulk 


4700 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A472J 


K472J20C0GHVCWA 


Bulk 


4700 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A472K 


K472K20C0GHVCWA 


Bulk 


5600 pF 


100 


±5% 


COG 


0.200" 


CN30A562J 


KS62J30C0GHVCWA 


Bulk 


5600 pF 


100 


±10% 


COG 


0.200" 


CN30A562K 


K562K30C0G H VCWA 


Bulk 



FOR ADDITIONAL II* 



ATA HANDBOOK PA06-A. 



PHILIPS Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: COG 



6800 pF 100 ±5% COG 0.200" CN30A682J K682J30C0GHVCWA Bulk 

6800 pF 100 ±10% COG 0.200" CN30A682K K682K30C0GHVCWA Bulk 

8200 pF 100 ±5% COG 0.200" CN30A822J K822J30C0GHVCWA Bulk 

8200 pF 100 ±10% COG 0.200" CN30A822K K822K30C0GHVCWA Bulk 

0.01 p,F 100 ±5% COG 0.200" CN30A103J K103J30C0GHVCWA Bulk 

0.01 u,F 100 ±10% COG 0.200" CN3OA103K K103K30C0GHVCWA Bulk 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PHILIPS 
Dielectric: X7R 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 
1 Part Number 


Packaging 

IVp? 


220 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C221K 


K221 K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


220 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C221M 


K22 1 M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


270 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C271K 


K271 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


270 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C271M 


K271 M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


330 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C331K 


K33 1 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


330 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C331M 


K3 3 1 M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


390 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C391K 


K391 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


390 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C391M 


K391 Ml 5X7RFVBWA 


Bulk 


470 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C471K 


K471 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


470 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C471M 


K471 Ml 5X7RFVBWA 


Bulk 


560 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C561K 


K561 K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


560 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C561M 


K561 Ml 5X7RFVBWA 


Bulk 


680 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C681K 


K681 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


680 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C681M 


K68 1 M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


820 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C821K 


K821 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


820 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C821M 


K821 Ml 5X7RFVBWA 


Bulk 


1000 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW1SC102K 


Kl 02K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1000 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C102M 


Kl 02M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1200pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C122K 


Kl 22K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1200 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C122M 


Kl 22M1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1500 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C152K 


Kl 52K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1500pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C152M 


Kl 52M1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1800 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C182K 


Kl 82K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


1800 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C182M 


K182M15X7RFVBWA 


Bulk 


2200 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C222K 


K222K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


2200 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C222M 


K222M1 5X7RFVBWA 


Bulk 


2700 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C272K 


K272K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


2700 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C272M 


K272M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


3300 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C332K 


K332K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


3300 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C332M 


K332M1 5X7RFVBWA 


Bulk 


3900 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C392K 


K392K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


3900 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C392M 


K392M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


4700 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW1 5C472K 


K472K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C472M 


K472M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C562K 


K562K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C562M 


K562M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C682K 


K682K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C682M 


K682M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


8200 pF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C822K 


K822K1 5X7RFVBWA 


Bulk 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C822M 


K822M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


0.01 ijlF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C103K 


Kl 03 Kl 5X7RFVBWA 


Bulk 


0.01 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C103M 


Kl 03 M 1 5X7RFVBWA 


Bulk 


0.01 2 |xF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C123K 


Kl 23K1 5X7RFVBWB 


Bulk 


0.01 2 ijlF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C123M 


Kl 23 M 1 5X7RFVBWB 


Bulk 


0.015 u,F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15C153K 


Kl 53K1 5X7RFVBWC 


Bulk 


0.015 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15C153M 


K153M15X7RFVBWC 


Bulk 


0.018 jxF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C183K 


K183K15X7RFVBWD 


Bulk 


0.018 jj.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C183M 


K183M15X7RFVBWD 


Bulk 


0.022 ijlF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C223K 


K223K1 5X7RFVBWE 


Bulk 


0.022 jxF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C223M 


K223M 1 5X7RFVBWE 


Bulk 
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PHILIPS Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: X7R 



Capacitance 


DC 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Lead Space 
(Pitch) 


Distributor 
Part Number 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 


0.027 u.F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C273K 


K273K1 5X7RFVBWF 


Bulk 


0.027 julF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C273M 


K273M 1 5X7RFVBWF 


Bulk 


0.033 u,F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C333K 


K333K1 5X7RFVBWG 


Bulk 


0.033 |xF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C333M 


K333M15X7RFVBWG 


Bulk 


0.039 (jlF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C393K 


K393K20X7RFVBWH 


Bulk 


0.039 |xF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C393M 


K393 M20X7RFVBWH 


Bulk 


0.047 tiF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C473K 


K473 K20X7RFVBWJ 


Bulk 


0.047 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C473M 


K473M20X7RFVBW1 


Bulk 


0.056 m-F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C563K 


K563K20X7RFVBWK 


Bulk 


0.056 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C563M 


K563M20X7RFVBWK 


Bulk 


0.068 ijlF 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C683K 


K683 K20X7RFVBWL 


Bulk 


0.068 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C683M 


K683M20X7RFVBWL 


Bulk 


0.082 u.F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C823K 


K823 K20X7RFVBWM 


Bulk 


0.082 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C823M 


K823 M20X7RFVBWM 


Bulk 


0.1 u.F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C104K 


K104K20X7RFVBWN 


Bulk 


0.1 ijlF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C104M 


K104M20X7RFVBWN 


Bulk 


0.12 u,F 


50 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20C124K 


K124K20X7RFVBWP 


Bulk 


0.12 jiF 


50 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20C124M 


Kl 24M20X7RFVBWP 


Bulk 


0.1 5 jjlF 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C154K 


Kl 54K20X7RFVCWR 


Bulk 


0.15 m-F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C154M 


K154M20X7RFVCWR 


Bulk 


0.18 jj.F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C184K 


K184K20X7RFVCWS 


Bulk 


0.18 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C184M 


K184M20X7RFVCWS 


Bulk 


0.22 u.F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C224K 


K224K20X7RFVCWT 


Bulk 


0.22 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C224M 


K224M20X7RFVCWT 


Bulk 


0.27 hjlF 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C274K 


K274K30X7RFVCWU 


Bulk 


0.27 jjlF 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C274M 


K274M30X7RFVCWU 


Bulk 


0.33 m-F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C334K 


K334K30X7RFVCWW 


Bulk 


0.33 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C334M 


K334M30X7RFVCWW 


Bulk 


0.39 u.F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C394K 


K394K30X7RFVCWX 


Bulk 


0.39 u,F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C394M 


K394M30X7RFVCWX 


Bulk 


0.47 (j.F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30C474K 


K474K30X7RFVCWY 


Bulk 


0.47 |xF 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30C474M 


K474M30X7RFVCWY 


Bulk 


0.56 ,jlF 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW40C564K 


K564K30X7RFVCXA 


Bulk 


0.56 |xF 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW40C564M 


K564M30X7RFVCXA 


Bulk 


0.68 m.F 


50 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW40C684K 


K684K30X7RFVCXB 


Bulk 


0.68 m-F 


50 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW40C684M 


K684M30X7RFVCXB 


Bulk 


0.82 |xF 


50 


±10% 


X7R 


0.400" 


CW50C824K 


K824K30X7RFVHXC 


Bulk 


0.82 u.F 


50 


±20% 


X7R 


0.400" 


CW50C824M 


K824M30X7RFVHXC 


Bulk 


1.0 jjlF 


50 


±10% 


X7R 


0.400" 


CW40C105K 


Kl 05K30X7RFVHXD 


Bulk 


1.0 m-F 


50 


±20% 


X7R 


0.400" 


CW40C105M 


Kl 05M30X7RFVHXD 


Bulk 


220 pF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15A221K 


K221 Kl 5X7RHVBWA 


Bulk 


220 pF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15A221M 


K221 Ml 5X7RHVBWA 


Bulk 


270 pF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW1 5A271 K 


K271 Kl 5X7RHVBWA 


Bulk 


270 pF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15A271M 


K271 M1 5X7RHVBWA 


Bulk 


330 pF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15A331K 


K331 Kl 5X7RHVBWA 


Bulk 


330 pF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15A331M 


K33 1 M 1 5X7RHVBWA 


Bulk 


390 pF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15A391K 


K391 Kl 5X7RHVBWA 


Bulk 


390 pF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15A391M 


K391M15X7RHVBWA 


Bulk 


470 pF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW15A471K 


K471 Kl 5X7RHVBWA 


Bulk 


470 pF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW15A471M 


K471 Ml 5X7RHVBWA 


Bulk 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PHILIPS 
Dielectric: X7R 



560 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A561K K561 K15X7RHVBWA Bulk 

560 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A561M K561 Ml 5X7RHVBWA Bulk 

680 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A681K K681 K1 5X7RHVBWA Bulk 

680 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A681M K681 M1 5X7RHVBWA Bulk 

820 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW1 5A8 21K K821 Kl 5X7RHVBWA Bulk 

820 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A821M K821 M15X7RHVBWA Bulk 

1000 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A102K Kl 02K1 5X7RHVBWA Bulk 

1000 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A102M K102M15X7RHVBWA Bulk 

1200 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A122K Kl 22K1 5X7RHVBWA Bulk 

1200 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW1 5A122M Kl 22M 1 5X7 RH VBWA Bulk 

1500 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A152K Kl 52K1 5X7RHVBWA Bulk 

1500 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A152M K152M15X7RHVBWA Bulk 

1800 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A182K Kl 82K1 5X7RHVBWA Bulk 

1800 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A182M K182M15X7RHVBWA Bulk 

2200 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A222K K222K1 5X7RHVBWA Bulk 

2200 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A222M K222M1 5X7RHVBWA Bulk 

2700 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A272K K272K1 5X7RHVBWA Bulk 

2700 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A272M K272M1 5X7RHVBWA Bulk 

3300 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A332K K332K1 5X7RHVBWA Bulk 

3300 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A332M K332M1 5X7RHVBWA Bulk 

3900 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A392K K392K1 5X7RHVBWA Bulk 

3900 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A392M K392M15X7RHVBWA Bulk 

4700 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW15A472K K472K1 5X7RHVBWA Bulk 

4700 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A472M K472M1 5X7RHVBWA Bulk 

5600 pF ]Q0 ±10% X7R 0.100" CW15A562K K562K1 5X7RHVBWA Bulk 

5600 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW15A562M K562M1 5X7RHVBWA Bulk 

6800 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A682K K682K1 5X7RHVBWA Bulk 

6800 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW20A682M K682M1 5X7RHVBWA Bulk 

8200 pF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A822K K822K1 5X7RHVBWA Bulk 

8200 pF 100 ±20% X7R 0.100" CW20A822M K822M1 5X7RHVBWA Bulk 

0.01 |xF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A103K Kl 03K1 5X7RHVBWA Bulk 

0.01 u.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A103M K103M15X7RHVBWA Bulk 

0.012 u.F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A123K K123K20X7RHVBWB Bulk 

0.012 |j.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A123M Kl 23M20X7RHVBWB Bulk 

0.015 u,F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A153K K1S3K20X7RHVBWC Bulk 

0.015 n.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A153M K153M20X7RHVBWC Bulk 

0.018 u,F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A183K Kl 83K20X7RHVBWD Bulk 

0.018 M.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A183M Kl 83M20X7RHVBWD Bulk 

0.022 u.F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A223K K223 K20X7RHVBWE Bulk 

0.022 u.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A223M K223 M20X7RHVBWE Bulk 

0.027 u-F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A273K K273 K20X7RHVBWF Bulk 

0.027 |xF 100 ±20% X7R 0.100" CW20A273M K273 M20X7RHVBWF Bulk 

0.033 (jlF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A333K K333K20X7RHVBWG Bulk 

0.033 u.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A333M K333M20X7RHVBWG Bulk 

0.039 n,F 100 ±10% X7R 0.100" CW20A393K K393K20X7RHVBWH Bulk 

039 ^F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A393M K393 M20X7RHVBWH Bulk 

0.047 ijlF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A473K K473K20X7RHVBW) Bulk 

0.047 U.F 100 ±20% X7R 0.100" CW20A473M K473M20X7RHVBWJ Bulk 

0.056 ixF 100 ±10% X7R 0.100" CW20A563K K563K20X7RHVBWK Bulk 

0.056 |xF 100 ±20% X7R 0.100" CW20A563M K563M20X7RHVBWK Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 



PHILIPS 



Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: X7R 



0.068 u.F 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20A683K 


K683 K20X7RHVBWL 


Bulk 


0.068 |j.F 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20A683M 


K683M20X7RHVBWL 


Bulk 


0.082 |jlF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20A823K 


K823 K20X7RHVBWM 


Bulk 


0.082 u.F 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20A823M 


K823M20X7RHVBWM 


Bulk 


0.1 (xF 


100 


±10% 


X7R 


0.100" 


CW20A1 04 K 


Kl 04K20X7RHVBWN 


Bulk 


0.1 |jlF 


100 


±20% 


X7R 


0.100" 


CW20A104M 


K1 04M20X7RHVBWN 


Bulk 


0.12 u.F 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30A1 24K 


Kl 24K30X7RHVCWP 


Bulk 


0.12 |xF 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30A1 24 M 


Kl 24M30X7RHVCWP 


Bulk 


0.15 u.F 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30A1 54K 


Kl 54K30X7RHVCWR 


Bulk 


0.15 (j.F 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30A1 54M 


Kl 54M30X7RHVCWR 


Bulk 


0.18 jjlF 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30A184K 


K184K30X7RHVCWS 


Bulk 


0.18 ^F 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30A184M 


K184M30X7RHVCWS 


Bulk 


0.22 |jlF 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW40A224K 


K224K30X7RHVCWT 


Bulk 


0.22 ijlF 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW40A224M 


K224M30X7RHVCWT 


Bulk 


0.27 u,F 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW30A274K 


K274K30X7RHVCWU 


Bulk 


0.27 u,F 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW30A274M 


K274M30X7RHVCWU 


Bulk 


0.33 u.F 


100 


±10% 


X7R 


0.200" 


CW40A334K 


K334K30X7RHVCWW 


Bulk 


0.33 u,F 


100 


±20% 


X7R 


0.200" 


CW40A334M 


K334M30X7RHVCWW 


Bulk 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PH I LI PS 

Dielectric: Z5U 



Capacitance 
Value 


DC 
Voltage 


Capacitance 


Temperature 
Coefficient 


Lead Space 
( Pitch > 


Distributor 
Part Number 


Philips 
Part Number 


Packaging 


1000 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C102M 


K102M15Z5UFVBWA 


Bulk 


1000 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C102Z 


K1 02Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


1 200 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C122M 


K1 22M1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


1200 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C122Z 


K122Z15Z5UFVBWA 


Bulk 


1500pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C152M 


K152M15Z5UFVBWA 


Bulk 


1500pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C152Z 


K1 52Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


1800 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C182M 


K182M15Z5UFVBWA 


Bulk 


1800 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C182Z 


K1 82Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


2200 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C222M 


K222M 1 5Z5 U FVBWA 


Bulk 


2200 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C222Z 


K222Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


2700 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C272M 


K272M1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


2700 pF 


50 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C272Z 


K272Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


3300 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C332M 


K332M15Z5UFVBWA 


Bulk 


3300 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C332Z 


K332Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


3900 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C392M 


K392M1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


3900 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C392Z 


K392Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


4700 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C472M 


K472M1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


4700 pF 


50 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C472Z 


K472Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


5600 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15CS62M 


K562M15Z5UFVBWA 


Bulk 


5600 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C562Z 


K562Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


6800 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C682M 


K682M1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


6800 pF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C682Z 


K682Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


8200 pF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C822M 


K822M15Z5UFVBWA 


Bulk 


8200 pF 


50 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C822Z 


K822Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


0.01 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C103M 


K103M15Z5UFVBWA 


Bulk 


0.01 |xF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C103Z 


Kl 03Z1 5Z5UFVBWA 


Bulk 


0.012 nF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C123M 


K123M15Z5UFVBWB 


Bulk 


0.012 (if 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C123Z 


Kl 23Z1 5Z5UFVBWB 


Bulk 


0.015 (xF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C153M 


K153M15Z5UFVBWC 


Bulk 


0.015 u-F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C153Z 


Kl 53Z1 5Z5UFVBWC 


Bulk 


0.018 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C183M 


K183M15Z5UFVBWD 


Bulk 


0.01 8 u-F 


50 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C183Z 


Kl 83Z1 5Z5UFVBWD 


Bulk 


0.022 u-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C223M 


K223M1 5Z5UFVBWE 


Bulk 


0.022 m-F 


50 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C223Z 


K223Z15Z5UFVBWE 


Bulk 


0.027 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C273M 


K273 M 1 5Z5 U FVBWF 


Bulk 


0.027 ijlF 


50 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C273Z 


K273Z1 5Z5UFVBWF 


Bulk 


0.033 p-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C333M 


K333M15Z5UFVBWG 


Bulk 


0.033 m-F 


so 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C333Z 


K333Z15Z5UFVBWG 


Bulk 


0.039 mF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C393M 


K393M15Z5UFVBWH 


Bulk 


0.039 m-F 


50 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C393Z 


K393Z1 5Z5UFVBWH 


Bulk 


0.047 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C473M 


K473M1 5Z5UFVBWJ 


Bulk 


0.047 u-F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C473Z 


K473Z1 5Z5UFVBWJ 


Bulk 


0.056 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C563M 


K563M1 5Z5UFVBWK 


Bulk 


0.056 m-F 


50 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C563Z 


K563Z1 5Z5UFVBWK 


Bulk 


0.068 m-F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C683M 


K683M1 5Z5UFVBWL 


Bulk 


0.068 m-F 


50 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C683Z 


K683Z1 5Z5UFVBWL 


Bulk 


0.82 mF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15C823M 


K823M15Z5UFVBWM 


Bulk 


0.82 mF 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ1 5C823Z 


K823Z1 5Z5UFVBWM 


Bulk 


0.1 mF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C104M 


K104M15Z5UFVBWN 


Bulk 


0.1 m-F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C104Z 


Kl 04Z1 5Z5UFVBWN 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
256 



PHILIPS Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: Z5U 



Capacitance 
Value 


DC 
Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Lead Space 
(Pitch) 


Distributor 
Part Number 


Philips 
Part Number 


Packaging 
Type 


0.12 |xF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C124M 


K124M20Z5UFVBWP 


Bulk 


0.12 U.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C124Z 


K124Z20Z5UFVBWP 


Bulk 


0.1 5 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C154M 


K154M20Z5UFVBWR 


Bulk 


0.15 u.F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C154Z 


K154Z20Z5U FVBWR 


Bulk 


0.18 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C184M 


K184M20Z5UFVBWS 


Bulk 


0.18 txF 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C184Z 


K184Z20Z5UFVBWS 


Bulk 


0.22 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C224M 


K224M20Z5UFVBWT 


Bulk 


0.22 u.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C224Z 


K224Z20Z5UFVBWT 


Bulk 


0.27 u.F 


50 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C274M 


K274M20Z5UFVBWU 


Bulk 


0.27 u.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20C274Z 


K274Z20Z5UFVBWU 


Bulk 


0.33 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C334M 


K334M20Z5UFVCWW 


Bulk 


0.33 |iF 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C334Z 


K334Z20Z5UFVCWW 


Bulk 


0.39 u.F 


SO 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C394M 


K394M30Z5UFVCWX 


Bulk 


0.39 u.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C394Z 


K394Z30Z5UFVCWX 


Bulk 


0.47 u.F 


SO 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C474M 


K474M30Z5UFVCWY 


Bulk 


0.47 u.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C474Z 


K474Z30Z5UFVCWY 


Bulk 


0.56 p.F 


50 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C564M 


K564M30Z5UFVCXA 


Bulk 


0.56 u.F 


50 


+80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C564Z 


K564Z30Z5UFVCXA 


Bulk 


0.68 u.F 


SO 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C684M 


K684 M 3 0Z5 U FVCXB 


Bulk 


0.68 u.F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C684Z 


K684Z30Z5UFVCXB 


Bulk 


0.82 u,F 


SO 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C824M 


K824M30Z5UFVCXC 


Bulk 


0.82 u.F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C824Z 


K824Z30Z5UFVCXC 


Bulk 


1.0 u.F 


SO 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C105M 


K105M30Z5UFVCXD 


Bulk 


1.0 u.F 


50 


+80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30C105Z 


K105Z30Z5UFVCXD 


Bulk 


lOOOpF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A102M 


K102M15Z5UHVBWA 


Bulk 


1000 pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A102Z 


K1 02Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


1200 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A122M 


K122M15Z5UHVBWA 


Bulk 


1200pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A122Z 


K1 22Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


1500pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A152M 


K152M15Z5UHVBWA 


Bulk 


1500 pF 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A152Z 


Kl 52Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


1800 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A182M 


K182M15Z5UHVBWA 


Bulk 


1800 pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A182Z 


K182Z15Z5UHVBWA 


Bulk 


2200 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A222M 


K222M15Z5UHVBWA 


Bulk 


2200 pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A222Z 


K222Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


2700 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A272M 


K272M1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


2700 pF 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A272Z 


K272Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


3300 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A332M 


K332M15Z5UHVBWA 


Bulk 


3300 pF 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A332Z 


K332Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


3900 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A392M 


K392M15Z5UHVBWA 


Bulk 


3900 pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A392Z 


K392Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


4700 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A472M 


K472M1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


4700 pF 


100 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ1 5A472Z 


K472Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


5600 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A562M 


K562M1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


5600 pF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A562Z 


K562Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


6800 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A682M 


K682M1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


6800 pF 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A682Z 


K682Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


8200 pF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A822M 


K822M15Z5UHVBWA 


Bulk 


8200 pF 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A822Z 


K822Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 


0.01 U.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A103M 


K103M15Z5UHVBWA 


Bulk 


0.01 U.F 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A103Z 


Kl 03Z1 5Z5UHVBWA 


Bulk 
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Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors PH I LI PS 

Dielectric: Z5U 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 


Packaging 




Voltage 






M i 


Part Number 




Jm 


0.01 2 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A123M 


K123M15Z5UHVBWB 


Bulk 


0.01 2 |xF 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ15A123Z 


K1 23Z1 5Z5UHVBWB 


Bulk 


0.015 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A153M 


K153M20Z5UHVBWC 


Bulk 


0.015 m-F 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A1 53Z 


K153Z20Z5UHVBWC 


Bulk 


0.018 jjlF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A183M 


K183M20Z5UHVBWD 


Bulk 


0.018 u,F 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A183Z 


K183Z20Z5UHVBWD 


Bulk 


0.022 u,F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A223M 


K223M20Z5UHVBWE 


Bulk 


0.022 u.F 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A223Z 


K223Z20Z5UHVBWE 


Bulk 


0.027 jxF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A273M 


K273M20ZSUHVBWF 


Bulk 


0.027 m-F 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A273Z 


K273Z20Z5UHVBWF 


Bulk 


0.033 u,F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A333M 


K333M20Z5UHVBWG 


Bulk 


0.033 jjlF 


100 


+ 80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A333Z 


K333Z20Z5UHVBWG 


Bulk 


0.039 jjlF 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A393M 


K393M20Z5UHVBWH 


Bulk 


0.039 (jiF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A393Z 


K393Z20Z5UHVBWH 


Bulk 


0.047 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A473M 


K473M20Z5UHVBWJ 


Bulk 


0.047 m-F 


100 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A473Z 


K473Z20Z5UHVBWJ 


Bulk 


0.056 u,F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A563M 


K563M20Z5UHVBWK 


Bulk 


0.056 ixF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A563Z 


K563Z20Z5UHVBWK 


Bulk 


0.068 u,F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A683M 


K683M20Z5UHVBWL 


Bulk 


0.068 m-F 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A683Z 


K683Z20Z5UHVBWL 


Bulk 


0.082 m-F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A823M 


K823M20Z5UHVBWM 


Bulk 


0.082 jiF 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A823Z 


K823Z20Z5UHVBWM 


Bulk 


0.1 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A104M 


K104M20Z5UHVBWN 


Bulk 


0.1 u.F 


100 


+ 80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A104Z 


K104Z20Z5UHVBWN 


Bulk 


0.12 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A1 24M 


K124M20Z5UHVBWP 


Bulk 


0.12 |xF 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.100" 


CZ20A124Z 


K124Z20Z5UHVBWP 


Bulk 


0.15 u-F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A154M 


K154M30Z5UHVCWR 


Bulk 


0.15 ixF 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A154Z 


K154Z30Z5UHVCWR 


Bulk 


0.18 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A184M 


K184M30Z5UHVCWS 


Bulk 


0.18 p.F 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A184Z 


K1 84Z30Z5 U H VCWS 


Bulk 


0.22 (jlF 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A224M 


K224M30Z5UHVCWT 


Bulk 


0.22 m-F 


100 


+ 80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A224Z 


K224Z30Z5UHVCWT 


Bulk 


0.27 u.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A274M 


K274M30Z5UHVCWU 


Bulk 


0.27 u,F 


100 


+80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A274Z 


K274Z30Z5UHVCWU 


Bulk 


0.33 p.F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A334M 


K334M30Z5UHVCWW 


Bulk 


0.33 u-F 


100 


+ 80/-20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A334Z 


K334Z30Z5UHVCWW 


Bulk 


0.39 u,F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A394M 


K394M30Z5UHVCWX 


Bulk 


0.39 u.F 


100 


+80/- 20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A394Z 


K394Z30Z5UHVCWX 


Bulk 


0.47 m-F 


100 


±20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A474M 


K474M30Z5UHVCWY 


Bulk 


0.47 m.F 


100 


+80/ -20% 


Z5U 


0.200" 


CZ30A474Z 


K474Z30Z5 U HVCWY 


Bulk 
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PHILIPS Mono-Kap Radial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: Y5V 



0.01 u.F 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C103M K103M15Y5VFVBWA Bulk 

0.01 |xF 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY15C103Z K1 03Z1 5Y5VFVBWA Bulk 

0.015 ixF 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C153M K153M15Y5VFVBWC Bulk 

0.015 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY15C153Z Kl 53Z1 5Y5VFVBWC Bulk 

0.022 u.F 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C223M K223 M 1 5 Y5 VFVBWE Bulk 

0.022 ixF 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY15C223Z K223Z1 5Y5VFVBWE Bulk 

0.033 jjlF 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C333M K3 3 3 M 1 5 Y5 VFVBWA Bulk 

0.033 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY15C333Z K333Z1 5Y5VFVBWA Bulk 

0.047 |xF 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C473M K473 M 1 5Y5VFVBWJ Bulk 

0.047 u.F 50 +80/- 20% Y5V 0.100" CY15C473Z K473Z1 5Y5VFVBWI Bulk 

0.068 u.F 50 ±20% Y5V 0.100" CY15C683M K683M1 5Y5VFVBWL Bulk 

0.068 m-F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY15C683Z K683Z1 5Y5VFVBWL Bulk 

0.1 u.F 50 ±20% Y5V 0.100" CY20C104M Kl 04M 1 5Y5VFVBWN Bulk 

0.1 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY20C104Z Kl 04Z1 5Y5VFVBWN Bulk 

0.15 u,F 50 ±20% Y5V 0.100" CY20C154M Kl 54M20Y5VFVBWR Bulk 

0.15 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY20C154Z Kl 54Z20Y5VFVBWR Bulk 

0.22 50 ±20% Y5V 0.100" CY20C224M K224M20Y5VFVBWT Bulk 

0.22 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY20C224Z K224Z20Y5VFVBWT Bulk 

0.33 u.F 50 ±20% Y5V 0.100" CY20C334M K334M20Y5VFVBWW Bulk 

0.33 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.100" CY20C334Z K3 34Z20Y5 VFVB WW Bulk 

0.47 (iF 50 ±20% YSV 0.100" CY20C474M K474M20Y5VFVBWY Bulk 

0.47 u.F 50 4-80/-20% YSV 0.100" CY20C474Z K474Z20Y5VFVBWY Bulk 

0.68 u.F 50 ±20% Y5V 0.200" CY30C684M K684M30Y5VFVCXB Bulk 

0.68 u,F 50 +80/-20% Y5V 0.200" CY30C684Z K684Z30Y5VFVCXB Bulk 

1.0 u-F 50 ±20% Y5V 0.200" CY30C105M K105M30Y5VFVCXD Bulk 

1.0 u.F 50 +80/-20% Y5V 0.200" CY30C105Z K105Z30Y5VFVCXD Bulk 
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Series A 



PHILIPS 




Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• See Figure 1 for Marking Specifications 
Packaging 

• Available Tape & Reel. 
Lead Material Available 

• #24 AWG (0.020" ±0.001") tinned, copper clad steel. 30% 
conductivity. Temper: soft. Tensile strength: 65000 PSL max. 

Encapsulation 

• Conformally Coated Epoxy 



Mono-Axial Leaded 
Conformal Coated 
Ceramic Capacitors 

Features 

• Axial Leads for Convenient Printed Board Assembly 

• Rugged Epoxy Coating for Environmental Protection 

• Voltage Ranges from 25 to 100 VDC 

• Four Standard Dielectric Materials: NPO, X7R, Z5U & Y5V 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 





Voltage 










COG 




10pFto 
6800 pF 


1 pF to 
4700 pF 


X7R 




220 pF to 
0.22 ^F 


220 pF to 
0.1 (J.F 


ZSU 




lOOOpFto 
0.47 m-F 


1 000 pF to 
0.1 u.F 


Y5V 


0.01 (xFto 
0.47 u.F 


0.012 ixFto 
0.47 |xF 





Capacitance Tolerance: 

COG: ±0.25 pF, ±0.5 pF, ±5%& ±10% 

X7R: ± 5%, ± 1 0% & ± 20% 

Z5U & Y5V: ±20% & +80%/-20% 



Figure 1 Marking 




Temperature Characteristics: 



COG: ± 30 ppm/C, -55°C to + 1 25°C 

X7R: ±15%, -55°Cto +125°C 

Z5U: +22% to -56%, + 1 0°C to +85°C 

Y5V: +22% to -56%, +30°C to +85°C 



Marking Code: 

Side One - Logo 

Datecode, year and week 
Side Two - Coded Capacitance Value 



TOL Code T.C. Code Voltage Code 

J =±5% A = C0G 1=100V 

K=±10% C = X7R 5 = 50V 

M = ±20% E = Z5U 
Z = +80% 
-20% 
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260 



PHILIPS 



Series A 



Table 1 

Series A Part Number 



A 

1 



104 



A Mono-Axial 

product line 



Capacitance Value (pF) 

First 2 digits are significant; 

third digit is a multiplier as 

follows: 

0x1 

1 x 10 

2x 100 

3x1000 

4 x 10,000 

5x100,000 



M 



15 



Z5U 



Tolerance Code 

J ± 5% (COG only) 
K± 10% (COG and X7R) 
M ± 20% (X7R, Z5U, 
Y5V) 

Z+80/-20%(Z5U, 
Y5V) 



COG 

X7R 
Z5U 
Y5V 



Size Code 

15 .150" long .100" diameter 
20 .200" long .1 20" diameter 
29 .290" long .150" diameter 



W Taped & Reeled per 
EIA RS296D Class 1 
SKReel 15,20 Size 
2.5K Reel 29 Size 
.020" diameter tin plated 
CCS wire leads 



Mono-Axial™ Distributor Part Number 

Conformal Coated Axial 


A40 

1 


c 

T 


102 

T 


J 

I 


Temperature 


Working 


Capacitance (pF) 


Tolerance 


Characteristics 


Voltage DC 


102 = 1,000 pF 


J = ±5% 


A40 = NP0 


A= 100V 


i.e. the third digit 


K = ±10% 


A41 = X7R 


C = 50V 


signifies the number 


M = ±20% 


A43 = Z5U 




of zeros 


Z = +80/- 20% 



F 



W 



WN 



Voltage Code 

F 50VDC 
(COG, X7R, 
Z5U, Y5V) 

H 100VDC 
(COG, X7R, 
Z5U) 

K 200VDC 
(COG, X7R) 





Test Code 




Capacitance 


Minimum 


Detail 


Value in u.F 


IR in MegH 


Code 


<.01 


100000 


WA 


.012 


84000 


WB 


.015 


67000 


WC 


.018 


56000 


WD 


.022 


46000 


WE 


.027 


37000 


WF 


.033 


31000 


WG 


.039 


26000 


WH 


.047 


22000 


Wl 


.056 


18000 


WK 


.068 


15000 


WL 


.082 


12000 


WM 


.100 


10000 


WN 


.120 


8400 


WP 


.150 


6700 


WR 


.180 


5600 


WS 


.220 


4600 


WT 


.270 


3700 


WU 


.330 


3100 


WW 


.390 


2600 


WX 


.470 


2200 


WY 


.560 


1800 


XA 


.680 


1500 


XB 


.820 


1200 


XC 


1.0 


1000 


XD 



Dimensions/millimeter (inch) 



Size 


L max 


D max 


15 


3.81 
(.150) 


2.54 
(.100) 


20 


5.08 
(.200) 


3.05 
(.120) 


29 


7.37 
(.290) 


3.81 
(.150) 



Conversion Factors 
1 inch = 25.4001 mm 
1 mm = 0.03937 inch 
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Mono-Axial Conformal Coated Ceramic Capacitors PH I LI PS 

Dielectric: COG 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Distributor 


Philips 


Packaging 


Value 


Voltage 


Tolerance 


Coefficient 


Part Number 


Part Number 


Type 


10 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C100J 


Al OOJ 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


10 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C100K 


A1 00K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


12 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C120J 


Al 20J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


12 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C120K 


Al 20K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


15 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C150J 


A150J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


15 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C150K 


Al 50K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


18 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C180J 


A180J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


18 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C180K 


Al 80K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


22 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C220J 


A220J1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


22 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C220K 


A220K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


27 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C270J 


A270J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


27 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C270K 


A270K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


33 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C330J 


A330J1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


33 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C330K 


A330K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


39 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C390J 


A390J 1 5COGFWWA 


Tape & Reel 


39 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C390K 


A390K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


47 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C470J 


A470J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


47 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C470K 


A470K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


56 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C560J 


A560J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


56 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C560K 


A560K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


68 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C680J 


A680J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


68 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C680K 


A680K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


82 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C820J 


A820J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


82 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C820K 


A820K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


100 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C101J 


A101J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


100 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C101K 


A101K15C0GFWWA 


Tape & Reel 


120 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C121J 


A121J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


120pF 


50 


±10% 


COG 


A40C121K 


A1 21 K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


150 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C151J 


A15U15C0GFWWA 


Tape & Reel 


150 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C151K 


A151K15C0GFWWA 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C181J 


A181J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


180 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C181K 


Al 81 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C221J 


A22 1 J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C221K 


A221 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C271J 


A271J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C271 K 


A271 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C331J 


A331J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C331K 


A331 K15C0GFWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C391J 


A391J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C391K 


A391 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C471J 


A471J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C471K 


A471 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C561J 


A561J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C561K 


A561 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C681J 


A68 1 J 1 5 COG FWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C681K 


A681 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±5% 


COG 


A40C821J 


A821J15C0GFWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


COG 


A40C821K 


A821 Kl 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


lOOOpF 


50 


±5% 


COG 


A40C102J 


Al 02J 1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 


lOOOpF 


50 


±10% 


COG 


A40C102K 


Al 02K1 5C0GFWWA 


Tape & Reel 
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Dielectric: COG 

1200 pF ' 50 ' ±5% COG ' A40C122I Al 22J20C0GFWWA Tape & Reel 

1 200 pF 50 ±10% COG A40C122K A1 22K20C0GFWWA Tape & Reel 

1500 pF 50 ±5% COG A40C152J A1 52J20C0GFWWA Tape&Reel 

1500pF 50 ±10% COG A40C152K Al 52K20C0GFWWA Tape&Reel 

1800 pF 50 ±5% COG A40C182J A182J20COGFWWA Tape&Reel 

1800pF 50 ±10% COG A40C182K Al 82K20C0GFWWA Tape&Reel 

2200 pF 50 ±5% COG A40C222J A222J20C0GFWWA Tape&Reel 

2200 pF 50 ±10% COG A40C222K A222K20C0GFWWA Tape&Reel 

2700 pF 50 ±5% COG A40C272J A272J20C0GFWWA Tape&Reel 

2700 pF 50 ±10% COG A40C272K A272K20C0GFWWA Tape & Reel 

3300 pF 50 ±5% COG A40C332J A332J20COGFWWA Tape&Reel 

3300 pF 50 ±10% COG A40C332K A332K20C0GFWWA Tape&Reel 

3900 pF 50 ±5% COG A40C392J A392J29C0GFWWA Tape&Reel 

3900 pF 50 ±10% COG A40C392K A392K29C0GFWWA Tape&Reel 

4700 pF 50 ±5% COG A40C472J A472J29C0GFWWA Tape & Reel 

4700 pF 50 ±10% COG A40C472K A472K29C0GFWWA Tape&Reel 

5600 pF 50 ±5% COG A40C562J A562J29C0GFWWA Tape&Reel 

5600 pF 50 ±10% COG A40C562K A562K29C0GFWWA Tape&Reel 

6800 pF 50 ±5% COG A40C682J A682J29C0GFWWA Tape&Reel 

6800 pF 50 ±10% COG A40C682K A682K29C0GFWWA Tape & Reel 

10 pF 100 ±5% COG A40A100J A100J15C0GHWWA Tape&Reel 

10 pF 100 ±10% COG A40A100K Al 00K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

12 pF 100 ±5% COG A40A120J A120J15C0GHWWA Tape&Reel 

12 pF 100 ±10% COG A40A120K Al 20K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

15 pF 100 ±5% COG A40A150J A150J15C0GHWWA Tape&Reel 

15 pF 100 ±10% COG A40A150K Al 50K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

18 pF 100 +5% COG A40A180J Al 80J 1 5C0GHWWA Tape&Reel 

18 pF 100 ±10% COG A40A180K Al 80K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

22 pF 100 ±5% COG A40A220J A220J 1 5C0GHWWA Tape&Reel 

22 pF }Q0 ±10% COG A40A220K A220K1 5C0GHWWA Tape & Reel 

27 pF 100 ±5% COG A40A270J A270J1 5C0GHWWA Tape&Reel 

27 pF 100 ±10% COG A40A270K A270K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

33 pF 100 ±5% COG A40A330J A330J1 5C0GHWWA Tape&Reel 

33 pF 100 ±10% COG A40A330K A330K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

39 pF 100 ±5% COG A40A390J A390)15COGHWWA Tape&Reel 

39 pF 100 ±10% COG A40A390K A390K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

47 pF 100 ±5% COG A40A470J A470J 1 5C0GHWWA Tape&Reel 

47 pF 100 ±10% COG A40A470K A470K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

56 pF 100 ±5% COG A40A560J A560J 1 5C0GHWWA Tape&Reel 

56 pF 100 ±10% COG A40A560K A560K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

68 pF 100 ±5% COG A40A680J A680J 1 5C0GHWWA Tape&Reel 

68 pF 100 ±10% COG A40A680K A680K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

82 pF 100 ±5% COG A40A820J A820J1 5C0GHWWA Tape&Reel 

82 pF 100 ±10% COG A40A820K A820K1 5C0GHWWA Tape&Reel 

100 pF 100 ±5% COG A40A101J A101J15C0GHWWA Tape&Reel 

lOOpF 100 ±10% COG A40A101K A1 01 Kl 5C0GHWWA Tape&Reel 

120 pF 100 ±5% COG A40A121J A121J15C0GHWWA Tape&Reel 

120 pF 100 ±10% COG A40A121K Al 21 Kl 5C0GHWWA Tape&Reel 

150 pF 100 ±5% COG A40A151J A151J15C0GHWWA Tape&Reel 

150 pF 100 ±10% COG A40A151K A1S1 K15C0GHWWA Tape&Reel 
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Mono-Axial Conformal Coated Ceramic Capacitors PHILIPS 
Dielectric: COG 



Capacitance 
Value 


DC 

Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Distributor 
Part Number 


Philips 
Number 


Packaging 


180 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A181J 


A181J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


180 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A181K 


Al 81 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A221J 


A221J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A221 K 


A221 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A271I 


A271J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A271 K 


A271 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A331J 


A33U15C0GHWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A331K 


A33 1 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A391J 


A391J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A391K 


A391 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A471J 


A471J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A471 K 


A471 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A561J 


A561J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A561 K 


A561 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A681J 


A681J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A681 K 


A681 Kl 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A821J 


A821J15C0GHWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A821 K 


A821 K1 5C0GHWWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A1 021 


Al 02J20C0GHWWA 


Tape & Reel 


lOOOpF 


100 


±10% 


COG 


A40A102K 


Al 02K20C0GHWWA 


Tape & Reel 


1200pF 


100 


±5% 


COG 


A40A1 22J 


Al 22J20C0GHWWA 


Tape & Reel 


1200 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A122K 


Al 22K20C0GHWWA 


Tape & Reel 


1500 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A152J 


Al 52J20C0GHWWA 


Tape & Reel 


1 500 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A152K 


Al 52K20C0GHWWA 


Tape & Reel 


1800 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A182J 


A182J20COGHWWA 


Tape & Reel 


1800pF 


100 


±10% 


COG 


A40A182K 


Al 82K20C0GHWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A222J 


A222J20C0GHWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A222K 


A222K20C0GHWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A272J 


A272J29C0GHWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A272K 


A272K29C0GHWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A332J 


A332J29COGHWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A332K 


A332K29C0GHWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A392J 


A392J29C0G H WWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A392K 


A392K29C0GHWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±5% 


COG 


A40A472J 


A472J29C0GHWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±10% 


COG 


A40A472K 


A472K29C0GHWWA 


Tape & Reel 
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PHILIPS 



Mono- Axial 



Capacitance 
Value 



Coated Ceramic Capacitors 
Dielectric: X7R 



Temperatun 
Coefficii 



Distributor 
Number 



Philips 
Part Number 



Packaging 



220 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C221K 


A221 K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C221M 


A221 M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C271K 


A271 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C271M 


A271 M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C331K 


A331 K15X7RFWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C331M 


A331M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C391K 


A391 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C391M 


A391 M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C471K 


A471 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C471M 


A471 M 1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C561K 


A561 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C471M 


A561 Ml 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C681K 


A681 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C681M 


A681 M 1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C821K 


A821 Kl 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C821M 


A821 M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C102K 


Al 02K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


so 


±20% 


X7R 


A41C102M 


A1 02M 1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1200 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C122K 


Al 22K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1200pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C122M 


A1 22M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1500pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C152K 


Al 52K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1500 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C152M 


Al 52M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1800 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C182K 


Al 82K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


1800 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C182M 


A182M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C222K 


A222K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C222M 


A222M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C272K 


A272K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C272M 


A272M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C332K 


A332K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C332M 


A332M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C392K 


A392K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C392M 


A392M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C472K 


A472K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C472M 


A472M 1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C562K 


A562K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C562M 


A562M15X7RFWWA 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C682K 


A682K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


6800 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C682M 


A682M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±10% 


X7R 


A41C822K 


A822K1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


±20% 


X7R 


A41C822M 


A822M1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


0.01 u,F 


50 


±10% 


X7R 


A41C103K 


A103K15X7RFWWA 


Tape & Reel 


0.01 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C103M 


Al 03 M 1 5X7RFWWA 


Tape & Reel 


0.012 u-F 


50 


±10% 


X7R 


A41C123K 


Al 23K1 5X7RFWWB 


Tape & Reel 


0.012 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C123M 


A123M15X7RFWWB 


Tape & Reel 


0.015 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C153K 


Al 53K1 5X7RFWWC 


Tape & Reel 


0.015 |xF 


50 


±20% 


X7R 


A41C153M 


A153M15X7RFWWC 


Tape & Reel 


0.018 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C183K 


Al 83K1 5X7RFWWD 


Tape & Reel 


0.018 (jlF 


50 


±20% 


X7R 


A41C183M 


Al 83M1 5X7RFWWD 


Tape & Reel 


0.022 uT 


50 


±10% 


X7R 


A41C223K 


A223K1 5X7RFWWE 


Tape & Reel 


0.022 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C223M 


A223M15X7RFWWE 


Tape & Reel 
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Dielectric: X7R 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Distributor 


Philips 


Packaging 


Value 


Voltage 


Tolerance 


Coefficient 


Part Number 


Part Number 


Type 


0.027 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C273K 


A273K15X7RFWWF 


Tape & Reel 


0.027 nF 


SO 


±20% 


X7R 


A41C273M 


A273M1 5X7RFWWF 


Tape & Reel 


0.033 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C333K 


A333K1 5X7RFWWG 


Tape & Reel 


0.033 ixF 


50 


±20% 


X7R 


A41C333M 


A333M1 5X7RFWWG 


Tape & Reel 


0.039 u,F 


50 


±10% 


X7R 


A41C393K 


A393K20X7RFWWH 


Tape & Reel 


0.039 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C393M 


A393M20X7RFWWH 


Tape & Reel 


0.047 p.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C473K 


A473 K20X7RFWWJ 


Tape & Reel 


0.047 ixF 


50 


±20% 


X7R 


A41C473M 


A473M20X7RFWWJ 


Tape & Reel 


0.056 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C563K 


A563K20X7RFWWK 


Tape & Reel 


0.056 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C563M 


A563M20X7RFWWK 


Tape & Reel 


0.068 p.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C683K 


A683K20X7RFWWL 


Tape & Reel 


0.068 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C683M 


A683M20X7RFWWL 


Tape & Reel 


0.082 )jlF 


50 


±10% 


X7R 


A41C823K 


A823K20X7RFWWM 


Tape & Reel 


0.082 u,F 


50 


±20% 


X7R 


A41C823M 


A823M20X7RFWWM 


Tape & Reel 


0.1 jjlF 


50 


±10% 


X7R 


A41C104K 


A104K20X7RFWWN 


Tape & Reel 


0.1 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C104M 


A104M20X7RFWWN 


Tape & Reel 


0.12 [xF 


50 


±10% 


X7R 


A41C124K 


A124K29X7RFWWP 


Tape & Reel 


0.12 (xF 


50 


±20% 


X7R 


A41C124M 


A1 24M29X7RFWWP 


Tape & Reel 


0.15 |j.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C154K 


Al 54K29X7RFWWR 


Tape & Reel 


0.15 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C154M 


A154M29X7RFWWR 


Tape & Reel 


0.18 m-F 


50 


±10% 


X7R 


A41C184K 


A184K29X7RFWWS 


Tape & Reel 


0.18 u.F 


50 


±20% 


X7R 


A41C184M 


A184M29X7RFWWS 


Tape & Reel 


0.22 u.F 


50 


±10% 


X7R 


A41C224K 


A224K29X7RFWWT 


Tape & Reel 


0.22 ixF 


50 


±20% 


X7R 


A41C224M 


A224M29X7RFWWT 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A221K 


A221 K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


220 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A221M 


A221 Ml 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A271K 


A271 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


270 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A271M 


A271 M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A331K 


A331K15X7RHWWA 


Tape & Reel 


330 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A331M 


A3 3 1 M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A391K 


A391 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


390 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A391M 


A391M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A471K 


A471 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


470 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A471M 


A471 Ml 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A561K 


A561 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


560 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A471M 


A561 Ml 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A681K 


A681 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


680 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A681M 


A681 Ml 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A821K 


A821 Kl 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


820 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A821M 


A821 M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A102K 


Al 02K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A102M 


A102M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


1200 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A122K 


Al 22K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


1200 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A1 22M 


A122M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


1500pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A1S2K 


Al 52K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


1500pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A152M 


A152M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


1800 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A182K 


Al 82K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


1800 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A182M 


A182M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A222K 


A222K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A222M 


A222M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 
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Mono-Axial Conformal Coated Ceramic Capacitors 

Dielectric: X7R 



Capacitance 
Value 


DC 
Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Part Number 


Philips 
Part Number 




2700 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A272K 


A272K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A272M 


A272M1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A332K 


A332K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A332M 


A332M15X7RHWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A392K 


A392K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A392M 


A392M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A472K 


A472K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


4700 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A472M 


A472M1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


5600 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A562K 


A562K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


5600 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A562M 


A562M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A682K 


A682K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


6800 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A682M 


A682M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±10% 


X7R 


A41A822K 


A822K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


8200 pF 


100 


±20% 


X7R 


A41A822M 


A822M 1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


0.01 jjlF 


100 


±10% 


X7R 


A41A103K 


Al 03K1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


0.01 jjlF 


100 


±20% 


X7R 


A41A103M 


Al 03M1 5X7RHWWA 


Tape & Reel 


0.012 u.F 


100 


±10% 


X7R 


A41A123K 


A123K20X7RHWWB 


Tape & Reel 


0.012 ijlF 


100 


±20% 


X7R 


A41A123M 


A123M20X7RHWWB 


Tape & Reel 


0.015 ixF 


100 


±10% 


X7R 


A41A153K 


A153K20X7RHWWC 


Tape & Reel 


0.015 m-F 


100 


±20% 


X7R 


A41A153M 


Al 53M20X7RHWWC 


Tape & Reel 


0.018 u,F 


100 


±10% 


X7R 


A41A183K 


Al 83K20X7RHWWD 


Tape & Reel 


0.018 ^iF 


100 


±20% 


X7R 


A41A183M 


Al 83M20X7RHWWD 


Tape & Reel 


0.022 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A223K 


A223 K20X7RHWWE 


Tape & Reel 


0.022 |iF 


100 


±20% 


X7R 


A41A223M 


A223M20X7RHWWE 


Tape & Reel 


0.027 ixF 


100 


±10% 


X7R 


A41A273K 


A273K20X7RHWWF 


Tape & Reel 


0.027 uF 


100 


±20% 


X7R 


A41A273M 


A273M20X7RHWWF 


Tape & Reel 


0.033 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A333K 


A333K20X7RHWWG 


Tape & Reel 


0.033 u.F 


100 


±20% 


X7R 


A41A333M 


A333M20X7RHWWG 


Tape & Reel 


0.039 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A393K 


A393K20X7RHWWH 


Tape & Reel 


0.039 m-F 


100 


±20% 


X7R 


A41A393M 


A393M20X7RHWWH 


Tape & Reel 


0.047 m-F 


100 


±10% 


X7R 


A41A473K 


A473K20X7RHWWJ 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


100 


±20% 


X7R 


A41A473M 


A473M20X7RHWWJ 


Tape & Reel 


0.056 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A563K 


A563K29X7RHWWK 


Tape & Reel 


0.056 uF 


100 


±20% 


X7R 


A41A563M 


A563 M29X7RHWWK 


Tape & Reel 


0.068 jji.F 


100 


±10% 


X7R 


A41A683K 


A683 K29X7RH WWL 


Tape & Reel 


0.068 |xF 


100 


±20% 


X7R 


A41A683M 


A683M29X7RHWWL 


Tape & Reel 


0.082 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A823K 


A823 K29X7RHWWM 


Tape & Reel 


0.082 ^F 


100 


±20% 


X7R 


A41A823M 


A823M29X7RHWWM 


Tape & Reel 


0.1 uF 


100 


±10% 


X7R 


A41A1043K 


Al 04K29X7RHWWN 


Tape & Reel 


0.1 m-F 


100 


±20% 


X7R 


A41A104M 


Al 04M29X7RHWWN 


Tape & Reel 
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1 000 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C102M 


A102M15Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 000 dF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C102Z 


Al 02Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C122M 


A122M15Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 200 pF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C122Z 


Al 22Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C152M 


A152M15Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 500 pF 


50 


+80%/-20% 


Z5U 




A43C152Z 


Al 52Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 800 dF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C182M 


A182M15Z5UFWWA 


Tape & Reel 


1 800 pF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C182Z 


Al 82Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C222M 


A222M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


2200 pF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C222Z 


A222Z1 SZ5UFWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C272M 


A272M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


2700 pF 


so 


ou /o/ z.vy /o 


7SI 1 






A77771 57 I ilJFWWA 


Ta r\c> Hi R ool 
i auc cx r\cci 


3300 dF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C332M 


A332M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


3300 pF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C332Z 


A332Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C392M 


A392M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


3900 pF 


50 


+80%/- 20% 


Z5U 




A43C392Z 


A392Z1 5Z5UFWWA 


Tane & Reel 


4700 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43T477M 


A477M1 JFWWA 


1 ^no Rod 
1 due CX r\ccl 


4700 pF 


50 


+80%/ -20% 

1 \J\J /\Jf A-\J /\J 


Z5U 




A43C472Z 


A472Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


5600 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C562M 


A562M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


5600 dF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C562Z 


A562Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


6800 dF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C682M 


A682M1 5Z5UFWWA 


Tanp & RppI 


6800 nF 


50 


+80%/— 20% 


Z5U 




A43C6827 


AA8271 57SUFWWA 


1 dUC CX l\ccl 


8200 pF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C822M 


A822M1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


8200 pF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C822Z 


A822Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


0.01 ^F 


so 


±20% 


Z5U 




A43C103M 


Al 03M 1 SZ5UFWWA 


Tanp A RppI 


0.01 jjlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C103Z 


Al 03Z1 5Z5UFWWA 


Tape & Reel 


0.15 |j.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C153M 


A1S3M15Z5UFWWC 


Tanp Jc RppI 

1 dUC CX l\G*wl 


0.15 ^F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C153Z 


Al 53Z1 5Z5UFWWC 


Tape & Reel 


0.022 (j.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C223M 


A223M1 5Z5UFWWE 


Tape & Reel 


0.022 (xF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C223Z 


A223Z1 5Z5UFWWE 


Tape & Reel 


0.033 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 





A43C333M 


A333M15Z5UFWWG 


Tape & Reel 


033 ii F 


50 


+ 80%/— 70% 


Z5U 








Trar^o Sti Rod 
1 dpc CX IXtJcl 


0.047 \j.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C473M 


A473M1 5Z5UFWWJ 


Tape & Reel 


0.047 p.F 


50 


+80%/- 20% 


Z5U 




A43C473Z 


A473Z1 5Z5UFWWJ 


Tape & Reel 


0.68 (j.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C683M 


A683M15Z5UFWWL 


Tanp & RppI 

1 dUC CX l\CCI 


0.68 |o.F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C683Z 


A683Z1 5Z5UFWWL 


TaDe & Reel 

i auc lx i\cei 


0.1 p.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C1 04M 


A1 04M1 S751 JFWWN 

1 1 1 1 1 _J z — > Ul¥ V YYIN 


i due cx i\cci 


0.1 ^F 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C104Z 


Al 04Z1 5Z5UFWWN 


Tanp & RppI 


0.15 |xF 


50 




Z5U 




A43C154M 


Al 54M20Z5UFWWR 


Tanp & Rpel 


0.15 |jlF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C154Z 


Al 54Z20Z5UFWWR 


Tape & Reel 


0.22 jjlF 


50 


±20% 


Z5U 




A43C224M 


A224M20Z5UFWWT 


Tape & Reel 


0.22 jxF 


50 


+80%/ -20% 


Z5U 




A43C224Z 


A224Z20Z5 U FWWT 


Tape & Reel 


0.33 m.F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C334M 


A3 34 M 29Z5 U FWWW 


Tape & Reel 


0.33 m-F 


50 


+ 80%/ -20% 


Z5U 




A43C334Z 


A3 34Z29Z5 U FWWW 


Tape & Reel 


0.47 m-F 


50 


±20% 


Z5U 




A43C474M 


A474M29Z5UFWWY 


Tape & Reel 


0.47 p.F 


50 


+80%/- 20% 


Z5U 




A43C474Z 


A474Z29Z5 U FWWY 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±20% 


Z5U 




A43A102M 


A102M15Z5UHNAWA 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


+80%/-20% 


Z5U 




A43A102Z 


Al 02Z1 5Z5UHWWA 


Tape & Reel 


1 500 pF 


100 


±20% 


Z5U 




A43A152M 


A152M15Z5UHWWA 


Tape & Reel 


1500pF 


100 


+80%/-20% 


Z5U 




A43A152Z 


Al 52Z1 5Z5UHWWA 


Tape & Reel 
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Dielectric: Z5U 



2200 pF 100 ±20% Z5U A43A222M A222M1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

2200 pF 100 +80%/-20% Z5U A43A222Z A222Z1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

3300 pF 100 ±20% Z5U A43A332M A332M15Z5UHWWA Tape & Reel 

3300 pF 100 +80%/-20% ZSU A43A332Z A332Z1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

4700 pF 100 ±20% Z5U A43A472M A472M15Z5UHWWA Tape & Reel 

4700 pF 100 +80%/-20% Z5U A43A472Z A472Z1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

6800 pF 100 ±20% ZSU A43A682M A682M15ZSUHWWA Tape & Reel 

6800 pF 100 +80%/-20% Z5U A43A682Z A682Z1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

0.01 |o.F 100 ±20% Z5U A43A103M A103M15Z5UHWWA Tape & Reel 

0.01 ^F TOO +80%/-20% Z5U A43A1 03Z A1 03Z1 5Z5UHWWA Tape & Reel 

0.15 m-F 100 ±20% Z5U A43A153M A153M20Z5UHWWC Tape & Reel 

0.15 (iF 100 +80%/-20% Z5U A43A153Z A153Z20Z5UHWWC Tape & Reel 

0.022 jiF 100 ±20% Z5U A43A223M A223M20Z5UHWWE Tape & Reel 

0.022 (iF 100 +80%/-20% Z5U A43A223Z A223Z20Z5UHWWE Tape & Reel 

0.033 nF 100 ±20% Z5U A43A333M A333M20Z5U H WWG Tape & Reel 

0.033 ix? 100 +80%/-20% Z5U A43A333Z A333Z20Z5U H WWG Tape & Reel 

0.047 ixF 100 ±20% Z5U A43A473M A473M29Z5UHWWJ Tape & Reel 

0.047 ^F 100 +80%/-20% Z5U A43A473Z A473Z29Z5UHWWJ Tape & Reel 

0.68 ^F 100 ±20% Z5U A43A683M A683M29Z5UHWWL Tape & Reel 

0.68 m-F 100 +80%/-20% Z5U A43A683Z A683Z29Z5UHWWL Tape & Reel 

0.1 fxF 100 ±20% Z5U A43A104M A104M29Z5UHWWN Tape & Reel 

0.1 m-F 100 +80%/ -20% Z5U A43A104Z A104Z29Z5UHWWN Tape & Reel 
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Series D and S 



PHILIPS 




General Purpose 
Ceramic Disc Capacitors 

Features 

• Single Layer Construction 

• General Purpose and Temperature Compensating Capacitors 
Available 



Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• See Figure 7 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 
Working Voltage DC: 

Materials Available: 



0.47 pF through 0.1 |xF 

50, 1 00, 500 & 1 000, 2000, 3000 & 

6000VDC 

C0H, C0K, COG, S2L, S3N, X5F, Y5P, 
Z5F, Z5U 



Packaging 

• Available Bulk, Tape & Reel & Ammo Pack 



Lead Material Available 

• 100% Copper, solder coated 

Encapsulation 

• 50VDC through 2KVDC, Phenolic Resin Coated 

• 3KVDC and Higher, Epoxy Coated 

Figure 7 Marking 

- Diameter (D)- 




751 K 
1KV 
Z5R 



-(s)— 

d Spacinj 



, I.D. Symbol 



China 
» Plant 



Thickness (T) 

Plant 

^Capacitance Value* andTolerance** 
Voltage Rating 

Temperature Characteristic 

•Below IOOpf:Actual Cap. value in pf. 
1 00 pf and above: coded cap. value 



Note(s): 

• Standard Lead Space (L/S) for size codes: 
20-47* 0.250"; available on T&R or ammo 
59 and larger 0.375"; bulk only 

• T&R or ammo provided 2,000 pc/Reel, 10,000 pc minimum, 
NCNR 

• 33 & 43 size codes available in bulk only 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A.. 



Standard Disc Capacitor Lead Styles 




Figure I 




Figure 4 




Figure 1 




Figure 5 



UK{IKQ 




Figure 3 SOL 



Figure 6 BSC 



Figure Form Definition 



1 


SLL 


Straight Lead, 0.125" max. rundown, no exposed 






ceramic 


2 


SLC 


Straight Lead, controlled rundown, 0.031" max. 






rundown. 0.010" max. exposed ceramic. 


3 


SOL 


Stand Off Lead, S = 3.0mm max. 


4 


OKC 


Outside Kink -i 


5 


LIK(IKC) Inside Kink f s = 4.75mm max. 


6 


BBC 


Bare Body Construction, bulk only, 0.093" max. 






exposed disc body. 
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Series D and S 



Table 1 Part Number 
Series D and S 
D 102 

_I 



K 

1 



29 



Z5F 



N 



AA 



D Disc Capacitance Value (PF) 

product line First 2 digits are significant, 
third digit is a multiplier as 
follows 
0x1 
1 xlO 
2x 100 
3 x 1000 
4 x 10000 
5 x 100000 



Tolerance Code 

C ±0.25 pF 
D ±0.5 pF 
F±l pF 
I ±5% 
K±10% 
M ±20% 
P +100/-0% 
Z +80/- 20% 





Size Code 




Case Size 


Maximum diameter 


Maximum thickness 




Inches (mm) 


Inches (mm) 


20 


0.197(5.00) 


0.157 (3.99) 


25 


0.256 (6.50) 


0.157 (3.99) 


29 


0.290 (7.37) 


0.157 (3.99) 


31 


0.310(7.87) 


0.157 (3.99) 


33 


0.330 (8.83) 


0.236 (5.99) 


35 


0.350 (8.89) 


0.236 (5.99) 


39 


0.394(10.01) 


0.157 (3.99) 


43 


0.430(10.92) 


0.236 (5.99) 


47 


0.472(11.99) 


0.157 (3.99) 


52 


0.520 (13.21) 


0.236 (5.99) 


59 


0.590(14.99) 


0.157 (3.99) 


63 


0.630 (16.00) 


0.236 (5.99) 


66 


0.660 (16.76) 


0.313 (7.95) 


73 


0.730 (18.54) 


0.236 (5.99) 


75 


0.750 (19.05) 


0.177(4.50) 


76 


0.760 (19.30) 


0.313(7.95) 


79 


0.790 (20.07) 


0.236 (5.99) 


84 


0.840 (21 .34) 


0.1 77 (4.50) 


93 


0.930 (23.62) 


0.177(4.50) 


96 


0.960 (24.38) 


0.313(7.95) 





T 

Voltage Code 

F 50VDC 
H lOOVDC 
L 500VDC 
N 1KVDC 
P 2KVDC 
R 3KVDC 
U 6KVDC 


Temperature Characteristics 


Class 1 




First 2 Digits 


Last Digit Denotes 


CO COG 


TC Tolerance (> 10 




pF) 


Ul N080 


G±30PPM 


P2 N150 


H±60PPM 


R2 N220 


J±120PPM 


S2 N330 


K±250PPM 


T2 N470 


L±500PPM 


U2 N750 


M±1000PPM 


P3 N1500 


N±2500PPM 


R3 N2200 




S3 N3300 




Class II & III 





First Digit is Second Digit is Third Digit is Percent 
Change Allowed* 
F ±7.5% 
P ±10% 
R ±15% 
S ±22% 
T +22/ -33% 
U +22/- 56% 
V +22/-82% 



Lower Temp Upper Temp 
X -55°C 5 +85°C 
Y-30°C 6+105°C 
Z+10°C 7+125°C 
8 +150°C 
•Changes in Capacitance are 
all using the 25C Capacitance 
Value as Reference Point 



Ceramic Disc Capacitor Distributor Part Number 


General Purpose 








DD 

T 




102 

T 


Series 


Volt 


Note 


Coded Capacitance 


CK 


50V 


Z5VTC 




DC 


100V 


Z5VTC 




CE 


500V 


X5FTC 




CF 


500V 


Z5PTC 




DD 


1000V 


Various TC 




GAP 


Special See Catalog for 








Detail 




Temperature Compensating 






DTZ 




100 

T 


Series 


Volt 


Note 


Coded Capacitance 


DTZ 


500V 


NPOTC 




High Voltage Capacitors 






DD30 


102 








T 




Series 


Volt 


Capacitance (pF) 




DD30 


3000V 






DD60 


6000V 


102 = 1,000 pF 








i.e. the third digit signifies the 








number of zeros 



EM 



Test Code 

Class 1 

Dielectric Strength 
Code Tested @ 
AA1500VDC 
AB 2 x Rated VDC 
AC 3 x Rated VDC 
AL 2 x Rated VDC 
AN 1300 VDC 

Class II & III 
Dielectric Strength 
Code Tested @ 
EC 1500 VDC 
ED 1 500 VDC 
EM 2 x Rated VDC 
EP 1 300 VDC 
EU 3 x Rated VDC 



Mechanical & Packaging Code 





Lead 


Lead 


Lead 






Code 


Space 


Dia. 


Length 


Form 


Pack 


AA 


.250" 


#22 


1 .00* min. 


SLL 


Bulk 


AB 


.375" 


#22 


1 .00* min. 


SLL 


Bulk 


BE 


.250" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


SLC 


Bulk 


BF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


SLC 


Bulk 


CE 


.250" 


#22 


.187 +.031/— .016* 


BBC 


Bulk 


CF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


BBC 


Bulk 


EA 


.250" 


#22 


.100* min. 


SOL 


Bulk 


EB 


.375" 


#22 


.100* min. 


SOL 


Bulk 


FE 


.250" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


IKC 


Bulk 


FF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


IKC 


Bulk 


GE 


.250" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


OKC 


Bulk 


GF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


OKC 


Bulk 


MA 


.200" 


#22 


.100* min. 


SLL 


Bulk 


TE 


.250" 


#22 


H — 16mm min. 


SLC 


Tape & Reel 


TF 


.250" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


IKC 


Tape & Reel 


TH 


.200" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


IKC 


Tape & Reel 


TK 


.200" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


SOL 


Tape & Reel 


TM 


.200" 


#22 


H = 16mm min. 


SLC 


Tape & Reel 



Note: All 6Kvdc discs use #20 avg. lead dia. 



Conversion Factors: 
1 inch = 25.4001 mm 
1mm = .03937 inch 
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Ceramic Disc Capacitors PH I LI PS 

General Purpose 

Capacitance DC Capacitance j Temperature Lead Space Distributor j Philips Packaging 

5,000 pF 50 +80%/-20% Z5V 0.250" CK502 D502Z20Z5VFAAEU Bulk 

0.01 u,F 50 +80%/-20% Z5V 0.250" CK103 D103Z25Z5VFAAEU Bulk 

0.02 u.F 50 +80%/-20% Z5V 0.375" CK203 D203Z29Z5VFABEU Bulk 

0.025 u.F 50 +80%/-20% Z5V 0.375" CK253 D253Z3 1 Z5VFABEU Bulk 

0.03 u.F 50 +80%/-20% Z5V 0.250" CK303 D303Z59Z5VFABEU Bulk 

0.05 |j.F 50 +80%/-20% Z5V 0.375" CK503 D503Z39Z5VFABEU Bulk 

0.1 u-F 50 +80%/-20% Z5V 0.375" CK104 D 1 04Z69Z5 VFAZAA Bulk 

5,000 pF 100 ±20% Z5V 0.250" DC502 D502M25Z5VHAAEU Bulk 

0.01 (jlF 100 ±20% Z5V 0.250" DC103 D103M31Z5VHAAEU Bulk 

0.02 u.F 100 ±20% Z5V 0.375" DC203 D203 M47Z5VHABEU Bulk 

0.025 u.F 100 ±20% Z5V 0.375" DC253 D253M47Z5VHABEU Bulk 

0.05 U.F 100 ±20% Z5V 0.375" DC503 D503M69Z5VHABEU Bulk 

0.1 u.F 100 ±20% Z5V 0.375" DC104 SI 04M69Z5VHAZAA Bulk 

1.5 pF 500 ±.5pF COK 0.250" DTZ1R5 D159D20COKLAAAA Bulk 

2.2 pF 500 ±.5 pF COK 0.250" DTZ2R2 D229D20C0KLAAAA Bulk 

3.3 pF 500 ±.5pF C0I 0.250" DTZ3R3 D339D20C0JLAAAA Bulk 

4.7 pF 500 ±.5pF COJ 0.250" DTZ4R7 D479D20C0JLAAAA Bulk 

6.8 pF 500 ±.5pF COH 0.250" DTZ6R8 D689D20C0HLAAAA Bulk 
10 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ10 D100J20C0GLAAAA Bulk 

15 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ15 D150J20COGLAAAA Bulk 

18 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ18 D180J20C0GLAAAA Bulk 

20 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ20 D200J25C0GLAAAA Bulk 

22 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ22 D220J25C0GLAAAA Bulk 

25 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ25 D250J25C0GLAAAA Bulk 

27 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ27 D270J25C0GLAAAA Bulk 

33 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ33 D330J25C0GLAAAA Bulk 

47 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ47 D470J29C0GLAAAA Bulk 

56 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ56 D560J31C0GLAAAA Bulk 

68 pF 500 ±5% COG 0.250" DTZ68 D680J39C0GLAAAA Bulk 

75 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ75 D75Qj39C0GLABAA Bulk 

82 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ82 D820J39C0GLABAA Bulk 

100 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ100 D101J39C0GLABAA Bulk 

120 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ120 D121J47C0GLABAA Bulk 

150 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ150 D151J47C0GLABAA Bulk 

200 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ200 D201 J59C0GLABAA Bulk 

220 pF 500 ±5% COG 0.375" DTZ220 D221J59C0GLABAA Bulk 

150 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE151 D 1 5 1 K20X5 F LAAEC Bulk 

220 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE221 D221 K20X5FLAAEC Bulk 

330 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE331 D331 K20X5FLAAEC Bulk 

470 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE471 D471 K25X5FLAAEC Bulk 

500 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE501 D501 K25X5FLAAEC Bulk 

560 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE561 D561 K25X5FLAAEA Bulk 

680 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE681 D681 K25X5FLAAEA Bulk 

750 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE751 D751 K25X5FLAAEA Bulk 

800 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE801 D801 K25X5FLAAEC Bulk 

820 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE821 D821 K29X5FLAAEC Bulk 

lOOOpF 500 ±10% X5F 0.250" CE102 D1 02 K29X5F LAAEC Bulk 

1200 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE122 D122K31X5FLAAEC Bulk 

1500 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE152 D152K39X5FLAAEC Bulk 

1800 pF 500 ±10% X5F 0.250" CE182 D1 82 K3 9X5 F LAAEC Bulk 
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PH I LI PS Ceramic Disc Capacitors 

General Purpose 



i — z. 

Capacitance 


DC 


! ~ 1 
Capacitance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 


Packaging 


Value 
value 


X/nlraof* 

V KJ 1 LatC 






(Pitch) 


Part Number 


Part Number 




tuuu pr 


500 


±10% 


X5F 


0.250" 


CE202 


D202K39X5FLAAEC 


Bulk 


7900 nF 
"Uu pr 


500 


±10% 


X5F 


0.250" 


CE222 


D222K39XSFLAAEC 


Bulk 


jjuu pr 




+ 10% 
— iu/o 


X^F 

AJr 


0.375" 


CE332 


D332K47X5FLABEC 

UJ Jtl\ 1/ AJI Lnutv, 


Bulk 


1QOO r»F 


c;nn 

jUU 


_i_ 1 n.OZ 

z: i uvo 


Aj r 


U.J/O 


V_C J7Z 


n^Q7k' I \QY , \FI ARFf" 
U 7 Z (N.0 7 S\ O T l_r\D C \_ 


fti ilk 
DUIK 


4700 pF 


500 


±10% 


X5F 


0.375" 


CE472 


D472K59X5FLABEC 


Bulk 


SOO0 nF 
juuu pr 


500 


±10% 


X5F 


0.375" 


CE502 


D502K59X5FLABED 


Bulk 


fi?00 nF 


500 


±10% 


X5F 


0.375" 


CE622 


D622K69XSFLABED 


Bulk 


o L\j\j pr 


ouu 


±10% 


X5F 


0.375" 


CE822 


D822K7SXSFLABEC 


Bulk 


u.u I u.r 


OUU 


+• 1 noz. 

IE I UVO 


ADr 


n 77^" 


L-t 1 UJ 


U I UOixOT'A.OrLMDtM 


DUIK 


0.01 fxF 


500 


+ 1 00/ — 0% 
t l uu/ u /o 


Z5U 


0.375" 


\-J L/D ) U J 


nin^PS97SLJl ARFD 


Bulk 


n m ^ ii f 

u.u i o p,r 


OUU 


TOU /o/ zu /o 


7CI | 


U. J / 




m m7^Q7 i ;i it ARFn 

L* 1 jjZj7ZjULADCU 


DUIK. 


no? ii f 




j_ onoz / — i n% 

TOU /Of ZU /O 


. 


U. J / 


UU t-\J J 


n7n^7 c i < ?7 |: ;i ii ARFn 

U Z U J Z.O 7 Z_ O \J L/A D C L/ 


DUIK 


nni M f 

U.UJ fJLr 


^nn 


j-ftno^/— 7 noz 

TOU /O/ ZU /o 


7m i 


U. J / 


nn^n^ 

UUjUj 


n7n^7AQ7 £ ;i n A7AA 

L* J U J £— O 7 Z_ O L/ l_r\Z_/A/A 


Bulk 


U.U4 jxr 


oUU 


+ 0U70/ — ZUvo 


z_oU 


n i7c» 


UL>4Uj 


f~\/lA"3"70/4"7CI II A7A A 

U4UjZ.o4z;oUlAZAA 


bulk 


v.uj fir 


c;nn 


i ou /o/ — ZU /o 




n T7<;" 

U. J /o 


UUjUj 


n i ;n77Q77 c ;i ii A7AA 

UjUjZ7jZ3UI_nZnA 


DUIK 


u. i u.r 


OUU 


-i-QnoA/— 7n% 

tou /Of ZU /o 


ZjV 


U. J / 


nm n4 

UU 1 Ut 


<;in47Q77WI A7AA 
O 1 U^Z7jZj V Lr\Z_/VA 


RulU- 

DUIK 


3 nF 


i nnn 

1 UUU 


-+- 1 noA 
_ i u /o 


^71 
OZL 


n 7";n" 

U.ZOU 


L/L/OlXJ 


n^iQi^7n<;7i maaai 

U J j 7l\.ZUOZLIN/A/AA\L 


Bulk 


C n r\F 

o.u pr 


i nnn 


+ 1 noA 


Q7I 

OZL 


n 7*;n" 

U.ZOU 


nnn^n 

UUUjU 


n t ;nQk'7n < ;7i maaai 

U O U 7 IVZUOZ L 1 NnnnL 


Bulk 


z n «c 
o.U pr 


i nnn 
1 UUU 


-i- 1 no/ 
± 1 Uto 


C7I 

bZL 


n ocn" 
U.zoU 


UUUbU 


UoU7txZUoZL!NAAAL 


DUIK 


A ft raP 
o.o pr 


i uuu 


_ i u /o 


^71 

OZL 


n 7*;n." 

U.ZOU 


UU\}i\Q 


nARQk , 7n ( ;7i maaai 

U O O 7 IN.Z U O Z L 1 N/A/A/A L 


DUIK 


7 n nF 

/ .u pr 


1 nnn 

1 UUU 


-j- 1 nqz 
z. i u /o 


^71 
JZL 


n 7^n" 

U.ZOU 


nnn7n 


n7nQk"7n^7i maaai 

U / U 7 IxZ U O Z L 1 N /ArvA L 


D . .11, 
DUIK 


fl n nF 

o.u pr 


i nnn 

1 UUU 


21 1 U /O 


^71 
jZL 


n 7 w 

U.ZOU 


nnnfin 
uuuou 


nflnQk - 7 £ ;<;7i maaai 

L'OU7I\Z00ZLINMMML 


Riffle 

DUIK 


1 n nF 

i u pr 


i nnn 

1 UUU 


-+- 1 nqz 


^71 

OZL 


n 7W 

U.ZOU 


nm nn 

UU 1 UU 


m 00(0^71 MAAAI 
U 1 UUIxZOOZLIN/A/A/AL 


Bulk 


l 2 pr 


1 Ann 
1 UUU 


-i- 1 no/ 
± 1 Uvo 


5ZL 


n TCA" 

U.zoU 


r\r\ i -tf\ 
Du \ ZU 


Pi1 Irtl/TCCTI MAAAI 

Ul ZUKZooZLNAAAL 


D. .11, 

bulk 


1 ^ r»F 

i D pr 


i nnn 

1 UUU 


i noz. 


^71 
jZL 


n 7<;n" 

U.ZOU 


nm Rn 

L*L/ 1 OU 


m Rnk , 7 t ;<;7i maaai 

U 1 OUIxZOOZLIN/ArvAL 


Ri ill<- 
DUIK 


1 P. nF 

i o pr 


i nnn 

1 UUU 


— 1 U /O 


^71 

OZL 


n 7^n" 

U.ZOU 


nm an 

L/L/ 1 OU 


niflnk'7QR7l MAAAI 

U 1 0UlxZ70ZLINAVAr\L 


Bulk 


zu pr 


i nnn 

1 UUU 


-4- 1 noz 

_ 1 u /o 


OZL 


n 7*;n" 

U.ZOU 


nn7nn 

LfL/ZUU 


n7nnK7Qv;7i maaai 

U ZUU IxZ 70 Z L 1 Nrv-vA L 


Ri ills 
DUIK 


99 nF 
zz pr 


i nnn 

1 UUU 


-t-i noz 

— 1 u /o 


OZL 


n 7*;n" 

U.ZOU 


nn77n 


n77nK7Q<;7l MAAAI 

L-/ZZUPvZ70ZLINM/\ML 


DUIK 


Z4 pr 


1 nnn 
1 UUU 


-i- 1 no/ 
± 1 Uvo 


C7I 
OZL 


n Ten" 
U.zoU 


UUZ4U 


PlT^ini/IQCII MAAAI 
UZ4UKZ70ZI_InAAAl 


DUIK 


25 pF 


1 000 


-i- 1 n% 

Z IU/O 


^71 

OZL 


n 7 sn" 

U.ZOU 


nn7^n 


n7 c ;ni^7Q^7i maaai 

L/Z0Ui\Z7OZLI N/A/A/AL 


Bulk 


27 pF 


1 000 


+ 1 n% 


OZL 


n 7W 

U.ZOU 


nn77n 


n77nk^^i<;7i maaai 

U4. 1 UixO 1 OZ LI NrA/A/AL 


Bulk 


^fl nF 
ju pr 


i nnn 

1 UUU 


+ 1 n% 


^71 

OZL 


n 7 £ ;n" 

U.ZOU 


nninn 

UUJUU 


mnnic^i57i maaai 

UjUUIVj 1 OZLIN/AM/AL 


RnlL- 

DUIK 


33 pF 


1000 


_ I u /o 


OZL 


n 7^n" 

U.ZOU 


UUj jU 


n77nk"?QR7l MAAAI 
UjjUI\j7jiLINnnnL 


DUIK 


pr 


I UUU 


. 1 no/ 
± lUvo 


ozL 


n t c n" 
U.zoU 


nmon 


UoVUK-jyoZLNAAAL 


D. .11. 

Bulk 


47 nF 
" / pr 


mnn 

I UUU 


Z IU/O 


^71 
OZL 


n 7<;n" 

U.ZOU 


nn47n 


n47nk"?Q<;7i maaai 

L; n / U in j 7 Z L 1 N MrvA L 


Ri ills 
DUIK 


50 pF 


1000 


-t- 1 noz 
ZI 1 u /o 


OOIN 


n 7 t ;n" 

U.ZOU 


nn^nn 

UUjUU 


n^nnk'7 c ;R'?MMAAAi 

L*OUUI\.Z jOO IN 1 N/A/A/AL 


Ri ills 
DUIK 


51 pF 


mnn 

1 UUU 


+ 1 noz 

Z IU/O 


OOIN 


n 7<;n" 

U.ZOU 


nn^i n 

UUj 1 u 


n^miORs^MMAAAl 
Uj 1 UIVZjOOlNlN/A/AML 


Rnlls 
DUIK 


56 pF 


1 000 


+ 1 n% 

i u /o 


OJIN 


U.ZOU 


nn^^n 

UUJOU 


n c ;Ani^7R97MMAAAi 

U O O U IS. Z O O J 1 N 1 N /A/A/A L 


Rnlls 
DUIK 


oo pr 


1 nnn 
I UUU 


-*- 1 noz. 
± 1 Uvo 


ojN 


n Ten" 
U.ZoU 


p»r\zon 
UUboU 


DooUnZoooININAAAl 


D. .11, 

bulk 


75 pF 


1000 


±10% 


S3N 


0.250" 


UU 1 OU 


n7R0K7'iSlNMAAAI 

Ul OUIXZOO J 1 N 1 N/A/A/AL 


Bulk 


82 pF 


1000 


± 1 0% 


OJIN 


n 7^0" 

U.ZOU 


UUOAKJ 


nfl7nK7R ( ;7NJMAAAI 

L/OZUINZOO J 1 Nl N/VAANL 


Bulk 


91 pF 


1 000 


-4- 1 A% 
— IU/O 


OJIN 


n 7 ^n" 

U.ZOU 


nnQi n 
uuy i u 


nQI nk - 7QR7MMAAAI 

U/ 1 UI\Z70jININ/VA/AL 


DUIK 


l nn nF 
i uu pr 


1 nnn 

I UUU 


-f- 1 noz 


OKI 


n 7Rn" 

U.ZOU 


nni ni 

LJU 1 U 1 


m ni K7QC7MM AAAI 
U 1 U 1 IS.Z70 jINIn/A/aML 


Ri ills 
DUIK 


1 70. nF 
i zu pr 


1 nnn 

1 UUU 


+ 1 n°A 

— IU/O 


OOIN 


n 7<;n" 

U.ZOU 


nni 7i 

UU \ Z 1 


ni 71 k'TQRIMM A A Al 
U \ Z 1 IS.Z70 jINInMMML 


BUIK 


130 pF 


1000 


±10% 


S3N 


0.250" 


DD131 


D1 31 K31 S3NNAAAL 


Bulk 


150 pF 


1000 


±10% 


S3N 


0.250" 


DD151 


D151K31S3NNAAAL 


Bulk 


180 pF 


1000 


±10% 


S3N 


0.250" 


DD181 


D1 81 K39S3NNAAAL 


Bulk 


200 pF 


1000 


±10% 


S3N 


0.250" 


DD201 


D201 K39S3NNAAAL 


Bulk 


220 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD221 


D221 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


240 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD241 


D241 K25Z5FNAAEM 


Bulk 
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Ceramic Disc Capacitors PH I LI PS 

General Purpose 



Capacitance 


DC 


Capacitance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 


Packaging 


Value 


Voltage 




(Pitch) 


Part Number 


Part Number 


Type 


250 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD251 


D251 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


270 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD271 


D271 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


300 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD301 


D301 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


330 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD331 


D331 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


350 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD351 


D351 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


360 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD361 


D361 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


390 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD391 


D391 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


400 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD401 


D401 K25Z5FNAAEM 


Bulk 


470 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD471 


D471 K29Z5FNAAEM 


Bulk 


500 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD501 


D501 K29Z5FNAAEM 


Bulk 


510 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD51 1 


D51 1 K29Z5FNAAEM 


Bulk 


560 pF 


1000 


± 1 0% 


Z5F 


0.250" 


DD561 


D561 K31Z5FNAAEM 


Bulk 


600 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD601 


D601 K29Z5RNAAEM 


Bulk 


680 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD681 


D681 K29Z5RNAAEM 


Bulk 


750 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD751 


D751 K29Z5RNAAEM 


Bulk 


820 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD821 


D821 K39Z5FNAAEM 


Bulk 


910 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD91 1 


D91 1 K29Z5RNAAEM 


Bulk 


1 000 pF 


1000 


±10% 


Z5F 


0.250" 


DD102 


D1 02K39Z5FNAAEM 


Bulk 


1 000 dF 


1000 


+ 100%/-0% 


Z5U 


0.250" 


DD102G 


D102P25Z5UNAAEM 


Bulk 


1 200 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DDI 22 


D1 22K39Z5RNAAEM 


Bulk 


1 300 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD132 


D1 32K39Z5RNAAEM 


Bulk 


1 500 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DDI 52 


Dl 52K39Z5RNAAEM 


Bulk 


1 500 pF 


1000 


+ 100%/-0% 


Z5U 


0.250" 


DD152G 


D152P25Z5UNAAEM 


Bulk 


1 600 oF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD162 


Dl 62K39Z5RNAAEM 


Bulk 


1 800 pF 


1000 


±10% 


Z5R 


0.250" 


DD182 


Dl 82K39Z5RNAAEM 


Bulk 


2000 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD202 


D202M29Z5UNAAEM 


Bulk 


2200 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD222 


D222M29Z5UNAAEM 


Bulk 


2500 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD252 


D252M31Z5UNAAEM 


Bulk 


2700 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD272 


D272M31Z5UNAAEM 


Bulk 


3000 pF 


iooo 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD302 


D302M31Z5UNAAEM 


Bulk 


3300 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD332 


D332M39Z5UNAAEM 


Bulk 


3900 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD392 


D392M39Z5UNAAEM 


Bulk 


4000 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD402 


D402M39Z5UNAAEM 


Bulk 


4300 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD432 


D432M39Z5UNAAEM 


Bulk 


4700 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD472 


D472M39Z5UNAAEM 


Bulk 


5000 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD5022 


D502M39Z5UNAAEM 


Bulk 


5000 pF 


1000 


+ 100%/-0% 


Z5U 


0.375" 


DD502 


D502P47Z5UNABEM 


Bulk 


5600 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD562 


DS62M47Z5UNAAEM 


Bulk 


6800 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD682 


D682M47Z5UNABEM 


Bulk 


7500 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD752 


D752M47Z5UNABEM 


Bulk 


8200 pF 


1000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD822 


D822M47Z5UNABEM 


Bulk 


0.01 u.F 


1000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DDI 032 


Dl 03M59Z5UNABEM 


Bulk 


0.01 u.F 


1000 


+ 100%/-0% 


Z5U 


0.375" 


DD103 


Dl 03P69Z5UNABEM 


Bulk 


4.7 pF 


3000 


±20% 


S2L 


0.250" 


DD304R7 


D479M35S2LRAAAL 


Bulk 


10 pF 


3000 


±20% 


S2L 


0.250" 


DD30100 


D10OM35S2LRAAAL 


Bulk 


15 pF 


3000 


±20% 


S2L 


0.250" 


DD30150 


D150M35S2LRAAAL 


Bulk 


22 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30220 


D220M35S3NRAAAL 


Bulk 


30 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30300 


D300M35S3NRAAAL 


Bulk 


33 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30330 


D330M35S3NRAAAL 


Bulk 


47 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30470 


D470M35S3NRAAAL 


Bulk 
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PH I LI PS Ceramic Disc Capacitors 

General Purpose 



Capacitance 
Value 


DC 
Voltage 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 


Lead Space 


Distributor 


Philips 


Packaging 
Type 


50 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30500 


D500M35S3NRAAAL 


Bulk 


68 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30680 


D680M3SS3NRAAAL 


Bulk 


82 pF 


3000 


±20% 


S3N 


0.250" 


DD30820 


D820M35S3NRAAAL 


Bulk 


100 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30101 


D1 01 M35Z5URAAEM 


Bulk 


150 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30151 


D151M35Z5URAAEM 


Bulk 


200 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30201 


D201 M35Z5URAAEM 


Bulk 


220 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30221 


D221 M35Z5URAAEM 


Bulk 


250 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30251 


D251 M35Z5URAAEM 


Bulk 


270 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30271 


D271 M35Z5URAAEM 


Bulk 


300 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30301 


D301M35Z5URAAEM 


Bulk 


330 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30331 


D331 M35Z5URAAEM 


Bulk 


390 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30391 


D391 M35Z5URAAEM 


Bulk 


470 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30471 


D471 M35Z5URAAEM 


Bulk 


500 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30501 


D501 M35Z5URAAEM 


Bulk 


680 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30681 


D681 M35Z5URAAEM 


Bulk 


750 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30751 


D751 M35Z5URAAEM 


Bulk 


820 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30821 


D821 M35Z5URAAEM 


Bulk 


1000 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30102 


D102M43Z5URAAEM 


Bulk 


1 200 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DD30122 


D122M43Z5URAAEM 


Bulk 


1500pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30152 


D152M43Z5URABEM 


Bulk 


2000 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD3O202 


D202M52Z5URABEM 


Bulk 


2200 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30222 


D222M52Z5URABEM 


Bulk 


2700 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30272 


D272M52Z5URABEM 


Bulk 


3000 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30302 


D302M63Z5URABEM 


Bulk 


3300 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30332 


D332M63Z5URABEM 


Bulk 


3900 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30392 


D392M63Z5URABEM 


Bulk 


4700 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30472 


D472M73Z5URABEM 


Bulk 


5000 pF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30502 


DS02M73Z5URABEM 


Bulk 


0.01 |xF 


3000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD30103 


D103M96ZSURABEM 


Bulk 


10 pF 


6000 


±20% 


S2L 


0.375" 


DD60100 


D100M622S2LUABAL 


Bulk 


15 pF 


6000 


±20% 


S2L 


0.375" 


DD60150 


D 1 50M66S2LUABAL 


Bulk 


30 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60300 


D300M66S3NUABAL 


Bulk 


39 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60390 


D390M66S3NUABAL 


Bulk 


47 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60470 


D470M66S3NUABAL 


Bulk 


50 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60500 


D500M66S3NUABAL 


Bulk 


75 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60750 


D750M66S3NUABAL 


Bulk 


82 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60820 


D820M66S3NUABAL 


Bulk 


100 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60101 


Dl 01 M66S3NUABAA 


Bulk 


120 pF 


6000 


±20% 


S3N 


0.375" 


DD60121 


D1 21 M66S3NUABAL 


Bulk 


150 pF 


6000 


±20% 


Z5F 


0.375" 


DD60151 


Dl 51 M66Z5FUABAL 


Bulk 


180 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60181 


D1 81 M66Z5UUABEM 


Bulk 


200 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60201 


D201 M66Z5UUABEM 


Bulk 


220 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60221 


D221 M66Z5UUABEM 


Bulk 


250 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60251 


D251 M66Z5UUABEM 


Bulk 


300 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60301 


D301 M66Z5UUABEM 


Bulk 


390 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60391 


D391 M66Z5UUABEM 


Bulk 


470 pF 


6000 


±20% 


zsu 


0.375" 


DD60471 


D471 M66Z5UUABEM 


Bulk 


500 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60501 


D501 M66Z5UUABEM 


Bulk 


750 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60751 


D751M66ZSUUABEM 


Bulk 


820 pF 


6000 


±20% 


ZSU 


0.375" 


DD60821 


D821 M66Z5UUABEM 


Bulk 
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Ceramic Disc Capacitors PH I LI PS 

General Purpose 




1000 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60102 


D102M66Z5UUABEM 


Bulk 


1200 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60122 


D122M66Z5UUABEM 


Bulk 


1500 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60152 


D152M66Z5UUABEM 


Bulk 


2000 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60202 


D202M76Z5UUABEM 


Bulk 


2200 pF 


6000 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DD60222 


D222M76Z5UUABEM 


Bulk 
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PHILIPS 



Series U 




Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• Manufacturer's Identification, Capacitance, Tolerance, Rated 
Voltage, Temperature Characteristic 

Packaging 

• Available Bulk and Tape & Reel 

Lead Material Available 

• 100% Copper, solder coated 

Encapsulation 

• Phenolic Resin Coated 

Series U Table 1 



Low Voltage Class IV 
Ultra-Kap Ceramic 
Disc Capacitors 

Features 

• Unique Semi-Conductor Design 

• Maximum Capacitance While Maintaining Standard Disc Size 
Electrical Parameters 

Capacitance Range: 0.01 uT through 0.47 u.F 

Working Voltage DC: 1 2, 1 6, 25 & 50VDC 
Materials Available: Y5S & Y5P 



U 

X 



104 



U Ultra-Kap 

product line 



Capacitance Value (PF) 

First 2 digits are significant, 

third digit is a multiplier as 

follows 

2x100 

3 x 1000 

4x10.000 

5 x 100,000 



Ultra-Kap™ Distributor 
Part Number 



UK25 



103 



Series Volt Tol 

UK10 12v Z 

UK12 12v M 

UK16 16v M 

UK25 25v M 



Conversion Factors: 
1 inch = 25.4001 mm 
1 mm = .03937 inch 



M 

X 



40 



Y5S 



B 



Tolerance Code 

M ± 20% 
Z +80/-20% 



Size Code 

20. 197" dia.x. 157 thick 
25 .256" dia.x. 157 thick 
29 .290" dia.x. 157 thick 
31 .310" dia.x .157 thick 
35 .350" dia.x. 157 thick 

39 .390" dia.x. 157 thick 

40 .405" dia.x .157 thick 
47 .472" dia.x. 157 thick 
49 .490" dia.x. 157 thick 
59.590" dia.x. 157 thick 
69 .690" dia. x. 157 thick 
72 . 720" dia.x. 157 thick 
82 .820" dia. x. 157 thick 
Unless otherwise specified in 
STANDARD STOCK 
ITEMS' listing 





T 

Voltage Code 




B 1 2VDC 




C 16VDC 




E 25VDC 




F 50VDC 


Temperature Characteristics 


Y5S 


±22% Max Cap Change 




from -30°Cto +85°C 


Y5P 


±10% Max Cap Change 




from -30°Cto +85°C 



Mechanical & Packaging Code 



Capacitance (pF) 

103 = 10,00OpF 
i.e. the third digit signifies 
the number of zeros 





Lead 


Lead 


Lead 






Code 


Space 


Dia. 


Length 


Form 


Pack 


AA 


.250" 


#22 


1 .00* min. 


SLL 


Bulk 


AB 


.375" 


#22 


1 .00* min. 


SLL 


Bulk 


BE 


.250" 


#22 


.187+.031/-.016* 


SLC 


Bulk 


BF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


SLC 


Bulk 


CE 


.250" 


#22 


.187+.031/-.016* 


BBC 


Bulk 


CF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


BBC 


Bulk 


EA 


.250" 


#22 


1.00* min. 


SOL 


Bulk 


EB 


.375" 


#22 


1.00* min. 


SOL 


Bulk 


FE 


.250" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


IKC 


Bulk 


FF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


IKC 


Bulk 


GE 


.250" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


OKC 


Bulk 


GF 


.375" 


#22 


.187 +.031/-.016* 


OKC 


Bulk 


MA 


.200" 


#22 


1.00* min. 


SLL 


Bulk 


TE 


.250" 


#22 


H — 16mm min. 


SLC 


Tape & Reel 


TF 


.250" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


IKC 


Tape & Reel 


TH 


.200" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


IKC 


Tape & Reel 


TK 


.200" 


#22 


Ho = 16 ± 0.5mm 


SOL 


Tape & Reel 


TM 


.200" 


#22 


H = 16mm min. 


SLC 


Tape & Reel 



JY 

X 



Test 


IR in 


Code 


Megfl's 


JA 


.001 


JB 


.002 


JG 


.01 


JH 


.02 


JL 


.05 


JN 


.1 


JT 


.2 


JU 


.25 


JW 


.3 


JX 


.4 


JY 


.5 


KC 


1 


KD 


1.5 


KE 


2 


KF 


3 


KG 


4 


KH 


5 


KM 


10 


KN 


15 


KP 


20 


KR 


30 


KU 


50 


KW 


65 


KX 


80 


KY 


100 


LF 


500 


U 


1000 
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Ceramic Ultra- Kap Disc Capacitors 



PHILIPS 



05 ii F 


12 


±20% 


Y5S 


0.250" 


UK1 2503 


US03M25Y5SBAAIY 


Bulk 


u.Uj LLr 


1 9 

1 L 


-uflnoA/— 9fi°A 
TOU /o/ l\j /o 


vcc 

I 3D 


fi 9c.ft" 




i i c ;fii79 i: ;YC ( ;p,AAiY 


D,| Ale 
DUIK 


1 ii F 

U. 1 JJLr 


12 


_ *u /o 


Y5S 


0.250" 


UK1 7104 

U l\ 1 i 1 u~ 


U104M^1 Y^^RAAIY 


Bulk 


fi 1 n F 


1 2 


4-ft0%/— 90% 


YS^ 


0.250" 


I JK101 04 

l_) IN. 1 V/ 1 


l J 1 0473 1 Y55RAAIY 


Bulk 


fi 9fi M f 

U.ZU LLr 


1 9 

■ z 




1 33 


fi \7¥ 

U.J 1 3 


1 1K1 77fi4 

U IX 1 Z ZUT 


I J9fi4M49Y t iSRARIX 


Bulk 


fl 47 ii F 
U.*t/ LLr 


1 9 
I z 


+ 90% 

— ZU /O 


yr<; 

1 3D 


fi ^,7^" 
u.3 / 3 


I IK 1 7474 


i J474Mfi9YS^RARtT 


Bulk 


U.Ul LLr 


I 6 


±ZUvo 


VCC 
TDD 


fi 9Cfi" 


1 11/1 Z.1 fi"3 

UM o 1 Uj 


1 11 fi'3M9fiYCC/^A Al/U 
U I UjNZUYDD r _AAr\.H 


R, ilL 

bulk 


U.UZZ LLr 


1 A 

I D 


XZU /O 


TDD 


fi 9Rfi" 
U.ZDU 


1 11^1 A99^ 
Uix 1 OZZJ 


I !97'?M9fiY i ;^f~AAk'l I 
UZZjI IZU I DDV— rvMxLJ 


Ri ilLf 
DUIK 


U.UJJ (XT 


1 A 
1 D 


ziZUto 


TDD 


fi 9Cfi" 
U.ZDU 


U ix 1 OJ J J 


UJJJI IZD T DDv-MMI\.r 


Ri ill/ 
DUIK 


fi fic .. f 
U.UD llt 


1 D 


-f-9no/C 

3ZUTO 


TDD 


fi 9CfY' 
U.ZDU 


UIS. 1 ODUJ 


1 Kfi'5M9CYC^r^AAk'F 
LJ3UJI IZD T 3Dv-MMrxC 


DUIK 


fi riAD i. c 

U.UbtJ LLr 


1 


z: ZUvo 


TDD 


fi 9Cfi" 
U.ZDU 


1 11^1 AAfi^ 
UIn 1 OOOJ 


1 IAfl^M9C.YCCf~ 1 AAk'n 
UOOJI IZD T DD^MMIxLJ 


Ri ill/ 
DUIK 


0.1 llF 


1 6 


±20% 


vcc 
TDD 


U.J/D 


l 11/ 1 Z 1 C\A 

UK1 61U4 


1 1 1 f\A Mi 1 VCC/" A D I//" 

U 1 04 rl j I YddCAdKL. 


D. .11 

bulk 


fi k JiC 
U. I o llt 


i a 
1 b 


+ -)flO/„ 

+ ZUvo 


VCC 
TDD 


fi 

U.J / D 


UMOl Dt- 


I M C4M4QYCCf"AP.k'A 
\J I 3*tl It 7 T Dj^ADrv/A 


Ri ills 
DUIK 


U.ZU LLr 


1 Z 


-i- TOO/ 

±ZUvo 


VCC 
TDD 


U.J /D 


111/1 OC\A 
Uls. I oZUt 


UZU4rl47YDDv-.ADJA 


D, .11, 

bulk 


U.JU LLT 


1 Z 
1 O 


_i_->no/i 
ziZUto 


ycc 

TDD 


fi T7R" 
U.J / D 


I lk"1 A"5fi4 
UM O JUt 


I l"5fi4MCQYC<(~ARI\A/ 
\J JUtI ID7 T DDV_MDJVV 


Ri ill/ 
DUlk 


U.UI |xr 


9C 

ZD 


-lOfiQZ. 
±ZUto 


YDr 


fi 9Cfi" 
U.ZDU 


I II/9C1 fi"3 
Uf\ZD I U J 


I II mM9fiYCPFA AI/AA7 
U I UJnZUYDrtAAiNVV 


DUlk 


0.022 llF 


25 


±20% 


Y5P 


0.250" 


UKzdz2j 


I KA"S CVCDCA * l/l 1 

UZZjMZDYDrtAAKU 


Bulk 


U.Ujj LLr 


*> c 
ZD 


-i-O no/ 
±ZUvo 


VC D 

YDr 


U.ZDU 


UfxZD JJJ 


1 I1T3M9QVCPCA Al/P 
UJJJrl ZD YD r t AAlxK 


R, ■IL/ 

bulk 


rt nc . . c 
U.UD (xr 


*3 C 
ZD 


±ZUvo 


VC D 

YDr 


fi 9Cfi" 

U.ZDU 


UIvZDDUj 


1 ICfiTMTQYCPPA Al/P 
U3UjnZ7Y3rtAAlvr 


R, ilL 

bulk 


U.Uoo LLr 


1 C 
ZD 


-t-onoz. 
±ZUto 


VCP 
YDr 


fi 9Cfi" 
U.ZDU 


UIn.ZDooJ 


1 |ZO"3M4QYt;PEA AI/KI 
U bo J H47 YDr t AAI\I N 


Ri ilL/ 

bulk 


ft 1 rl.'C 

U. I LLr 


T C 
ZD 


-i- ">riOZ. 
+ ZUvo 


VCP 

YDr 


U.J/D 


1 ll/T C 1 fl4 
UixZD 1 Ut 


1 1 1 CVilMAQYCPC A Dl/M 


Ri ill/ 

bulk 


0.15 LlF 


25 


±20% 


VC D 

YDr 


0.375" 


1 1 l/T C 1 C A 

UKZD 1 54 


[ | i r a M/QVC DCADI/I 

Ul D4rl67Y3rtADKJ 


Bulk 


fi 9fi .. C 
U.ZU LLr 


1 c 

ZD 


+ ZUvo 


VCP 
YDr 


fi 7.7C" 
U. J / D 


I ll/9C9fi4 
UIS.ZDZU4 


1 l9fi4MZ.QYCPC ADI/r 
UZU4nb7YDrfcAbr\Aj 


Ri ilL- 

bulk 


0.01 jjlF 


50 


±20% 


Y5P 


0.250" 


UK50103 


U103M20Y5PFAAU 


Bulk 


0.015 llF 


50 


±20% 


Y5P 


0.250" 


UK50153 


U153M25Y5PFAALG 


Bulk 


0.022 llF 


50 


±20% 


Y5P 


0.250" 


UK50223 


U223M25Y5PFAALF 


Bulk 


0.033 llF 


50 


±20% 


Y5P 


0.375" 


UK50333 


U333M39Y5PFABLE 


Bulk 


0.047 llF 


50 


±20% 


Y5P 


0.375" 


UK50473 


U473 M 3 9Y5 P FABLC 


Bulk 


0.05 llF 


50 


±20% 


Y5P 


0.375" 


UKS0503 


U503M39Y5PFABLC 


Bulk 


0.068 jxF 


50 


±20% 


Y5P 


0.375" 


UK50683 


U683M49Y5PFABKY 


Bulk 


0.1 jxF 


50 


±20% 


Y5P 


0.375" 


UK50104 


U104M59Y5PFABKY 


Bulk 
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PHILIPS 



Series S-UL 




125VAC, 250VAC & 400VAC 
UL, CSA&VDE Listed 
Ceramic Disc Capacitors 

Features 

• Safety Recognized AC Capacitors 

• Specially Designed for Across-The-Line, Antenna-Coupling and 
Line-By-Pass Applications. 

Type DL Capacitors 

UL File No. E95439(N) per UL-1414, 250VAC 

CSA File No. LR61 253-4 per CSA C22.2 class 2221 01,1 25VAC 

VDE File No. 49936/49937 per VDE 0560 part 2/5.70, 400VAC 

Type DM Capacitors 

UL File No. E95439(N) per UL-1414, 125VAC 
CSA File No. LR61 253-4 per CSA C22.2 class 2221 01 , 1 25VAC 
VDE File No. 53134/55424, 125VAC per VDE 0565 Part 1/12.79 & 
Part A1/6.84, Class XI & Y, 250VAC (100 to 5100 pF) 



Part Number 

• See Table 1 
Marking 

• Manufacturer's Identification, Capacitance, Tolerance & Safety 
Approval Mark 

Packaging 

• Available Bulk Only 

Lead Material Available 

• 100% Copper, solder coated 

Encapsulation 

• Epoxy Resin Coated (Flammability 94V-0) 



Table 1 
Ceramic Disc > 
Series S-UL 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 100 pF through 0.01 |xF 

Working Voltage DC: 1 25/250VAC & 250/400VAC 
Materials Available: Z5P & Z5U 



.295V 
(75) f 




* For detailed size 
chart please refer to 
Ceramic Capacitors 
Series D and S page 
271. 



s 

1 



102 



S Special Capacitors 



Capacitance Value 
(PF) 

First 2 digits are 

significant, third digit is 

a multiplier as follows 

0x1 

1 x 10 

2x100 

3x1000 



M 



Tolerance Code 

K ± 10% 
M ± 20% 



43 

X 



Z5U 



Size Code 

33 .330" Dia 
43 .430" Dia 
52 .520" Dia 
66 .660" Dia 
76 .760" Dia 
79 .790" Dia 
86 .860" Dia 
96 .960" Dia 



Q 

X 



Temperature 
Characteristics 

Z5P ± 10% 
Max Cap Change 
from +10"Cto +85C 
Z5U +22/-56% 
Max Cap Change 
from +10°Cto +85°C 



Voltage Code 

Q 250V AC, 60Hz 
Y 1 25VAC, 60Hz 
Note: Q used for 
400V per VDE 



Distributor Part Number 




DM125 & DL250 UL Listed Capacitors 




DM125 

1 


102 

T 


J 

I 


Series Volt 


Capacitance (pF) 


Tolerance 


DM125 125VAC 


102 = 1,000 pF 


K= ±10% 


DL250 250VAC 


i.e. the third digit 


M = ±20% 




signifies the 


Z = +80/-20% 




number of zeros 





AW 

JL 



ST 



Mechanical Code 

Bulk Only 

AW Bulk. .250" Spacing 
1 .00" Length, 
Tinned Copper, 
.032" Wire Dia. 
AX Bulk. .375" Spacing. 
1 .00" Length, 
Tinned Copper, 
.032" Wire Dia. 



Test Code 

ST UI/CSA/VDE Testing 
Performed 



Conversion Factors: 
1 inch = 25.4001 mm 
1mm = .03937 inch 
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Ceramic Series S-UL 
Disc Capacitors 



PHILIPS 













■ 



100 pF 


125 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DM125101K 


SI 01 K33Z5PYAWST 


Bulk 


150 pF 


1 25 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DM125151K 

L-/I 1 1 z. -J \ «S \ IX 


S 1 5 1 K3 3Z5 PYAWST 


Bulk 


220 pF 


125 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DM125221 K 


S221 K4 3 Z5 PYAWST 


Bulk 


330 pF 


125 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DM125331K 


S331 K43Z5PYAWST 


Bulk 


470 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DM1 25471 M 


S471 M43Z5UYAWST 


Bulk 


560 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DM1 25561 M 


S561 M43Z5UYAWST 


Bulk 


AftfJ nF 
dou pr 


1 ZD 


+20% 


Z5U 


0.250" 


DM125fi81M 


S681 M4375UYAWST 


Bulk 


1 0OO nF 


1 25 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DM125102M 


SI 02M43Z5UYAWST 


Bulk 


1 500 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125152M 


SI 52M52Z5UYAXST 


Bulk 


1 800 nF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125182M 

IS 1 1 1 z_ ^ I ^ x. 1 I 


SI 82M66Z5UYAXST 


Bulk 


2200 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125222M 


S222M66Z5UYAXST 


Bulk 


JDUU pr 


1 ZD 


-t-*)no/, 

ZtZU /o 


7^1 1 
Z-DU 


U. J 1 D 


DM1 T^^OM 
Ui 1 1 ZjjjZI 1 


jj JZI 1/Oi.JU IMAj 1 


Ri ill/ 
DUIK 


4700 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125472M 


S472M 7675 UYAXST 


Bulk 


51 00 pF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM12S512M 

L> 1 1 1 A- -J -J 1 z_ 1 1 


S512M76Z5UYAXST 


Bulk 


6800 nF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125682M 

l—'l 1 1 z, JUUz.1 I 


S682M79Z5UYAXST 


Bulk 


8200 nF 


125 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DM125822M 


S822M86Z5UYAXST 


Bulk 


U.UI LLr 


1 2Q 


-t-2noz. 
:tzu /o 


7^1 1 
Z.DU 


U.J / J 


PlM 1 t;i fllM 
LM 1 1 Lj 1 UjI 1 


^ 1 n^MQAT^I lYAVx'T 
olU-51 I70/.JU IrtAj 1 


D .11. 
DUIK 


100 pF 


250/400 


±10% 


75 p 


0.250" 


DL250101 K 


S1 01 K33Z5POAWST 


Bulk 


150 pF 


250/400 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DL2S0151 K 

I—' 1 — z- — ' w I J 1 l\ 


S1 51 K33Z5POAWST 


Bulk 


220 pF 


250/400 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DL250221 K 


S221 K43Z5PQAWST 


Bulk 


330 pF 


250/400 


±10% 


Z5P 


0.250" 


DL250331K 


S331 K43Z5PQAWST 


Bulk 


t/U pr 


ZDU/tUU 


+ 2 no/. 


"7^1 1 
Z.DU 


ft 2W 


ni 2^0471 M 


^471M4^7 c ;i IPlAWxT" 
jt/ 1 1 nJz.jUVnWj l 


p.i ill/ 

DUIK 


560 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DL250561M 


S561 M43Z5UQAWST 


Bulk 


680 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DL250681M 


S681 M43Z5UQAWST 


Bulk 


1000 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.250" 


DL250102M 


S102M43Z5UQAWST 


Bulk 


1500 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250152M 


SI 52M52Z5UQAWST 


Bulk 


1800 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250182M 


SI 82M66Z5UQAXST 


Bulk 


2200 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250222M 


S222M66Z5UQAXST 


Bulk 


3300 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250332M 


S332M76Z5UQAXST 


Bulk 


4700 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250472M 


S472M76Z5UQAXST 


Bulk 


5100 pF 


250/400 


±20% 


Z5U 


0.375" 


DL250S12M 


S512M76Z5UQAXST 


Bulk 
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PHILIPS 



Series S 




Gap-Kap 
Spark-Gap 
Ceramic Capacitors 

Features 

• Provides a Safe, Reliable discharge Path for Stray Transient 
Over-Voltages and Static Voltage Build-Up 

• Capacitor, Spark-Gap Construction allows for Lower Voltage 
Components. 



Part Number 

• See General Purpose Disc Capacitors Table 1 for Part Number 
System page 271 

Marking 

• See Figure 1 

Packaging 

• Available Bulk Only 

Lead Material Available 

• 100% Copper, solder coated 

Encapsulation 

• Phenolic Resin 

Figure 1 Marking 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 
Working Voltage Range: 



Materials Available: 



0.75 pF through 0.02 u,F 
1000VDC and 3000VDC 
1000-2000, 2000-3000 or 
4000-6000VDC as listed. 
000, Z5P & Z5U 




Thickness (T) 



An: Voltage 



Logo Maximum 
Height 






0.75 pF 


1000 


Max. Value 


000 


.250" 


GAPR75 


S758X44000NAZAA 


Bulk 


1000 pF 


1000 


±20% 


Z5P 


.250" 


GAP 102 


S102M40Z5PNAZAA 


Bulk 


4000 pF 


3000 


±10% 


Z5P 


.375" 


GAP402 


S402K96Z5PRAZAA 


Bulk 


0.01 u.F 


1000 


±20% 


Z5U 


.375" 


GAP 103 


S103M69Z5UNAZAB 


Bulk 


0.02 |jlF 


1000 


±20% 


Z5U 


.375" 


GAP203 


S203M93Z5UNAZAA 


Bulk 
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Series T 



PHILIPS 




5KVDC through 20KVDC, 
RF Rated, Transmitting 
Ceramic Capacitors 

Features 

• Designed for use in High RF Current, High KVA Ratings, and High 
Voltage Applications. 

• Unique Design reduces Terminal Self-Inductance to Permit Higher 
Frequency Operation 

• Stable Temperature Characteristics and Rugged Construction 



Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• Manufacturer's Identification, Catalog Number, Capacitance, 
Tolerance, Working Voltage, and Temperature Coefficient or 
EIA Temperature Characteristic Code 

Packaging 

• Individually Wrapped or Bulk Packaged, One Per Cavity in 
Protective Nest 

Lead Material Available 

• Tinned Wire 

Terminals Available 

• Silver Plated 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 3 pF through 1 000 pF 

Working Voltage DC: 5000VDC Through 20000VDC 
COG, N750, N3300, X5T & Z5U 



853A.854A855A-Senes 

i , 



2.56 NC-2Thd. 
.93 (2.36) Deep 
Both Ends 




8530. 8540. 8550 -Series 



#l8Awg,.040O 
(1.02) 



850S 858S - Series 




6,32 NC-2Thd. 
87 (4.75) Deep 
Both tnds 



(30.14 +/■ 




Series 


in. 


mm 


in. 


mm 








±.031 


±0.78 


853 


0.437 


11.09 


0.500 


12.70 


854 


0.375 


9.52 


0.375 


9.52 


855 


0.343 


8.71 


0.250 


6.35 


85 3 A 


0.484 


12.29 


0.562 


14.27 


854A 


0.422 


10.71 


0.437 


11.09 


855A 


0.390 


9.90 


0.312 


7.92 



2.000 +/- .062 
{50.80 +/- 157) - 
3.000 Max 
(76.20) 




-r 



1.963 +/-.093O 
(49.98 H- 2.36) 10 32 NF 2Thd 
.437 (11.09) Deep 
Both Ends 



Table 1 

Transmitting, Special Applications Ceramic Capacitors 
Series T 



T 

11 



750 



K 

X 



99 



Product Series Capacitance Code Tolerance Case Size 
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U2J 



Dielectric Type 



V 

1 



850S 



Voltage Code 



Product Style 



PHILIPS 



Series R 




Miniature Single Layer 
Ceramic Plate Capacitors 



Features 

• Radial leads with a flange to guarantee lacquer free 

• Narrow Capacitance Tolerances Available 

• Epoxy Lacquer encapsulated 



Part Number 

• See Table 1 

Marking 

• Capacitance Marked in pF for units up to 100 pF, with "p" 
denoting the decimal position; for units 100 pF and above, the 
Nano Farad is used, with "n" denoting the decimal position. 

Packaging 

• Available Bulk and Tape & Reel & Ammo Pack 

Encapsulation 

• Conformally Coated Epoxy 



Electrical Parameters 

Capacitance Range: 
Working Voltage DC: 
Materials Available: 



0.47 pF through 0.047 u.F 

50, 100, 500 & 1000VDC 

M7J, COG, U1G, P2G, R2G, S2H, T2H, 

U2J, P3K, Y5P&Z5U 



Plate Capacitor 
Series R 



R 



100 



13 



Series 



Tolerance 

C ± 0.25 pF(< lOpF) 
G ± 2% (Class I > 10 pF) 
K± 10%(Y5P) 
Z+80/-20%(Z5V) 



Capacitance (pF) 

100 = 10 pF 

i.e. the third digit signifies 
the number of zeros 



Size Length 


Height 


13 .142" 


.248" 


23 .177" 


.288" 


33 .201" 


.311" 


43 .244" 


.354" 


53 .244" 


.441" 


.100" Max thick 





Conversion Factors: 
1 inch = 25.4001 mm 
1 mm = .03937 inch 



COG 



H 



WG 



AP 



T 1 

Voltage 










F 50V (Z5V) 






H 100V 


AP Class 1 


L 500VDC 


SP Clas 


; li or III 


N 1000 VDC 







Mechanical code 






Lead 


Lead 






Space 


Length 


Packaging/Qty. 


WC 


.100" 


.500" min. 


Bulk: IK 


WD 


.200" 


.157" ± .020" 


Bulk: 1 K 


WE 


.100" 


.157" ± .020" 


Bulk: 1K 


WF 


.200" 


.500" min. 


Bulk: IK 


WG 


.200" 


Ho = 18mm 


Tape & Reel: 4K 


WH 


.100" 


Ho = 18mm 


Tape & Reel: 4K 


WJ 


.200" 


Ho = 1 8mm 


Ammo, 4K 


WK 


.100" 


Ho = 18mm 


Ammo, 4K 



Temperature 
Characteristic 

M7J PI 00 
COG NP0 
U1GN075 
P2G N150 
R2G N220 
S2H N330 
T2H N470 
U2J N750 
P3KN1500 

Y5P ± 10% AC: -30° to +85°C 
Z5V +22% -82% AC: + 10 to +85 °C 
X5U +22/-56% AC: -55°C to +85°C 
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Ceramic Plate Capacitors 



PHILIPS 



0.56 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R568C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03567 


Bulk 


0.68 pF 


100 


±.25 pF 

r 


M7J 


0.200" 


R688C 1 3 M 7J H WFAP 


2222 681 03687 


Bulk 


0.82 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R828C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03827 


Bulk 


1.0 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.100" 


R109C1 3M7JHWCAP 


2222 680 03108 


Bulk 


1.0 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R109C13M7JHWFAP 


2222 681 03108 


Bulk 


1.2 pF 


100 


±.25 pF 


M7i 


0.200" 


R1 29C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03128 


Bulk 


1 .5 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R1 59C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03158 


Bulk 


1.5 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.100" 


R159C1 3M7JHWCAP 


2222 680 03158 


Bulk 


1 8 pF 


100 


+ .25 pF 


COG 


0.200" 


R1 89C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09188 


Bulk 


1.8 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


Rl 89C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03188 


Bulk 


2.2 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.100" 


R229C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09228 


Bulk 


2.2 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R229C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03228 


Bulk 


2 2 pF 


100 


± 25 pF 


COG 


0.200" 


R229C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09228 


Bulk 


2.7 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.200" 


R279C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09278 


Bulk 


2.7 pF 


100 


+ .25 pF 


COG 


0.100" 


R279C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09278 


Bulk 


3.3 pF 

r" 


100 


+.25 pF 

yi 


M7J 


0.100" 


R339C1 3M7JHWCAP 


2222 680 03338 


Bulk 


3.3 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.200" 


R339C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09338 


Bulk 


3.3 pF 

r' 


100 


+ .25 pF 

M |_M 


M7J 


0.200" 


R339C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03338 


Bulk 


3.9 pF 


100 


+ 25 pF 

M yi 


COG 


0.100" 


R399C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09398 


Bulk 


3.9 pF 


100 


+ 25 pF 


COG 


0.200" 


R399C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09398 


Bulk 


3.9 pF 


100 


+ 25 pF 

i—i yi 


U2J 


0.200" 


R399C1 3U2IHWFAP 


2222 681 57398 


Bulk 


3.9 pF 


100 


±.25 pF 


U2J 


0.100" 


R399C1 3U21HWCAP 

l\ J / /V- IJ W i-i 1 1 » ¥ V-rVI 


2222 680 57398 


Bulk 


3.9 pF 


100 


+ 25 pF 
— 1-~> yi 


M71 


0.200" 


R399C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03398 


Bulk 


4.7 pF 

r" 


100 


+ .25 pF 


COG 


0.100" 


R479C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09478 


Bulk 


4.7 pF 


100 


+ 25 pF 

i--i yi 


M7J 


0.200" 


R479C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03478 


Bulk 


4.7 pF 


100 


+ .25 pF 

t-~> yi 


U2J 


0.100" 


R479C1 3U2JHWCAP 


2222 680 57478 


Bulk 


4.7 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.200" 


R479C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09478 


Bulk 


4.7 pF 


100 


±.25 pF 


U2J 


0.200" 


R479C1 3U2JHWFAP 


2222 681 57478 


Bulk 


5.6 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.200" 


R569C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09568 


Bulk 


5.6 pF 


100 


±.25 pF 


U2J 


0.200" 


R569C1 3U2JHWFAP 


2222 681 57568 


Bulk 


5.6 pF 

r 


100 


±.25 pF 
— — 


M7J 


0.200" 


R569C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03568 


Bulk 


5.6 pF 


100 


±.25 pF 


COG 


0.100" 


R569C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09568 


Bulk 


5.6 pF 


100 


+ .25 pF 


U2J 


0.100" 


R569C1 3U2JHWCAP 


2222 680 57568 


Bulk 


6.8 pF 

r 


100 


+ .25 pF 


COG 


0.200" 


R689C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09688 


Bulk 


6.8 pF 

r 


100 


+ .25 pF 


U2J 


0.200" 


R689C1 3U2JHWFAP 


2222 681 57688 


Bulk 


6.8 pF 


100 


+.25 pF 

1— ~i yi 


COG 


0.100" 


R689C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09688 


Bulk 


6.8 pF 


100 


±.25 pF 


U2J 


0.100" 


R689C1 3U2JHWCAP 


2222 680 57688 

i-4-i-L. you J/UUU 


Bulk 


6.8 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R689C1 3M7JHWFAP 


2222 681 03688 


Bulk 


8.2 pF 

r" 


100 


+ 25 pF 

i--i yi 


U2J 


0.100" 


R829C1 3U2JHWCAP 


2222 680 57828 


Bulk 


8.2 pF 

r 


100 


±.25 pF 


COG 


0.100" 


R829C1 3C0GHWCAP 


2222 680 09828 


Bulk 


8.2 pF 


100 


±.25 pF 

a — 


COG 


0.200" 


R829C1 3C0GHWFAP 


2222 681 09828 


Bulk 


8.2 pF 


100 


±.25 pF 


M7J 


0.200" 


R829C23M7JHWFAP 


2222 681 03828 


Bulk 


8.2 pF 


100 


±.25 pF 


U2J 


0.200" 


R829C1 3U2JHWFAP 


2222 681 57828 


Bulk 


10 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


Rl 00G1 3P2GHWCAP 


2222 680 34109 


Bulk 


lOpF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R1 00G1 3C0GHWFAP 


2222 681 10109 


Bulk 


10 pF 


100 


±2% 


COG 


0.100" 


R100G13C0GHWCAP 


2222 680 10109 


Bulk 


10 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


Rl 00G23M7IHWFAP 


2222 681 04109 


Bulk 


10 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R100G13U2JHWFAP 


2222 681 58109 


Bulk 


10 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


Rl 00G1 3U2JHWCAP 


2222 680 58109 


Bulk 


12 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


Rl 20G1 3C0GHWFAP 


2222 681 10129 


Bulk 
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PHILIPS 



lie Plate Capacitors 



Capacitance 


DC 


Capacitance 
Tolerance 


Temperature 
Coefficient 


Lead Space 
(Pitch) 


Philips 
Part Number 


12NC 
Part Number 


Packaging 
Type 


12 pF 


100 


±2% 


COG 


0.100" 


R1 20G1 3C0GHWCAP 


2222 680 10129 


Bulk 


12 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R120G13U2JHWFAP 


2222 681 58129 


Bulk 


12 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R120G23M7JHWFAP 


2222 681 04129 


Bulk 


1 2 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


Rl 20G1 3P2GHWCAP 

l\ 1 Z.U^J 1 J 1 LVJ 1 IT* \— 


2222 680 341 29 

Z- L L x_ UUU Jl 1 Z. 7 


Bulk 


12 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R120G13U2JHWCAP 


2222 680 58129 


Bulk 


15 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.1 00" 


R1 50G1 3U2JHWCAP 


2222 680 58159 


Bulk 


15 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R150G13U2JHWFAP 


2222 681 58159 


Bulk 


15 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R1 50G23M7IHWFAP 


2222 681 04159 


Bulk 


1 ^ nF 
1 D pr 


i nn 

1 uu 


+ 9% 
JZ Z /O 


(~nr; 


n i nn" 

U. 1 uu 


r\ i juo i j\^uvjnvY^/-\r 


9997 zon 1 m Vi 

LLLL OOU 1 U 1 37 


a, .ib 

DUIK 


15 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


Rl 50G1 3C0GHWFAP 


2222 681 10159 


Bulk 


15 pF 


1 00 


±2% 


P2G 


0.100" 


Rl 50G1 3P2GHWCAP 


2222 680 34159 


Bulk 


18 pF 


100 


±2% 


U2J 


100" 

U. 1 UU 


Rl 80G1 3U2IHWCAP 


2222 680 58189 

z.»u z. z. UUU JU 1 U / 


Bulk 


18 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.200" 


R180G1 3P2GHWFAP 

1 \ 1 UU 1 -J 1 jL\JI 1 m 1 / VI 


2222 681 34189 

Z. Z. 4. UU 1 .J 1 1 U / 


Bulk 


1 O pr 


i nn 
i uu 


±- Z /O 




n l nn" 
U. 1 uu 


rv 1 OUU 1 J^UoM VYv_./-\r 


LLLL OOU 1 U 1 07 


Ri ilb 
DUIK 


18 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


Rl 80G1 3P3KHWFAP 


2222 681 70189 

Z. X- Z- Z- UU 1 /UIU^ 


Bulk 


18 pF 


100 


±2% 


M7J 


200" 

U.Z.UU 


Rl 80G33M7IHWFAP 


2222 681 04189 

Z. Z. Z. Z_ U U 1 V/ 1 1 u / 


Bulk 


18 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


Rl 80G 1 3C0GHWFAP 


2222 681 10189 


Bulk 


18 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R180G13U2JHWFAP 


2222 681 58189 


Bulk 


zz pr 


l nn 
1 uu 


ItZ /O 




n i nn" 

U. 1 uu 


R99nr~i ^rnrnwrAP 

KZZUo 1 JLUunWUir 


9779 ZQn 1 n99Q 
LLLL OOU 1 \JLLy 


Ri ilL- 
DUIK 


22 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R220G 1 3 U 2J H WCAP 


2222 680 58229 


Bulk 


22 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R220G1 3P2GHWCAP 


2222 680 34229 

X.X.j£.jl, UUU J ILL / 


Bulk 


22 dF 

ZZ \Jl 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R220G 1 3 P3 KHWFAP 

1 \/iAU\J 1 *J 1 J IXI 1 ¥ ¥ 1 / \l 


2222 681 70229 

LjLj£.l UUI / U/-i/ 


Bulk 


22 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R220G33M7JHWFAP 


2222 681 04229 


Bulk 


99 r*F 
ZZ pr 


l nn 


XZ7P 




n *>nn" 
u.zuu 


KZZUo 1 JCUvjriVVrAr 


LLLL Do 1 1 UzZV 


Ri lib 
DUIK 


22 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R220G1 3U2JHWFAP 


2222 681 S8229 

LLLL UU 1 JU/-Z, / 


Bulk 


27 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R270G1 3 P3 KHWFAP 


2222 681 70279 


Bulk 


27 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R270G4 3 M 7J HWFAP 


2222 681 04279 


Bulk 


27 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R270G1 3U2JHWFAP 


2222 681 58279 


Bulk 


97 nF 
z/ pr 


inn 

1 uu 


lira 


UVJ 


n i nn" 

U. 1 uu 


i\z/ uvj i jv-uun vv^Mr 


9999 Attn 1 n97Q 
LLLL OOU IUZ/7 


Ri ilb 
DUIK 


27 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R270G1 3U2JHWCAP 


2222 680 58279 


Bulk 


27 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R270G1 3C0G HWFAP 


9999 AH] 10979 

LLLL UU 1 1 UL / / 


Bulk 


27 pF 


100 


±2% 


P2G 


0. 1 00" 


R270G1 3P2GHWCAP 

1 \z_ / U\J 1 <J 1 /1VJI 1 T ¥ '/ \l 


2222 680 34279 

Z_ z_ Z_ Z- UUU — ' 1 z_ / -/ 


Bulk 


33 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R330G1 3U21 HWFAP 

1 \J J U\J 1 J V LJ 1 1 ¥ V 1 l\\ 


2222 681 58339 


Bulk 


17 nF 

jj pr 


i nn 
1 uu 


m z /o 


rjlx 


n ">nn" 
u.zuu 


r\jju<j 1 ir JlvrlVVrAr 


LLLL uu I /UJ J7 


Ri ilb 

DUIK 


33 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R330G1 3P2GHWCAP 

1 \ J JUU 1 J 1 L VJ 1 1 ¥ T 1 


2222 680 34339 

L z_ L z_ UUU J~ J J y 


Bulk 


33 pF 


100 


±2% 


COG 


0.100" 


R330G1 3C0GHWCAP 


2222 680 10339 

z_ L L z_ UUU 1 UU J / 


Bulk 


33 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R330G1 3C0GHWFAP 


2222 681 10339 

i— 1— i— 1— UU 1 1 UU J ^ 


Bulk 


33 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R330G43M7JHWFAP 


2222 681 04339 


Bulk 


jj pr 


i nn 

1 UU 


in z /o 


1 171 
UZJ 


n i nn" 
U. 1 uu 


D93rir~i "31 nii_i\A/r~AD 
ro JUvj I jUzJMVV'^Ar 


7999 ZQn 

LLLL OoU 3ojj7 


Di ilb 

DUIK 


39 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R390G1 3P3KHWFAP 


2222 681 70399 


Bulk 


39 pF 


100 


±2% 


COG 


1 00" 

v* l.vV 


R390G23C0GHWCAP 


2222 680 10399 

LLLL UUU 1 U J ✓ ^ 


Bulk 


39 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R390G1 3U2JHWCAP 


2222 680 58399 

z_ z_ z_ z_ UUU JUJ / ^ 


Bulk 


39 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R390G1 3U21 HWFAP 


2222 681 58399 

LLLL UU 1 JUJ 7 7 


Bulk 


39 pF 


1 uu 


+9% 
_z /o 


<~nr: 


n ^nn" 

U.ZUU 


R T q n C 1 7. c n C \A W P A P 


-)')')') i moo 

LLLL OO 1 1 U J77 


Ri ilb 

DUIK 


39 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R390G53M7JHWFAP 


2222 681 04399 


Bulk 


39 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R390G23P2GHWCAP 


2222 680 34399 


Bulk 


47 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R470G23C0G HWFAP 


2222 681 10479 


Bulk 


47 pF 


100 


±2% 


COG 


0.100" 


R470G23C0GHWCAP 


2222 680 1 0479 


Bulk 


47 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R470G1 3P3KHWFAP 


2222 681 70479 


Bulk 


47 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R470G1 3U2JHWCAP 


2222 680 58479 


Bulk 



)DITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 

285 



Ceramic Plate 



PHILIPS 



Capacitance 
Value 


Voltage 




Temperature j 


Lead Space 
(Pitch) 


Philips 
Part Number 


1 2N(_ 

Part Number 


Packaging 
Type 






47 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R470G1 3U2JHWFAP 


2222 681 58479 


Bulk 


47 pF 


100 


±2% 


M7J 


0.200" 


R470G53M7JHWFAP 


2222 681 04479 


Bulk 


47 pF 

r 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R470G23P2GHWCAP 


2222 680 34479 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R560G23U2JHWFAP 


2222 681 58569 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


COG 


0.100" 


R560G23C0GHWCAP 


2222 680 10569 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R560G1 3P3KHWFAP 


2222 681 70569 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R560G23U2JHWCAP 


2222 680 58569 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R560G23C0GHWFAP 


2222 681 10569 


Bulk 


56 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R560G23P2GHWCAP 


2222 680 54569 


Bulk 


68 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R680G23U2JHWFAP 


2222 681 58689 


Bulk 


68 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R680G23U2JHWCAP 


2222 680 58689 


Bulk 


68 pF 


100 


— 2 /o 


P2G 


0.100" 


R680G23P2GHWCAP 


2222 680 34689 


Bulk 


68 pF 


100 


— i /o 


COG 


0.200" 


R680G23C0GHWFAP 


2222 681 10689 


Bulk 


82 pF 


1 00 


±2% 


U2J 


0.200" 


R820G23U2JHWFAP 


2222 681 58829 


Bulk 


82 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R820G33P2GHWCAP 


2222 680 34829 


Bulk 


82 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R820G1 3P3KHWFAP 


2222 681 70829 


Bulk 


82 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


R820G23 U2J HWCAP 


2222 680 58829 


Bulk 


82 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


R820G23C0GHWFAP 


2222 681 10829 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


Rl 01 G23P3KHWFAP 


2222 681 70101 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


P2G 


0.100" 


R101G33P2GHWCAP 


2222 680 34101 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


COG 


0.200" 


Rl 01 G33C0GHWFAP 


2222 681 10101 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R101G23P3KHWCAP 


2222 680 70101 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.100" 


Rl 01 G23U2J HWCAP 


2222 680 58101 


Bulk 


100 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R101G23U2JHWFAP 


2222 681 58101 


Bulk 


120 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


Rl 21 G23P3KHWFAP 


2222 681 70121 


Bulk 


120 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


Rl 2 1 G23 P3 KHWCAP 


2222 680 701 21 


Bulk 


120 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


Rl 21 G33U2JHWFAP 


2222 681 58121 


Bulk 


120 pF 


1 00 


±2% 


COG 


0.200" 


Rl 21 G33C0GHWFAP 


2222 681 10121 


Bulk 


150 pF 


100 




U2J 


0.200" 


R151G33U2JHWFAP 


2222 681 58151 


Bulk 


150 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R151G23P3KHWFAP 


2222 681 70151 


Bulk 


150 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


Rl 51 G23P3 KHWCAP 


2222 680 70151 


Bulk 


180 pF 


1 00 


±2% 


P3K 


0.200" 


Rl 81 G23P3KHWFAP 


2222 681 70181 


Bulk 


180 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R181K13Y5PHWFSP 


2222 630 09181 


Bulk 


180 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


Rl 81 G23P3KHWCAP 

1 \ 1 \J 1 -J 1 -J 1 \ 1 ITT V— 


2222 680 70181 


Bulk 


180 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


Rl 81 G43U2JHWFAP 


2222 681 58181 


Bulk 


220 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R221 Kl 3Y5PHWFSP 


2222 630 09221 


Bulk 


220 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R221 G43U2JHWFAP 


2222 681 58221 


Bulk 


220 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R221 G33P3KHWFAP 


2222 681 70221 


Bulk 


270 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R271 G33P3KHWFAP 


2222 681 70271 


Bulk 


270 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R271G53U2JHWFAP 


2222 681 58271 


Bulk 


270 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R271 Kl 3Y5PHWFSP 


2222 630 09271 


Bulk 


270 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R271 G33P3KHWCAP 


2222 680 70271 


Bulk 


330 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R331 K13Y5PHWFSP 


2222 630 09331 


Bulk 


330 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R331G43P3KHWCAP 


2222 680 70331 


Bulk 


330 pF 


100 


±2% 


U2J 


0.200" 


R331G53U2JHWFAP 


2222 681 58331 


Bulk 


330 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R331G43P3KHWFAP 


2222 681 70331 


Bulk 


390 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R391 G43P3KHWFAP 


2222 681 70391 


Bulk 


390 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R391 G43P3KHWCAP 


2222 680 70391 


Bulk 


470 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R471 Kl 3Y5PHWFSP 


2222 630 09471 


Bulk 


470 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R471 G53P3KHWFAP 


2222 681 70471 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 



PHILIPS 



Ceramic Plate Capacitors 



470 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R471G53P3KHWCAP 


2222 680 70471 


Bulk 


560 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.200" 


R56 1 G53 P3 KHWFAP 


2222 681 70561 


Bulk 


560 pF 


100 


±2% 


P3K 


0.100" 


R561 G53P3KHWCAP 


2222 680 70561 


Bulk 


560 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R561 Kl 3Y5PHWFSP 


2222 630 09561 


Bulk 


680 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R681 K1 3Y5PHWFSP 


2222 630 09681 


Bulk 


820 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R821 Kl 3Y5PHWFSP 


2222 630 09821 


Bulk 


1000 pF 


100 


+80%/-20% 


Z5V 


0.200" 


R1 02Z1 3Z5VHWFSP 


2222 629 09102 


Bulk 


1000 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R102K23Y5PHWGSP 


2222 630 53102 


Tape & Reel 


1000 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R102K23Y5PHWFSP 


2222 630 09102 


Bulk 


1 200 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


Rl 22K23Y5PHWFSP 


2222 630 09122 


Bulk 


1 500 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R152K23Y5PHWFSP 


2222 630 09152 


Bulk 


1800 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


Rl 82K23Y5PHWFSP 


2222 630 09182 


Bulk 


2200 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R222K33Y5PHWFSP 


2222 630 09222 


Bulk 


2200 pF 


50 


+80%/-20% 


Z5V 


0.200" 


R222Z1 3Z5VFWFSP 


2222 629 09222 


Bulk 


2700 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R272K33Y5PHWFSP 


2222 630 09272 


Bulk 


3300 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R332K43Y5PHWFSP 


2222 630 09332 


Bulk 


4700 pF 


100 


±10% 


Y5P 


0.200" 


R472K43Y5PHWFSP 


2222 630 09472 


Bulk 


4700 pF 


100 


+80%/-20% 


Z5V 


0.200" 


R472Z1 3Z5VHWFSP 


2222 629 09472 


Bulk 


0.01 |xF 


50 


+80%/-20% 


Z5V 


0.200" 


R103Z23Z5VFWGSP 


2222 629 53103 


Tape & Reel 


0.01 u.F 


50 


+80%/- 20% 


Z5V 


0.200" 


R103Z23Z5VFWFSP 


2222 629 09103 


Bulk 


0.022 ixF 


50 


+80%/-20% 


Z5V 


0.200" 


R223Z43Z5VFWFSP 


2222 629 09223 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA06-A. 
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Interference Suppression Film Capacitors 
(MKP) 



PHILIPS 






Series 2222 336.1/336.2/336.6 
Interference Suppression 
Film Capacitors 
(Radial Potted Box) 



Features 

• 10 mm to 27.5 mm lead pitch on XI and X2 

• 10 mm to 15 mm lead pitch on Y2 

• Consists of a low inductive wound cell of metallized polypropylene 
film, potted in a flame retardent case. 

• Materials qualified in accordance with UL94 

• Bulk, tape and reel (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Parts are marked with Mfg, Type, Cap Code, Voltage, Sub Class, Tol, 
code for Dielectric Material, Year and Week of Mfg, or Year and 
Month, Safety Approvals 



General 

Cap Range on X1 
Cap Range on X2 
Cap Range on Y2 
Cap Tolerance 
Rated Temperature 
Max Application Temp 
Reference Specification 

Safety Approvals 



Climatic Category 



1 nFtol uJ- (275 VAC) 

1 nFto2,2 |xF(275VAC) 

1 nFto47nF (250 VAC) 

+20%, +10% 

100°C 

100°C 

IEC 384-14 2nd Edition* 
EN1 32400 

UL1414, CSA-C22.2, No. 1 
SEV, VDE 

Fl, N, D, S, IMQ, OVE 
55/1 00/21 /C 



* Note: Underwriters Laboratories (UL) and Canadian Standards Association (CSA) allow recognition/certification to 250VAC 
only. All other approval agencies allow approval to the rated AC voltage. 336.1/336.2 have dual voltage ratings. 



2222 



Capacitor 



336 



6 



JL 



102 



Type: 

interference 
supression 
film 



Series 

1 =xl 

2 = x2 
6 = y2 



Packaging & Tolerance 

= 20%, Bulk 

1 = 10%, Bulk 

3 = 20%, Tape & Reel 

4 = 1 0%, Tape & Reel 



Capacitance 



PA05. 



PHILIPS 



Film Capacitor 
Interference Suppression 



0.0010 |xF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10102 


Bulk 


XI 


0.0010 pT 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 11102 


Bulk 


X1 


0.0010 ixF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 13102 


Tape & Reel 


XI 


0.0010 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 14102 


Tape & Reel 


X1 


0.0015 (iF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10152 


Bulk 


X1 


0.0015 nF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 11152 


Bulk 


X] 


0.0015 jjlF 


275V 


20% 


1 0.0mm 


2222 336 13152 


Tape & Reel 


XI 


0.0015 pT 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 14152 


Tape & Reel 


XI 


0.0022 jjlF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10222 


Bulk 


XI 


0.0022 p.F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 1 1 222 


Bulk 


XI 


0.0022 |xF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 1 3222 


Tape & Reel 


XI 


0072 uF 


275V 


10% 


1 Omm 

I V - \J\ 1 1 1 1 1 


2222 336 14222 


Tape & Reel 


X1 


0.0033 u.F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10332 


Bulk 


XI 


0.0033 |j.F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 11332 


Bulk 


X1 


0.0033 (jlF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 13332 


Tape & Reel 


XI 


0.0033 (jlF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 14332 


Tape & Reel 


XI 


0047 u.F 


275V 


20% 


1 0.0mm 


2222 336 1 0472 


Bulk 


XI 


0.0047 u.F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 11472 


Bulk 


X1 


0.0047 u.F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 1 3472 


Tape & Reel 


XI 


0.0047 (xF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 14472 


Tape & Reel 


XI 


0.0068 ixF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10682 


Bulk 


X1 


0068 ilF 


275V 


10% 


1 Omm 


2222 336 1 1 682 


Bulk 


XI 


0.0068 p.F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 13682 


Tape & Reel 


XI 


0.0068 |j,F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 14682 


Tape & Reel 


XI 


0.010 (juF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 10103 


Bulk 


XI 


0.010 |o.F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 19001 


Bulk 


XI 


0.010 n,F 


275V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 1 1 1 03 


Bulk 


XI 


0.010 ji,F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 13103 


Tape & Reel 


XI 


0.010 u.F 


275V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 1 9002 


Tape & Reel 


XI 


0.010 (i,F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 14103 


Tape & Reel 


XI 


0.015 |xF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 10153 


Bulk 


XI 


015 ilF 


275V 


10% 


1 5 Omm 


2222 336 1 1 153 


Bulk 


X1 


0.015 jjlF 


275V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 13153 


Tape & Reel 


X1 


0.015 m-F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 14153 


Tape & Reel 


X1 


0.022 (jlF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 10223 


Bulk 


XI 


0.022 m-F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 1 1 223 


Bulk 


XI 


022 uF 


275V 


20% 


1 5 Omm 
i _i i ii 1 1 


7777 336 1 3773 

Z.Z.Z.Z. JJU 1 JZ.Z — ' 


Tane A Reel 


X1 


0.022 ixF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 14223 


Tape & Reel 


XI 


0.033 p.F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 10333 


Bulk 


X1 


0.033 jlF 


275V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 1 1333 


Bulk 


XI 


0.033 ixF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 13333 


Tape & Reel 


X1 


0.033 jxF - 


275V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 14333 


Tape & Reel 


XI 


0.047 m-F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 1 0473 


Bulk 


XI 


0.047 m-F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 11473 


Bulk 


XI 


0.047 p.F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 13473 


Tape & Reel 


XI 


0.047 m-F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 14473 


Tape & Reel 


X1 


0.068 m-F 


275V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 10683 


Bulk 


X1 


0.068 jjlF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 11683 


Bulk 


X1 


0.068 jjlF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 13683 


Tape & Reel 


X1 


0.068 ixF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 14683 


Tape & Reel 


XI 
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Film Capacitor PH I LI PS 

Interference Suppression 




0.10 (xF 


275V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 10104 


Bulk 


XI 


0.10 jxF 


275V 




11 Rmm 


1111 336 1 9003 


Bult 


s\ 1 


0.10 jjlF 


275V 


10% 


22.5mm 


2222 336 1 1 1 04 


Bulk 


XI 


0.10 (tf 


275V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 13104 


Tape & Reel 


XI 


0.10 jxF 


275V 


20% 


22.5mm 


2222 336 19004 


Tape & Reel 


XI 


0.10 txF 


275V 


10% 


22.5mm 


2222 336 14104 


Tape & Reel 


XI 


n i ^ 1 1 p 
U. 1 3 p,r 


Z/jV 


IV /o 


22.5mm 


iii"i tit. i m 


DUlK 


V1 


0.15 jxF 


275V 


10% 


22.5mm 


2222 336 11154 


Bulk 


XI 


0.15 (xF 


275V 


20% 


22.5mm 


2222 336 13154 


Tape & Reel 


XI 


0.15 jjlF 


275V 


10% 


22.5mm 


2222 336 14154 


Tape & Reel 


XI 


0.22 jxF 


275V 


20% 


22.5mm 


2222 336 10224 


Bulk 


XI 


0.22 llF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 19005 


Bulk 


XI 


0.22 (iF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 11224 


Bulk 


XI 


0.22 |xF 


275V 


20% 


22.5mm 


2222 336 1 3224 


Tape & Reel 


XI 


0.22 u.F 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 19006 


Tape & Reel 


XI 


0.22 u.F 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 14224 


Tape & Reel 


XI 



0.33 llF 275V 20% 27.5mm 2222 336 10334 Bulk XI 
0.33 llF 275V 10% 27.5mm 2222 336 11334 Bulk XI 
0.33 (xF 275V 20% 27.5mm 2222 336 13334 Tape & Reel XI 
0.33 m.F 275V 10% 27.5mm 2222 336 14334 Tape & Reel XI 



0.47 (xF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 10474 


Bulk 


XI 


0.47 (xF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 11474 


Bulk 


XI 


0.47 |iF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 13474 


Tape & Reel 


XI 


0.47 jxF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 14474 


Tape & Reel 


XI 


0.68 ixF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 10684 


Bulk 


XI 


0.68 (xF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 11684 


Bulk 


XI 


0.68 (xF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 13684 


Tape & Reel 


XI 


0.68 |xF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 14684 


Tape & Reel 


XI 


1.0 lxF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 10105 


Bulk 


XI 


1.0 ixF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 13105 


Tape & Reel 


X1 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
Interference Suppression 




0.001 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20102 


Bulk 


X2 


0.001 jjlF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21102 


Bulk 


X2 


0.001 (iF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23102 


Tape & Reel 


X2 


0.001 |xF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24102 


Tape & Reel 


X2 


0.0015 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20152 


Bulk 


• X2 


0.0015 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21152 


Bulk 


X2 


0.0015 jj.F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23152 


Tape & Reel 


X2 


0.0015 ixF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24152 


Tape & Reel 


X2 


0.0022 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20222 


Bulk 


X2 


0.0022 ixF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21222 


Bulk 


X2 


0.0022 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23222 


Tape & Reel 


X2 


0.0022 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24222 


Tape & Reel 


X2 


0.0033 jjlF 


275V 


20% 


1 0.0mm 


2222 336 20332 


Bulk 


X2 


0.0033 (if 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21332 


Bulk 


X2 


0.0033 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23332 


Tape & Reel 


X2 


0.0033 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24332 


Tape & Reel 


X2 


0.0047 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20472 


Bulk 


X2 


0.0047 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21472 


Bulk 


X2 


0.0047 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23472 


Tape & Reel 


X2 


0.0047 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24472 


Tape & Reel 


X2 


0.0068 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20682 


Bulk 


X2 


0.0068 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21682 


Bulk 


X2 


0.0068 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23682 


Tape & Reel 


X2 


0.0068 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24682 


Tape & Reel 


X2 


0.01 mF 


275V 


20% 


1 0.0mm 


2222 336 20103 


Bulk 


X2 


0.01 mF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29001 


Bulk 


X2 


o.oi mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21103 


Bulk 


X2 


o.oi mF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 29002 


Bulk 


X2 


o.oi mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23103 


Tape & Reel 


X2 


0.01 mF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29004 


Tape & Reel 


X2 


0.01 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24103 


Tape & Reel 


X2 


0.01 mF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 29005 


Tape & Reel 


X2 


0.015 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20153 


Bulk 


X2 


0.015 m-F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 2901 1 


Bulk 


X2 


0.015 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21153 


Bulk 


X2 


0.015 m-F 


275V 


1 0% 


15.0mm 


2222 336 29012 


Bulk 


X2 


0.01 5 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23153 


Tape & Reel 


X2 


0.015 mF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29014 


Tape & Reel 


X2 


0.01 5 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24153 


Tape & Reel 


X2 


0.015 m-F 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 29015 


Tape & Reel 


X2 


0.022 m-F 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20223 


Bulk 


X2 


0.022 m-F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29021 


Bulk 


X2 


0.022 m-F 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 21223 


Bulk 


X2 


0.022 mF 


275V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 29022 


Bulk 


X2 


0.022 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 23223 


Tape & Reel 


X2 


0.022 m-F 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29024 


Tape & Reel 


X2 


0.022 mF 


275V 


10% 


10.0mm 


2222 336 24223 


Tape & Reel 


X2 


0.022 mF 


275V 


10% 


15.0mm 


2222 336 29025 


Tape & Reel 


X2 


0.033 mF 


275V 


20% 


10.0mm 


2222 336 20333 


Bulk 


X2 


0.033 mF 


275V 


20% 


15.0mm 


2222 336 29031 


Bulk 


X2 
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Film Capacitor 
Interference Suppression 



PHILIPS 



Capacitance 



0.033 (iF 
0.033 m-F 
0.033 ixF 
0.033 |xF 
0.033 (jlF 



AC 
Volts 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



Pitch 



10% 
10% 



20% 
10% 



10.0mm 
15.0mm 
10.0mm 
15.0mm 
10.0mm 



Philips 
Part Number 



Packaging 
Type 



2222 336 21333 
2222 336 29032 
2222 336 23333 
2222 336 29034 
2222 336 24333 



Bulk 

Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 




0.033 u.F 
0.047 U.F 
0.047 u.F 
0.047 u-F 
0.047 u.F 



0.068 uJ 
0.068 u.F 
0.068 (jlF 
0.068 n,F 
0.1 |xF 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



10% 
20% 
10% 
20% 
10% 



15.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 



2222 336 29035 
2222 336 20473 
2222 336 21473 
2222 336 23473 
2222 336 24473 



Tape & Reel 

Bulk 

Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



20% 



20% 
10% 
20% 



15.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 
15.0mm 
15.0mm 



2222 336 20683 
2222 336 21683 
2222 336 23683 
2222 336 24683 
2222 336 20104 



Bulk 

Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 

Bulk 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



X2 

X2 
X2 
X2 
X2 



0.1 (jlF 
0.1 M.F 
0.1 u.F 
0.15 (iF 
0J5 u-F 



0.15 |xF 
0. 1 5 jjlF 

0.15 m-F 
0.15 p.F 
0.1 5 m-F 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



10% 
20% 
10% 
20% 
20% 



10% 



20% 
20% 
10% 



15.0mm 
15.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 
22.5mm 
15.0mm 
22.5mm 
1 5.0mm 
22.5mm 
1 5.0mm 



2222 336 21104 
2222 336 23104 
2222 336 24104 
2222 336 20154 
2222 336 29041 



Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 

Bulk 

Bulk 



2222 336 21154 
2222 336 29042 
2222 336 23154 
2222 336 29044 
2222 336 24154 



. Bulk 
Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



0.15 m.F 
0.22 u.F 
0.22 |xF 
0.22 u.F 
0.22 pjuF 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



10% 
20% 
20% 
10% 
10% 



22.5mm 
15.0mm 
22.5mm 
15.0mm 
22.5mm 



2222 336 29045 
2222 336 20224 
2222 336 29051 
2222 336 21224 
2222 336 29052 



Tape & Reel 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



0.22 ixF 
0.22 |j,F 
0.22 n.F 
0.22 (xF 
0.33 n,F 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



20% 
20% 
10% 
10% 
20% 



15.0mm 
22.5mm 
1 5.0mm 
22.5mm 
22.5mm 



2222 336 23224 
2222 336 29053 
2222 336 24224 
2222 336 29054 
2222 336 20334 



Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Tape & Reel 
Bulk 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



0.33 M.F 
0.33 ixF 
0.33 u.F 
0.47 ijlF 
0.47 ixF 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



10% 

20% 



20% 
20% 



22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
27.5mm 



2222 336 21334 
2222 336 23334 
2222 336 24334 
2222 336 20474 
2222 336 29055 



Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 

Bulk 

Bulk 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



.47 
0.47 |xF 
0.47 u.F 
0.47 (iF 



275V 
275V 
275V 
275V 
275V 



10% 
20% 
20% 
10% 



22.5mm 
27.5mm 
22.5mm 
27.5mm 
22.5mm 



2222 336 21474 
2222 336 29056 
2222 336 23474 
2222 336 29057 
2222 336 24474 



Bulk 

Bulk 
Tape & Reel 
Tape & Reel 



X2 
X2 
X2 
X2 
X2 



0.47 m-F 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 29058 


Tape & Reel 


X2 


0.68 ixF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 20684 


Bulk 


X2 


0.68 ixF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 21684 


Bulk 


X2 


0.68 u-F 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 23684 


Tape & Reel 


X2 


0.68 u.F 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 24684 


Tape & Reel 


X2 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
Interference Suppression 



Tolerance 



1 |jlF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 20105 


Bulk 


X2 


1 (1.F 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 21105 


Bulk 


X2 


1 (iF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 23105 


Tape & Reel 


X2 


1 jjuF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 24105 


Tape & Reel 


X2 


1.5 M.F 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 20155 


Bulk 


X2 


1.5 nF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 21155 


Bulk 


X2 


1.5 |xF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 23155 


Tape & Reel 


X2 


1.5 (jlF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 24155 


Tape & Reel 


X2 


2.2 (iF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 20225 


Bulk 


X2 


2.2 (if 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 21225 


Bulk 


X2 


2.2 |iF 


275V 


20% 


27.5mm 


2222 336 23225 


Tape & Reel 


X2 


2.2 jxF 


275V 


10% 


27.5mm 


2222 336 24225 


Tape & Reel 


X2 
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Film Capacitor 
Interference Suppression 



PHILIPS 




0.001 n.F 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 60102 


Bulk 


Y2 


0.001 u.F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 61102 


Bulk 


Y2 


0.001 ijlF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63102 


Tape & Reel 


Y2 


0.001 ijlF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 64102 


Tape & Reel 


Y2 


0.0015 ixF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 60152 


Bulk 


Y2 


0.0015 |xF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 61152 


Bulk 


Y2 


001 5 ilF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63152 


Tape & Reel 


Y2 


0.0015 m-F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 64152 


Tape & Reel 


Y2 


0.0022 jjlF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 60222 


Bulk 


Y2 


0.0022 ixF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 61222 


Bulk 


Y2 


0.0022 ixF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63222 


Tape & Reel 


Y2 


007? [iF 


250V 


10% 


1 0mm 


2222 336 64222 


Tanp & Reel 


Y2 


0.0033 |xF 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 60332 


Bulk 


Y2 


0.0033 |j,F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 61332 


Bulk 


Y2 


0.0033 m-F 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63332 


Tape & Reel 


Y2 


0.0033 (jlF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 64332 


Tape & Reel 


Y2 


0047 u.F 


250V 


20% 


1 0mm 

1 U.Vl MM 1 


2222 336 60472 


Bulk 


Y2 


0.0047 jxF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 61472 


Bulk 


Y2 


0.0047 |o.F 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63472 


Tape & Reel 


Y2 


0.0047 n,F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 336 64472 


Tape & Reel 


Y2 


0.0068 m.F 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 60682 


• Bulk 


Y2 


0068 u,F 


250V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 69005 


Bulk 


Y2 


0.0068 uJ 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 61682 


Bulk 


Y2 


0.0068 (j,F 


250V 


20% 


10.0mm 


2222 336 63682 


Tape & Reel 


Y2 


0.0068 n-F 


250V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 69006 


Tape & Reel 


Y2 


0.0068 ixF 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 64682 


Tape & Reel 


Y2 


0.01 (jlF 


250V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 60103 


Bult 


Y2 


0.01 (iF 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 61103 


Bull 


Y2 


0.01 ijlF 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 63103 


Tape & Reel 


Y2 


0.01 n,F 


250V 


1 0% 


15.0mm 


2222 336 64103 


Tape & Reel 


Y2 


0.015 |xF 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 60153 


Bulk 


Y2 


0.015 |xF 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 61 153 


Bulk 


Y2 


0.015 m-F 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 63153 


Tape & Reel 


Y2 


0.015 u.F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 64153 


Tape & Reel 


Y2 


0.022 ixF 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 60223 


Bulk 


Y2 


0.022 u.F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 61223 


Bulk 


Y2 


0.022 u.F 


250V 


20% 


1 5.0mm 


2222 336 63223 


Tape & Reel 


Y2 


0.022 jiF 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 64223 


Tape & Reel 


Y2 


0.033 m.F 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 60333 


Bulk 


Y2 


0.033 jjlF 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 61333 


Bulk 


Y2 


0.033 ijlF 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 63333 


Tape & Reel 


Y2 


0.033 fjiF 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 336 64333 


Tape & Reel 


Y2 


0.047 u.F 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 60473 


Bulk 


Y2 


0.047 (jlF 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 61473 


Bulk 


Y2 


0.047 uT 


250V 


20% 


15.0mm 


2222 336 63473 


Tape & Reel 


Y2 


0.047 (J.F 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 336 64473 


Tape & Reel 


Y2 
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PHILIPS 



Metallized Polypropylene Film Capacitors 

(KP/MKP & KP/MMKP) 




Series 2222 375 

AC & Pulse Film Capacitors 

(Radial Epoxy Lacquered) 



Features 

• 10.0 mm to 27.5 mm lead pitch 

• Bulk, tape and reel (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Capacitors are marked with following information: 

Cap Code 

Cap Tolerance 

Rated Peak to Peak Voltage 

Mfg Type (375) 

Code for Dielectric Material 

Mfg Logo 

Yr & Mo (only for pitch >22.5 mm) 



General 

Cap Range 

Cap Tolerance 

KP/MMKP: 
Rated Voltage (DC) 
Rated Voltage (AC) 
Rated Peak to Peak 

KP/MKP: 
Rated Voltage (DC) 
Rated Voltage (AC) 
Rated Peak to Peak 
Rated Temperature 
Max Application Temperature 
Related Spec 
Performance Grade 

forC > 5.6 nF 

ForC < 5.6 nF 
Stability Grade 
Climatic Category: 



100pFto 270 nFfor KP/MKP 
3.3 to 150 nFfor KP/MMKP 
±5%, ±3.5% (on request) 

630V, 1000V, 1600V, 2000V 
300V, 400V, 500V, 600V 
850V, 1100V, 1400V, 1700V 

400V, 630V, 1000V, 1600V, 2000V 

275V, 300V, 400V, 500V, 600V 

800V, 850V, 1 100V, 1400V, 1700V 

85°C 

100°C 

IEC 384-17 

Grade 1 (Long Life) 
Grade 2 (General Purpose) 
Grade 2 
55/100/56 



Applications 

• Where high currents and steep pulses occur 

• Deflection circuits in television receivers 



♦ Note: the application note conditions must be met before use of these capacitors in an actual application. See 375 section of the 
PA05 Handbook. 



2222 375 274 

I I 



Capacitor Type DC voltage Tolerance & Lead Capacitance 

= KP/MKP 400V Length 

1 = KP/MKP 630V = 5%, 3.5 mm 

2 = KP/MKP 1000V 1 = 3.5%, 3.5 mm 

3 = KP/MKP 1 600V 4 = 5%, 5 mm 

4 = KP/MKP 2000V 5 = 3.5%, 5 mm 

5 = KP/MMKP 630V 

6 = KP/MMKP 1000V 

7 = KP/MMKP 1600V 

8 = KP/MMKP 2000V 
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Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.22 m-F 


400V 


5% 


22.5mm 


2222 375 00224 


N/A 


Bulk 


0.27 u.F 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00274 


N/A 


Bulk 


0.33 |xF 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00334 


N/A 


Bulk 


0.39 iulF 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00394 


N/A 


Bulk 


0.47 u,F 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00474 


N/A 


Bulk 


0.56 jjlF 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00564 


N/A 


Bulk 


0.68 u.F 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 375 00684 


N/A 


Bulk 


0.0033 jjlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10332 


N/A 


Bulk 


0.0039 (jlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10392 


N/A 


Bulk 


0.0047 |xF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 1 0472 


N/A 


Bulk 


0.0056 m,F 


630V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 10562 


N/A 


Bulk 


0.0068 (xF 


630V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 10682 


N/A 


Bulk 


0.0082 u.F 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10822 


N/A 


Bulk 


0.010 u.F 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10103 


N/A 


Bulk 


0.012 (jlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10123 


N/A 


Bulk 


0.015 p.F 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10153 


N/A 


Bulk 


0.018 pF 


630V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 10183 


N/A 


Bulk 


0.022 (jlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10223 


N/A 


Bulk 


0.027 pF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10273 


N/A 


Bulk 


0.033 m-F 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 375 10333 


N/A 


Bulk 


0.039 m-F 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 10393 


N/A 


Bulk 


0.047 pF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 1 0473 


N/A 


Bulk 


0.056 pF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 10563 


N/A 


Bulk 


0.068 pF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 1 0683 


N/A 


Bulk 


0.082 pF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 10823 


N/A 


Bulk 


0.10 pF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 10104 


N/A 


Bulk 


0.12 jjlF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 375 10124 


N/A 


Bulk 


0.15 pF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 375 10154 


N/A 


Bulk 


0. 1 8 ixF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 375 10184 


N/A 


Bulk 


0.22 m-F 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 375 10224 


N/A 


Bulk 


0.27 |xF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 375 10274 


N/A 


Bulk 


0.001 8 m-F 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20182 


N/A 


Bulk 


0.0022 jxF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20222 


N/A 


Bulk 


0.0027 jjlF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20272 


N/A 


Bulk 


0.0033 jjlF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20332 


N/A 


Bulk 


0.0039 pF 


1000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 20392 


N/A 


Bulk 


0.0047 jtf 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20472 


N/A 


Bulk 


0.0056 (xF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20562 


N/A 


Bulk 


0.0068 ixF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20682 


N/A 


Bulk 


0.0082 m-F 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20822 


N/A 


Bulk 


0.01 |jlF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20103 


N/A 


Bulk 


0.012 pF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20123 


N/A 


Bulk 


0.015 pF 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 20153 


N/A 


Bulk 


0.018 ijlF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 20183 


N/A 


Bulk 


0.022 pF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 20223 


N/A 


Bulk 


0.027 pF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 20273 


N/A 


Bulk 


0.033 m-F 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 20333 


N/A 


Bulk 


0.039 pF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 20393 


N/A 


Bulk 


0.047 pF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20473 


N/A 


Bulk 


0.056 ixF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20563 


N/A 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA 
296 



PHILIPS 



Film Capacitor 
A C and Pulse 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.068 jjlF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20683 


N/A 


Bulk 


0.082 ijlF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20823 


N/A 


Bulk 


0. 1 jjlF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20104 


N/A 


Bulk 


0.12 u,F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20124 


N/A 


Bulk 


0.15 ijlF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 20154 


N/A 


Bulk 


0.00068 |xF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30681 


N/A 


Bulk 


0.00082 n-F 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30821 


N/A 


Bulk 


0.0010 |xF 


1600V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 30102 


N/A 


Bulk 


0.001 2 jjlF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30122 


N/A 


Bulk 


0.0015 (j.F 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30152 


N/A 


Bulk 


0.001 8 ijlF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30182 


N/A 


Bulk 


0.0022 jjlF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30222 


N/A 


Bulk 


0.0027 u.F 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30272 


N/A 


Bulk 


0.0033 ijlF 


1600V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 30332 


N/A 


Bulk 


0.0039 |jlF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 375 30392 


N/A 


Bulk 


0.0047 ijuF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30472 


N/A 


Bulk 


0.0056 m-F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30562 


N/A 


Bulk 


0.0062 ijlF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30622 


N/A 


Bulk 


0.0068 uj 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30682 


N/A 


Bulk 


0.0075 ijlF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30752 


N/A 


Bulk 


0.0082 |xF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30822 


N/A 


Bulk 


0.0091 u.F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30912 


N/A 


Bulk 


0.01 (jlF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30103 


N/A 


Bulk 


0.01 1 u.F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30113 


N/A 


Bulk 


0.012 nF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30123 


N/A 


Bulk 


0.013 |aF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30133 


N/A 


Bulk 


0.015 u.F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30153 


N/A 


Bulk 


0.018 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 375 30183 


N/A 


Bulk 


0.022 uJ 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 375 30223 


N/A 


Bulk 


0.027 jjlF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 375 30273 


N/A 


Bulk 


0.033 jjlF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 375 30333 


N/A 


Bulk 


0.039 jxF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 375 30393 


N/A 


Bulk 


0.0010 m-F 


2000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 40102 


N/A 


Bulk 


0.0012 m-F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 40122 


N/A 


Bulk 


0.0015 (j-F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 40152 


N/A 


Bulk 


0.0018 u.F 


2000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 375 40182 


N/A 


Bulk 


0.0022 u.F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 40222 


N/A 


Bulk 


0.0027 m.F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 375 40272 


N/A 


Bulk 


0.0033 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40332 


N/A 


Bulk 


0.0036 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40362 


N/A 


Bulk 


0.0039 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40392 


N/A 


Bulk 


0.0043 jjlF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40432 


N/A 


Bulk 


0.0047 |j.F 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40472 


N/A 


Bulk 


0.0051 ijlF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40512 


N/A 


Bulk 


0.0056 (jlF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40562 


N/A 


Bulk 


0.0062 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40622 


N/A 


Bulk 


0.0068 ixF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40682 


N/A 


Bulk 


0.0075 u.F 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40752 


N/A 


Bulk 


0.0082 (jlF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40822 


N/A 


Bulk 


0.0091 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40912 


N/A 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA05. 

297 



Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.010 m-F 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 375 40103 


N/A 


Bulk 


0.01 1 |iF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 40113 


N/A 


Bulk 


0.012 m-F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 40123 


N/A 


Bulk 


0.01 5 m-F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 40153 


N/A 


Bulk 


0.018 uJ 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 40183 


N/A 


Bulk 


0.022 n.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 375 40223 


N/A 


Bulk 



- 
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PHILIPS 



Metallized Polypropylene Film Capacitors 

(KP, KP/MMKP) 




Series 2222 376 

AC & Pulse Film Capacitor 

>x) 



Features 

• 15.0 mm to 27.5 mm lead pitch 

• Bulk, tape and reel (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Capacitors are marked on the top and or the side i 
Cap Code 
Cap Tolerance 
Rated DC Voltage 
Mfg Type (376) 

Code for Dielectric (KP/MMKP) 
Mfg Emblem 
Year & Week of Mfg 
Code for Factory of Origin 



General 

Cap Range 
Cap Tolerance 
Rated Voltage (DC) 
Rated Voltage (AC) 
Rated Temperature 



630 V to 2000 V nF 
Performance Grade 

C >4.7 NF 

C <4.7 NF 
Stability Grade 630V-2000V 
250 V Stability Class 
Climatic Category 



0.001 to 0.082 (jlF 

±5%, ±3.5% on request 

250V, 630V, 1000V, 1600V, 2000V 

1 25V, 300V, 400V, 500V, 600V 

85°C 

IEC 384-1 3 for 250 V version 
IEC 384-1 7 for 630V to 2000V 
version 



Grade 1 (Long Life) 
Grade 2 (General Purpose) 
Grade 2 
Class 3 
55/100/56 



Applications 

• Where high currents and steep pulses occur. 

• Deflection circuits in television receivers. 

* Note: the application note conditions must be met before use of these capacitors in an actual application. See 376 Section of 
the PA05 Handbook. 



2222 



376 



1 



Capacitor 



Type 



Voltage 

4 = 250V 

6 = 630V 

7 = 1000V 

8 = 1600V 

9 = 2000V 



2 

1 



Packaging & Tolerance, 
Lead Length 

2 = 5%, Bulk, 5 mm 
3 = 3.5%, Bulk, 5 mm j 
5 = 5%, Tape & Reel 
6 = 3.5%, Tape & Reel 
8 = 5%, Bulk, 3.2 mm 
9 = 3.5%, Bulk, 3.2 mm 



224 



Capacitance 
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Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 





DC 

\ /_|, 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.22 |j,F 


250V 


CO/ 

5% 


27.5mm 


"1111 1~7Z /tlll-l 
llll 3/6 41114 


\ 1 /A 

N/A 


□ . .11. 
Bi ilk 


0.27 |jlF 


250V 


5% 


27.5mm 


nn / /(i i*7 a 
llll J/6 4Z2/4 


\ 1 /A 

N/A 


Bulk 


0.33 |xF 


250V 


5% 


27.5mm 


LLLL 5 lb 42334 


N/A 


Bulk 


0.39 |j,F 


250V 


5% 


27.5mm 


1111 1 "*7 ✓ A 11 1 A 

LLLL 3/6 42394 


N/A 


Bulk 


0.47 |xF 


250V 


5% 


27.5mm 


LLLL 3/6 424/4 


N/A 


D. .11. 

Bulk 


0.56 u.F 


250V 


5% 


27.5mm 


LLLL 376 42564 


N/A 


Bulk 


0.68 nF 


250V 


5% 


27.5mm 


1111 T7/ A 1 / f~°t A 

LLLL 376 42684 


N/A 


Bulk 


0.82 |o.F 


250V 


r/v 

5% 


27.5mm 


1111 n/ a i ni A 

LLLL 376 42824 


N/A 


Bulk 


0.0068 jjlF 


630V 


5% 


1 5.0mm 


2222 376 62682 


-71 Ari /~- r— \ / urn/I i 1" 1 

71 9F1 GD682PJ63 1 SB 


Bulk 


0.0082 (jlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 376 62822 


-71 r\ri /- - ri. iiiini/i 1 t~ n 

71 9F1 GD822PJ63 1 SB 


Bulk 


0.010 u,F 


630V 


5% 


1 5.0mm 


1111 IT/ / 1 1 jl 1 

2222 376 62103 


■71 Ari / — ' r~1 Aim/A 1 t~* 1 

71 9F1 GE1 03PJ63 1 SB 


Bulk 


0.012 jjlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 376 62123 


71 9F1 GE1 23PJ63 1 SB 


Bulk 


0.015 jjlF 


630V 


5% 


1 5.0mm 


2222 376 62153 


71 9F1 GH 1 53PJ63 1 SB 


Bulk 


0.018 u.F 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 376 62183 


719F1GH183PJ631SB 


Bulk 


0.022 jjlF 


630V 


5% 


15.0mm 


2222 376 62223 


71 9F1 GG223PJ63 1 SB 


Bulk 


0.027 jjlF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 376 62273 


719F1 MF273PJ631SD 


Bulk 


0.033 |xF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 376 62333 


719F1MG333PJ631SD 


Bulk 


0.039 u-F 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 376 62393 


719F1MG393PJ631SD 


Bulk 


0.047 u-F 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 376 62473 


719F1MK473PJ631SD 


Bulk 


0.05o fxT 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 376 62563 


719F1MK563PJ631SD 


Bulk 


0.068 |iF 


630V 


5% 


27.5mm 


1111 1 - 7 / / 1 / n 1 

2222 376 62683 


-71 An pi 1 / A*ini / n rr 

719F1 RL683PJ631SE 


Bulk 


0.082 u.F 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62823 


719F1RP823PJ631SE 


Bulk 


0.10 ixF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62104 


71 9F1 RP1 04PJ63 1 SE 


Bulk 


0.12 |xF 


630V 


5% 


27.5mm 


1111 "11/ /111 A 

2222 376 62124 


719F1RR124PJ631SE 


Bulk 


0.15 (iF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62154 


719F1RR154PJ631SE 


Bulk 


0.16 (iF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62164 


719F1RR164PJ631SE 


Bulk 


0.18 


H-F 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62 1 84 


719F1RG184PJ631SE 


Bulk 


0.22 jjlF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 376 62224 


719F1RH224PJ631SE 


Bulk 


0.27 


l*F 


630V 


5% 


27.5mm 


1111 1-7/ /II - 7 A 

LLLL 376 62274 


71 9F1 RH274PJ631 SE 


Bulk 


0.0047 




1000V 


5% 


1 5.0mm 


1111 I - ?/ — 71 — 71 

2222 376 72472 


-71 An / — ■ n a~ 71 n 1 1 Aim 

719F1GD472PJ102SB 


Bulk 


0.0056 


M.F 


1000V 


5% 


15.0mm 


1111 i - 7/ T^r/A 

2222 376 72562 


719F1GD562PJ102SB 


Bulk 


0.0068 


HF 


1000V 


5% 


1 5.0mm 


1111 i - 7/ - 71 / rj 1 

2222 376 72682 


71 9F1 GD682PJ1 02SB 


Bulk 


0.0082 |j.F 


1000V 


5% 


1 5.0mm 


1111 I - 7/ "71/111 

2222 376 72822 


71 9F1 GD822PJ1 02SB 


Bulk 


0.010 ^.F 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 72103 


719F1GH103PJ102SB 


Bulk 


0.012 m.F 


1000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 72123 


719F1GG123PJ102SB 


Bulk 


0.015 ixF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 72153 


719F1 MF1 53PJ102SD 


Bulk 


0.01 8 |xF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 72183 


719F1MF183PJ102SD 


Bulk 


0.022 ixF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 72223 


719F1MK223PJ102SD 


Bulk 


0.027 jjlF 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


2222 376 72273 


719F1MK273PJ102SD 


Bulk 


0.033 (J.F 


1000V 


5% 


22.5mm 


1111 1-7/ -71111 

2222 376 72333 


71 9F1 MK333PJ1 02SD 


Bulk 


0.039 |jlF 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 72393 


719F1 MM393PJ102SD 


Bulk 


0.047 p.F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72473 


719F1RL473PJ102SE 


Bulk 


0.056 m-F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72563 


71 9F1 RP563PJ1 02SE 


Bulk 


0.068 ixF 


1000V 


5% 


27.5mm 


1111 1~7/ - 71/A1 

2222 376 72683 


719F1 RP683PJ1 02SE 


Bulk 


0.082 jjlF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72823 


719F1RR823PJ102SE 


Bulk 


o. i o m-F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72104 


719F1RR104PJ102SE 


Bulk 


0.12 u.F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72124 


719F1 RG1 24PJ102SE 


Bulk 


0.1 5 m-F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72154 


719F1RG154PJ102SE 


Bulk 


0.18 


ixF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 72184 


719F1RH184PJ102SE 


Bulk 


0.0022 (lF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 376 82222 


719F1GE222PJ162SB 


Bulk 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
A C and Pulse 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.0027 jjlF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 376 82272 


719F1GH272PJ162SB 


Bulk 


0.0033 [juF 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 376 82332 


719F1GH332PJ162SB 


Bulk 


0.0039 p.F 


1600V 


5% 


15.0mm 


2222 376 82392 


719F1GG392PJ162SB 


Bulk 


0.0047 ixF 


1600V 


5% 


1 5,0mm 


2222 376 82472 


719F1GG472PJ162SB 


Bulk 


0.0056 (xF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82562 


719F1 MF562PJ162SD 


Bulk 


0.0062 liF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82622 


719F1 MF622PJ162SD 


Bulk 


0.0068 |xF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82682 


719F1MF682PJ162SD 


Bulk 


0.0075 ixF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82752 


719F1MG752PJ162SD 


Bulk 


0.0082 |tF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82822 


719F1MG822PJ162SD 


Bulk 


0.0091 |xF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82912 


719F1 MG91 2PJ162SD 


Bulk 


0.010 ixF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82103 


719F1MK103PJ162SD 


Bulk 


0.01 1 \tf 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 821 13 


719F1MK1 13PJ162SD 


Bulk 


0.012 liF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82123 


719F1MK123PJ162SD 


Bulk 


0.013 liF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82133 


719F1MK133PJ162SD 


Bulk 


0.015 liF 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 376 82153 


719F1MM153PJ162SD 


Bulk 


0.018 m.F 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82183 


719F1RP183PJ162SE 


Bulk 


0.022 llF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82223 


719F1RP223PJ162SE 


Bulk 


0.027 llF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82273 


719F1RR273PJ162SE 


Bulk 


0.033 llF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82333 


719F1RR333PJ162SE 


Bulk 


0.039 u.F 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82393 


719F1RG393PJ162SE 


Bulk 


0.047 liF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82473 


719F1RG473PJ162SE 


Bulk 


0.056 liF 


1600V 


5% 


27.5mm 


2222 376 82563 


719F1RH563PJ162SE 


Bulk 


0.0010 liF 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92102 


719F1GD102PJ202SB 


Bulk 


0.0012 |xF 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92122 


719F1GD122PJ202SB 


Bulk 


0.0015 (jlF 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92152 


719F1GD152PJ202SB 


Bulk 


0.0018 m.F 


2000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 376 92182 


719F1GH182PJ202SB 


Bulk 


0.0020 m-F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92202 


719F1GH202PJ202SB 


Bulk 


0.0022 (jlF 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92222 


719F1GG222PJ202SB 


Bulk 


0.0024 |xF 


2000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 376 92242 


719F1GG242PJ202SB 


Bulk 


0.0027 (jlF 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92272 


719F1GG272PJ202SB 


Bulk 


0.0030 m-F 


2000V 


5% 


15.0mm 


2222 376 92302 


719F1GG302PJ202SB 


Bulk 


0.0033 m-F 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92332 


719F1MF332PJ202SD 


Bulk 


0.0036 liF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92362 


719F1MF362PJ202SD 


Bulk 


0.0039 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92392 


719F1MF392PJ202SD 


Bulk 


0.0043 (xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92432 


719F1MG432PJ202SD 


Bulk 


0.0047 (xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92472 


719F1MG472PI202SD 


Bulk 


0.0051 ixF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92512 


719F1MG512PJ202SD 


Bulk 


0.0056 (xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92562 


719F1MK562PJ202SD 


Bulk 


0.0062 |xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92622 


719F1MK622PJ202SD 


Bulk 


0.0068 (xF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 37c 92682 


719F1MK682PJ202SD 


Bulk 


0.0075 liF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92752 


719F1MK752PJ202SD 


Bulk 


0.0082 llF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92822 


719F1MK822PJ202SD 


Bulk 


0.0091 liF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 92912 


719F1MM912PJ202SD 


Bulk 


0.010 liF 


2000V 


5% 


22.5mm 


2222 376 921 03 


719F1MM103PJ202SD 


Bulk 


0.01 1 liF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92113 


719F1RP113RI202SE 


Bulk 


0.012 liF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92123 


719F1RP123PJ202SE 


Bulk 


0.015 liF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92153 


719F1RP153PJ202SE 


Bulk 


0.018 ixF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92183 


719F1RR183PJ202SE 


Bulk 


0.020 liF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92203 


719F1RR203PJ202SE 


Bulk 


0.022 liF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92223 


719F1RR223PJ202SE 


Bulk 
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Film Capacitor PH I LI PS 

A C and Pulse 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance | 


Pitch 


Philips 
Part Number 


Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.024 jjlF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92243 


719F1RG243PJ202SE 


Bulk 


0.027 p.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92273 


719F1RG273PJ202SE 


Bulk 


0.030 u.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92303 


719F1RH303PJ202SE 


Bulk 


0.033 u.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 376 92333 


719F1RH333PJ202SE 


Bulk 
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PHILIPS 



Metallized Polypropylene Film Capacitors 

(MKP, MKP/MKP) 




Features 

• 15 mm to 27.5 mm lead pitch 

• Bulk, tape and reel (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Capacitors are marked by laser on top and or on side with the 

following: 

Cap Code 

Cap Tolerance 

Rated DC Voltage 

Code for Dielectric Material (MKP) 

Code for Factory of Origin (HQ) 

Mfg Type (378) 

Mfg Name 

Year & Week of Mfg 



Series 2222 378 

AC & Pulse Film Capacitor 



General 

Cap Range 
Cap Tolerance 
Rated Voltage (DC) 

Rated Voltage (AC) 

Rated Peak to Peak 

Rated Temperature (DC) 
Rated Temperature (AC) 
Max Application Temp 
Reference Spec 
Performance Grade 
Stability Grade 

Pitch 1 5 mm 

Pitch 22.5 & 27.5 mm 
Climatic Category 

Applications 

• Where steep pulses occur 

• Motor control circuits 

• S-correction. 



0.001 to 3.3 u.F 
±5% 

250V, 400V, 630V, 1000V, 1600V, 
2000V, 2500V 

160V, 200V, 300V, 400V, 500V, 
600V, 675V 

450V, 560V, 850V, 1 1 30V, 1400V, 

1700V, 1900V 

85°C 

70°C 

85°C 

IEC 384-17 
Grade 1 (Long Life) 

Grade 2 
Grade 1 
55/085/56 



* Note: the application note conditions must be met before use of these capacitors in an actual application. See 378 section of 
PA05 Handbook. 



2222 378 6 4 153 

I I 



Capacitor Type Voltage Packaging & Lead Capacitance 

4 = 250V Length 

5 = 400V 2 = Bulk, 5 mm 

6 = 630V 4 = Bulk, 3.5 mm 

7 =1000V 5 = TapeS Reel 

8 = 1600V 8 = Bulk, 3.2 mm 

9 = 2000V 
= 2500V 
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Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


a ai r r 

U.Ul b |xr 


63UV 


CO/ 


1 5.0mm 


1111 1~7Q LA\ ^.1 

llll j/o o'+l jj 


M /A 
IN/A 


Bulk 


n mo . . r 
U.U 1 o JXr 


aw 
00UV 


CO/ 
070 


1 ^ ArvirT-, 

i j.umm 


1111 118 £41 P,^ 
LLLL J / Dt 1 Oj 


M/A 


DUIK 


A C\ll . . c 

U.UZZ (JLr 


djUV 


07b 


1 j.umm 


TO*)') "37P. LA111 
LLLL 0/0 O^tLLj 


M/A 
IN/A 


Ri ill/ 
DUIK 


0.027 |xF 


✓ a A\ / 

630V 


CO/ 

07b 


1 C A^, m 

1 b.umm 


TTT) 1~7Q CA1T1 
LLLL J/O 64Z/.5 


M/A 

N/A 


bulk 




63UV 


CO/. 
07b 


1 C A. — 

1 o.Umm 


1111 1~7Q LA111 
LLLL J/O D'+JJJ 


M/A 
IN/A 


Ri iIU 
DUIK 


a r\io . . c 
U.UJ7 |xr 


63UV 


COi 
07b 


I o.Umm 


1111 1~/Q LA1Q1 

LLLL J / 64J7J 


N 1 /A 
IN/A 


Ri II. 
DUIK 


A A/1 .7 . . C 

U.U47 jxr 


L 1 AW 

63 UV 


CO/ 
07O 


1 C A mm 

1 o.Umm 


ITT) 1~7Q LA All 
LLLL j/O 644/ J 


M /A 
IN/A 


bulk 


U.U06 |xh 


63UV 


co/ 
07b 


AA c mm 

zz. 5mm 


Z/Zz j/o 64b6J 


N 1 /A 
IN/A 


bulk 


0.068 p,F 


630V 


5% 


22.5mm 


"* "1 ^ 't 1 "7 / / m 

2222 378 64683 


N/A 


Bulk 


0.082 fxF 


630V 


5% 


22.5mm 


"1 n "i T7o / /inn 

2222 3/8 64823 


N/A 


Bulk 


0.1 2 jiF 


630V 


5% 


22.5mm 


AAAA 7~70 //MA.* 

2222 3 /a 641 24 


N/A 


Bulk 


0.1 5 |xF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 3/a 641 54 


N/A 


Bulk 


0,1 8 jxF 


630V 


5% 


22.5mm 


2222 378 64184 


N/A 


Bulk 


0.22 fxF 


630V 


5% 


27.5mm 


lYll 378 64224 


N/A 


Bulk 


0.27 p.F 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 3/0 642/4 


N/A 


Bulk 


0.33 ^jlF 


630V 


5% 


27.5mm 


AAAA T3~70 /y1"50/1 

2222 3/8 64334 


N/A 


Bulk 


0.39 jxF 


63UV 


CO/ 

0% 


27.5mm 


AAAA T70 

llll 3/8 643V4 


N/A 


D. .11. 

bulk 


0.47 u,F 


/ 7 A\ / 

63 UV 


CO/ 

0% 


A~7 C ™™ 

Z/.5mm 


llll 3/8 644/4 


N/A 


Bulk 


0.56 (xF 


630V 


5% 


27.5mm 


2222 378 64564 


N/A 


Bulk 


0.68 jxF 


630V 


5% 


27.5mm 


llll 3/0 64684 


N 1 /A 

l/A 


Bulk 


U.UUJ J jxr 


1 AAA\ / 
1 UUUV 


CO/ 

07b 


1 C A~.~~ 

I o.Omm 


1")AA A"70 7/TJ1 

llll 3/8 /4332 


N/A 


Bulk 


A AA"3Q L~ 

U.UUJV jxr 


1 ooov 


5% 


1 5.0mm 


AAAA A~70 "7/1AOA 

2222 3/8 /43V2 


f. 1 /a 

N/A 


Bulk 


A A A A 1 r 

0.004/ p.r 


1000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 3/8 /44/2 


N/A 


Bulk 


0.0056 (xF 


1000V 


5% 


1 5.0mm 


2222 378 74562 


N/A 


Bulk 


A AA/ O C 

0.006b p.r 


1 ooov 


5% 


1 5.0mm 


nn nn ~i a / m 

2222 3/8 Z4682 


N/A 


Bulk 


A AAO") C 

U.U082 fjLh 


1 ooov 


5% 


1 5.0mm 


AAAT A~70 "7/lOAA 

llll 3/8 /4822 


N/A 


Bulk 


A A1 A . C 


1 ooov 


CO/ 

07b 


1 5.0mm 


2222 3/8 /4103 


N/A 


Bulk 


0.01 2 u,F 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


AAAA 1~JO ~J A 1 AT 

llll 3/8 /4l 23 


N/A 


Bulk 


0.013 jxF 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


2222 378 74133 


N/A 


Bulk 


A A 1 C C 

U.U 1 \xl~ 


1 AAA\ / 

1 UUUV 


CO/ 

-0 


22.5mm 


AAA") 0~70 "7/11 CO 

2222 3/8 /4l 53 


N/A 


Bulk 


A A1 O . . C 

U.U 1 |j.r 


1 AAA\ / 

1 UUUV 


CO/ 
07b 


22.5mm 


AAAA HO 7/t 1 OA 

llll 3/8 /41 83 


N 1 /A 

N/A 


Bulk 


A AAA . . C 

U.Uzz u.h 


1 ooov 


CO/ 

07b 


22.5mm 


AAAA ~l~JO 7/tAAT 

2222 3/8 /4223 


N/A 


Bulk 


A AA /! C 

U.024 jxr 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


llll 378 74243 


N/A 


Bulk 


0.027 [if 


1000V 


5% 


22.5mm 


2222 378 74273 


N/A 


Bulk 


0.033 ^.F 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


2222 3/8 /4333 


N/A 


Bulk 


A A"3Q C 
U.U3V \lt 


1 ooov 


5% 


22.5mm 


inn nn ~7/i")m 

2222 3/8 /43V3 


N/A 


Bulk 


0.047 (jlF 


1000V 


CO/ 

5% 


22.5mm 


n">"i -i — 7n -7j > -7-\ 

2222 378 74473 


N/A 


Bulk 


A ACZ .. C 

U.U06 |xr 


1 ooov 


5% 


27.5mm 


llll 3/8 /4563 


N/A 


Bulk 


0.068 ijlF 


1 ooov 


5% 


27.5mm 


2222 378 74683 


N/A 


Bulk 


A ADA . . C 


1 AAA\ / 

1 UUUV 


CO/ 
07b 


27.5mm 


LLLL J/O /4B2J 


N/A 


Bulk 


A 1 A . . C 

U. 1 U (xr 


1 AAA\ / 

1 UUUV 


CO/ 

07b 


27.5mm 


")*m 0"70 "7/1 1 A/1 

Zzzz J/o /4I U4 


N/A 


Bulk 


0.12 |xF 


1 ooov 


5% 


27.5mm 


2211 378 741 24 


N/A 


Bulk 


0. 1 3 (xF 


1 ooov 


5% 


27.5mm 


^^^"N 1~7n "7 ^ 1 "l ^ 

2222 378 74 1 34 


N/A 


Bulk 


A 1 C C 

0.15 |ir 


1 ooov 


5% 


A~7 C 

2/. Omm 


nn no ~7A i c: a 

2222 378 74154 


N/A 


Bulk 


0.18 m-F 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 74184 


N/A 


Bulk 


0.22 (jiF 


1000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 74224 


N/A 


Bulk 


0.0056 u-F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 378 84562 


N/A 


Bulk 


0.0068 u.F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 378 84682 


N/A 


Bulk 


0.0082 u.F 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 378 84822 


N/A 


Bulk 


0.010 uJ 


1600V 


5% 


22.5mm 


2222 378 84103 


N/A 


Bulk 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
A C and Pulse 





DC 




Pttrh 


Philips 

Pra*"t" Mi i r"r"> r\£± r* 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


U.U 1 Z pur 


1 oUUV 


coz 
070 


22.5mm 


7777 77Q QA1 77 
LLLL 3 1 Ot 1 Z3 


M/A 

1 N/A 


DUIK 


A A1 C C 
U.U 1 3 |Xr 


1 AAA\/ 
i OUUV 


CO/, 

J /o 


22.5mm 


7777 770 041 C7 
ZZZ.Z 3 / O O" 1 33 


N/A 


Bulk 


u.u i o jxr 


1 AAA\/ 
1 OUUV 


3 /O 


zz.3i run 


7777 77O O41 Q7 
3/0 1 03 


N/A 


Bulk 


U.UZZ |xr 


1 £AA\/ 

1 6UUV 


CO/ 


77 C^ w 

ZZ. omm 


7777 77Q Q.4777 

LLLL 3/0 o4ZZJ 


M/A 
N/A 


Ri ilU 
DUIK 


A AT 7 ,, p 

U.UZ/ jxr 


1 AAAV 
1 OUUV 


COZ 

J /o 


27.5mm 


ZZZZ 3/0 0"Z/ 3 


M/A 


Ri \\\( 
DUIK. 


a A77. i. p 
U.U33 fjur 


1 oUUV 


CO/ 
3 TO 


27.5mm 


7770 7.7Q 

LLLL 3/0 04333 


M/A 


Ri iIL- 
DUIK 


A A7Q . . p 
U.U37 jxr 


I oUUV 


CO/ 
J TO 


27.5mm 


OT^O 37Q R47.Q3 
LLLL 3/o t)ij7j 


M/A 

In/A 


Ri ill/ 
DUIK 


A A/17 . . P 

U.U4/ |xr 


1 £AA\/ 

I oUUV 


COZ 
J TO 


27.5mm 


3777 3.7Q Q^147'5 
LLLL 3/0 044/ 3 


M/A 
IN/A 


Ri JU 
DUIK 


0.056 [xF 


1 600V 


5% 


27.5mm 


"1117 nn Q<r/n 
LLLL 3/0 o43D3 


N/A 


Bulk 


U.U6Z |xr 


1 L AA\ / 

1 6UUV 


CO/ 
370 


77 C 

Z/.3mm 


7777 37Q Q>1i77 

ZZZZ 3/0 o46Z3 


l\ 1 /A 

N/A 


D, .11, 

bulk 


A A£Q . . P 

U.Uoo jxr 


1 £AA\/ 

I oUUV 


CO/ 
3 70 


77 C ml -^ 

z/ .3mm 


7777 77Q Q/L£Q7 

ZZZZ 3/0 o4oo3 


f\ 1 /A 

N/A 


bulk 


A AQ7 . . P 

U.UoZ (xr 


1 L A A\ / 

I 6UUV 


CO/ 
370 


77 C mm 

z/ .3mm 


7777 77G Q/1Q77 

ZZZZ 3/0 o4oZ3 


K 1 /A 

In /A 


bulk 


A 1 A . ■ P 

U. 1 U jx,r 


1 L AA\ / 

1 6UUV 


CO/ 
370 


77 Crv,w 

Z/.bmm 


7777 77Q QAldA 

LLLL 3/0 04 1 U4 


N 1 /A 

N/A 


bulk 


0.0033 u.F 


2000V 


5% 


22.5mm 


7777 7TO (7/1777 

LLLL 378 94332 


1 /A 

N/A 


Bulk 


A AA3Q C 

U.UU37 (xr 


~i A A A\ / 

ZUUUV 


CO/ 


77 C 

ZZ. 3mm 


7777 370 Q/17Q7 

LLLL 3/0 V437Z 


N 1 /A 

N/A 


□. ,u, 
bulk 


U.UU4/ |xr 


7 A A A\ / 

ZUUUV 


COZ 
370 


77 C mm 

ZZ. 3mm 


7777 77Q Q/M77 

ZZZZ 3/0 V44/Z 


N 1 /A 

N/A 


bUlK 


A AA C L . . P 

U.UUbo jxr 


1 A A A\ / 

ZUUUV 


CO/ 

37b 


77 i; m r« 

ZZ. 3mm 


7777 77Q QZPZ7 

LLLL 3 /0 743oZ 


M/A 
N/A 


bulk 


A AAZ7 . . P 

U.UU6Z |Xr 


7 A A A\ / 

ZUUUV 


CO/ 
37b 


22.5mm 


7777 77Q QAZ77 

LLLL 3/0 74oZZ 


M/A 
In/A 


Di ilU 

bulk 


A aa/ o . c 
U.UUoo fxr 


2000V 


CO/ 
37b 


22.5mm 


7777 770 Q/1/07 

ZZZZ 3/0 V46oZ 


N 1 /A 

N/A 


D. .11, 

bulk 


a nnoi . . r 
U.UUoZ (xr 


7 AAA\ / 

ZUUUV 


CO/ 
370 


77 C mm 

ZZ. 3mm 


7777 77Q Q/1077 

ZZZZ 3/0 V4oZZ 


N 1 /A 

N/A 


bulk 


A A 1 A . . P 

U.U 1 U |xr 


7 A A A\ / 

ZUUUV 


CO/ 

37b 


77 Pmr« 

ZZ. 3mm 


7777 77Q QA1 A7 

LLLL 3/0 74 1 U3 


M/A 

N/A 


bulk 


U.U 1 Z (Xr 


7 AAA\ / 

ZUUUV 


CO/ 
37b 


22.5mm 


77 7 7 77Q Q41 7 7 

LLLL 3/0 74 I ZJ 


l\ 1 /A 

N/A 


bulk 


A A l P . . P 
U.U 1 J (Xr 


7 A A A\ / 

ZUUUV 


CO/ 
37b 


27.5mm 


7777 77Q QAl P7 
LLLL 3/0 74 I 33 


M/A 

In/A 


D. .11/ 

bulk 


0.018 |xF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94183 


N/A 


Bulk 


0.022 jjlF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94223 


N/A 


Bulk 


0.027 |iF 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94273 


N/A 


Bulk 


0.033 u.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94333 


N/A 


Bulk 


0.039 u.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94393 


N/A 


Bulk 


0.047 m.F 


2000V 


5% 


27.5mm 


2222 378 94473 


N/A 


Bulk 
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Metallized Polypropylene Film Capacitors 
(MKP) 



PHILIPS 




Features 

• 5 mm to 27.5 mm lead pitch 

• Bulk, tape and reel (restrictions ; 

Marking (Typical) 

2222-379 marked by laser print on top or on top and side with the 
following: 
Cap Code 
Cap Tolerance 
Rated DC Voltage 
Code for Dielectric (MKP) 
Code for Factory of Origin (HQ) 
Mfg Type (379) 
Mfg Name 
Year & \ 



Marking 

2222-380 marked by laser on face with the following: 
Cap Code 
Cap Tolerance 
Rated DC Voltage 
Mfg Name 

Code for Dielectric (MKP) 

Code for Year & Week of Production 



Series 2222 379/380 

AC & Pulse Film Capacitors 

(Radial Potted Box) 



Cap Range 
Cap Tolerance 
For Pitch < 15 mm 
Rated Voltage (DC) 
Rated Voltage (AC) 
Peak to Peak 
For Pitch > 1 5 mm 

Rated Voltage (DC) 

Rated Voltage (AC) 

Peak to Peak 
Rated Temperature (DC) 
Rated Temperature (AC) 
Max Application Temp 
Reference Specification 
Performance Grade 
Stability Grade 

1 00V & 1 60V 

250 V to 660V 

Pitch 5mm to 1 5mm 
Pitch 22.5mm & 27.5mm 
Climatic Category: 

Applications 



0.001 5 to 6.2 UF 
±5%, ±10% 

100V, 160V, 250V, 400V, 630V 
63V, 100V, 160V, 200V, 220V 
180V, 280V, 450V, 560V, 620V 

160V, 250V, 400V, 630V 

100V, 160V, 200V, 250V 

280V, 450V, 560V, 700V 

85°C 

70°C 

85°C 

IEC 384-17 
Grade 1 (Long Life) 

Grade 2 

Grade 2 
Grade 1 
55/085/56 



Low losses due to low contact resistance and low loss dielectric 
result in applications where high currents @ high frequency occur 
or high stability is preferred. 



* Note: the application notes conditions must be met before use of these c 
of PA05 Handbook. 



i an actual application. See 379/380 section 



2222 



379 



Capacitor 



3 

1 



Type 



Voltage 

3 = 160V 

4 = 250V 

5 = 400V 

6 = 630V 



4 

1 



Packaging, Tolerance, 
Lead Length 

1 = Bulk, 5%, 4 mm 
2 = Bulk, 10%, 4 mm 
4 = Bulk, 5%, 3.5 mm 

5 = Ammo, 1 0% 

6 = Ammo, 10% 



823 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
A C and Pulse 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.082 (xF 


160V 


5% 


1 0.0mm, 


2222 379 34823 


N/A 


Bulk 


0.10 


160V 


5% 


10.0mm 


2222 379 34104 


N/A 


Bulk 


0.12 m-F 


160V 


5% 


10.0mm 


2222 379 34124 


N/A 


Bulk 


0.15 m-F 


160V 


5% 


10.0mm 


2222 379 34154 


N/A 


Bulk 


0.18 m-F 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34184 


N/A 


Bulk 


0.22 (jtF 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34224 


N/A 


Bulk 


0.27 tiF 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34274 


N/A 


Bulk 


0.33 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34334 


N/A 


Bulk 


0.39 ^F 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34394 


N/A 


Bulk 


0.47 m.F 


1 60V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34474 


N/A 


Bulk 


0.56 ixF 


160V 


5% 


15.0mm 


2222 379 34564 


N/A 


Bulk 


0.68 ixF 


160V 


5% 


1 5.0mm 


2222 379 34684 


N/A 


Bulk 


0.82 m-F 


160V 


5% 


22.5mm 


2222 379 34824 


N/A 


Bulk 


1.0 jiF 


160V 


5% 


22.5mm 


2222 379 34105 


N/A 


Bulk 


1.2 n.F 


160V 


5% 


22.5mm 


2222 379 341 25 


N/A 


Bulk 


1.5 |iF 


160V 


5% 


22.5mm 


2222 379 341 55 


N/A 


Bulk 


1.8 m-F 


160V 


5% 


22.5mm 


2222 379 341 85 


N/A 


Bulk 


2.2 jiF 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34225 


N/A 


Bulk 


2.7 |xF 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34275 


N/A 


Bulk 


3.3 |xF 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34335 


N/A 


Bulk 


3.9 jlF 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34395 


N/A 


Bulk 


4.7 m-F 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34475 


N/A 


Bulk 


5.6 ixF 


160V 


5% 


27.5mm 


2222 379 34565 


N/A 


Bulk 


0.10 n.F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44104 


N/A 


Bulk 


0. 1 2 m-F 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 379 44124 


N/A 


Bulk 


0.15 (iF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44154 


N/A 


Bulk 


0.1 8 jiF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44184 


N/A 


Bulk 


0.22 jiF 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 379 44224 


N/A 


Bulk 


0.27 jlF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44274 


N/A 


Bulk 


0.33 |xF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44334 


N/A 


Bulk 


0.36 |xF 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 379 44364 


N/A 


Bulk 


0.39 m-F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44394 


N/A 


Bulk 


0.43 ixF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 379 44434 


N/A 


Bulk 


0.47 jj.F 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 379 44474 


N/A 


Bulk 


0.51 n-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44514 


N/A 


Bulk 


0.56 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44564 


N/A 


Bulk 


0.62 p.f 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44624 


N/A 


Bulk 


0.68 (xF 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44684 


N/A 


Bulk 


0.75 (iF 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44754 


N/A 


Bulk 


0.82 p.F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44824 


N/A 


Bulk 


1.0 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44105 


N/A 


Bulk 


1 .2 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 379 44125 


N/A 


Bulk 


1.5 jlF 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44155 


N/A 


Bulk 


1.8 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44185 


N/A 


Bulk 


2.2 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44225 


N/A 


Bulk 


2.7 (j.F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44275 


N/A 


Bulk 


3.3 u-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44335 


N/A 


Bulk 


3.9 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 379 44395 


N/A 


Bulk 


0.022 jxF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 379 54223 


N/A 


Bulk 


0.027 mF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 379 54273 


N/A 


Bulk 
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Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 











Old Philips Part 




DC 






Philips 


Number For 


Packaging 



0.033 u.F 
0.039 |xF 
0.047 jjlF 
0.056 p,F 
0.068 ijlF 



400V 
400V 
400V 
400V 
400V 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



10.0mm 
10.0mm 
1 5.0mm 
15.0mm 
15.0mm 



2222 379 54333 
2222 379 54393 
2222 379 54473 
2222 379 54563 
2222 379 54683 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



0.082 |xF 
0.10 ja 
0.12 jp 
0.15 u.F 
0.18 (xF 



0.22 5 
0.27 Lf 
0.33 u.F 
0.36 ulF 
0.39 Lf 



400V 
400V 
400V 
400V 
400V 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



1 5.0mm 
15.0mm 
15.0mm 
15.0mm 
15.0mm 



2222 379 54823 
2222 379 54104 
2222 379 54124 
2222 379 54154 
2222 379 54184 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 

Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



400V 
400V 
400V 
400V 
400V 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



15.0mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 



2222 379 54224 
2222 379 54274 
2222 379 54334 
2222 379 54364 
2222 379 54394 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



0.43 (xF 
0.47 |xF 
0.51 julF 
0.56 ixF 
0.62 |xF 



400V 
400V 



400V 
400V 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 



2222 379 54434 
2222 379 54474 
2222 379 54514 
2222 379 54564 
2222 379 54624 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



0.68 |xF 
0.75 u.F 
0.82 it 
1.0 ixF 
1.2 n-F 



M.F 
nF 



1.5 

1.8 u.F 
0.01 ixF 
0.01 2 ixF 
0.01 5 ixF 



400V 
400V 
400V 
400V 
400V 



400V 
400V 
630V 
630V 
630V 



5% 
5% 
5% 
5% 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
10.0mm 
10.0mm 
10.0mm 



2222 379 54684 
2222 379 54754 
2222 379 54824 
2222 379 54105 
2222 379 54125 



2222 379 54155 
2222 379 54185 
2222 379 64103 
2222 379 64123 
2222 379 64153 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



0.018 |xF 

0.022 k 

0.027 (jl F 
0.033 jjlF 
0.036 n,F 



0.039 |xF 
0.047 |iF 
0.056 jjl F 
0.068 m-F 
0.082 |j,F 



630V 
630V 
630V 
630V 
630V 



630V 
630V 
630V 
630V 
630V 



5% 
5% 



5% 
5% 
5% 



1 0.0mm 
10.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 
1 5.0mm 
1 5.0mm 
1 5.0mm 
1 5.0mm 
15.0mm 
1 5.0mm 



2222 379 64183 
2222 379 64223 
2222 379 64273 
2222 379 64333 
2222 379 64363 



2222 379 64393 
2222 379 64473 
2222 379 64563 
2222 379 64683 
2222 379 64823 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



0.10 ixF 
0.11 |j.F 
0.12 |uF 
0.15 u,F 
0.18 if 



0.22 |ulF 
0.27 |xF 
0.30 if 
0.33 if 
0.39 n,F 



630V 
630V 
630V 
630V 
630V 



630V 
630V 
630V 
630V 
630V 



5% 



15.0mm 
15.0mm 
22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 



2222 379 64104 
2222 379 64114 
2222 379 64124 
2222 379 64154 
2222 379 64184 



5% 
5% 



22.5mm 
22.5mm 
22.5mm 
27.5mm 
27.5mm 



2222 379 64224 
2222 379 64274 
2222 379 64304 
2222 379 64334 
2222 379 64394 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 



Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
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PHILIPS 



0.47 jjlF 
0.56 ^F 
0.68 |xF 
0.82 p-F 
1.0 ^F 



DC 



630V 
630V 
630V 
630V 
630V 



5% 
5% 
5% 
5% 
5% 



27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 
27.5mm 



Philips 



2222 379 64474 
2222 379 64564 
2222 379 64684 
2222 379 64824 
2222 379 64105 



Old Philips Part 
Number For 

N/A 
N/A 
N/A 
N/A 
N/A 



Film Capacitor 
A C and Pulse 



Packaging 

Bull- 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
Bulk 
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Film Capacitor 
A C and Pulse 



PHILIPS 




Old Philips Part 
Number For 
ence Oi 



Packaging 
Type 



0.015 u.F 


100V 


! 0% 


5.0mm 


2222 380 25153 


N/A 


Ammo 


0.018 u,F 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25183 


N/A 


Ammo 


0.022 |jlF 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25223 


N/A 


Ammo 


0.027 u,F 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25273 


N/A 


Ammo 


0.033 u.F 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25333 


N/A 


Ammo 


0.039 u,F 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25393 


N/A 


Ammo 


047 ilF 

W.ul/ [XI 


100V 


10% 


5.0mm 


2222 380 25473 


N/A 


Ammo 


056 ii F 

\j . w ju [xt 


100V 


10% 


5 Omm 

-J - \Jl 1 II 1 1 


2222 380 25563 


N/A 


Ammo 


068 ii F 

\J . wtjtj [XI 


100V 


10% 


5 Omm 


2222 380 25683 


N/A 


Ammo 


087 ii F 

U.UOZ. [XI 


100V 


10% 




7777 380 75873 

£-i—4—£— WWW £JUlLJ 


N/A 


Ammo 


0.10 uF 


100V 


1 0% 


5^mm 


2222 380 25104 


N/A 


Ammo 


010 ii F 

w. w 1 w [XI 


1 60V 


10% 


5.0mm 


2222 380 35103 

Jt>w J J 1 WW 


N/A 


Ammo 


01 7 u F 


1 60V 


10% 


5.0mm 


2222 380 35123 


N/A 


Ammo 


015 ii F 


1 60V 


10% 




2772 380 351 53 


N/A 


Ammo 


018 u F 

W . W 1 U | 1 1 


1 60V 


10% 


J . w i T I 1 T 1 


2222 380 35183 

i—t—i-i— www ww i U— ' 


N/A 


Ammo 


077 u.F 


1 60V 


10% 




2222 380 35223 


N/A 


Ammo 


077 u F 


1 60V 


10% 


50mm 


2222 380 35273 


N/A 


Ammo 


033 u F 

V.WJJ [J.I 


1 60V 


10% 


5.0mm 


2222 380 35333 

J <J* W W J J J J 


N/A 


Ammo 


039 ii F 


1 60V 


10% 




2222 380 35393 

J <J> w J J J / J 


N/A 


Ammo 


047 nF 


1 60V 


10% 


50mm 


2222 380 35473 


N/A 


Ammo 


056 ii F 


1 60V 


10% 


50m^ 


7777 380 35563 

J WW JJJUJ 


N/A 


Ammo 


068 u.F 


1 60V 


10% 


5.0mm 


2222 380 35683 


N/A 


Ammo 

/ ^ 1 II 1 IU 


0068 ii F 


250V 


10% 




2777 380 45682 


N/A 


Ammo 


0087 u F 


250V 


10% 


5 0mm 


2277 380 45822 


N/A 


Ammo 


0.010 jjlF 


250V 


10% 


5.0mm 


2222 380 45103 


N/A 


Ammo 


0.012 u,F 


250V 


1 0% 


5.0mm 


2222 380 45123 


N/A 


Ammo 


01 5 u.F 

w . w I j yx I 


250V 


10% 


S 0mm 

JtVl t 11 1 1 


2222 380 45153 

t— t- t t— WWW IJ 1 WW 


N/A 


Ammo 


018 ilF 

\J.\J 1 W JJ. 1 


250V 


10% 


5.0mm 


2222 380 45183 

£ / / /. WW 1 J 1 w -J 


N/A 


Ammo 

r^i i ii i iu 


0.022 u,F 


250V 


10% 


5.0mm 


2222 380 45223 


N/A 


Ammo 


077 ii F 

\J .\J/L/ [XI 


250V 


10% 




7777 380 45773 


N/A 


Ammi~i 
r^t 1 1 i i k — j 


033 u.F 

\J . J -J IX 1 


250V 


10% 


5.0mm 


2222 380 45333 

WWW IWWWW 


N/A 


Ammo 

/MINI IW 


039 ii F 

U.VJ x [XI 


250V 


10% 




7777 380 45393 


N/A 


Ammo 

vl 1 II 1 ll_l 


0033 nF 


400V 


10% 


50mm 


7777 380 55337 

i-i-i-L. J ww JJ J Ji. 


N/A 


Ammo 


0039 uF 

U.UUJ / [XI 


400V 


10% 


S Omm 

J.WI 1 11 J 1 


2277 380 55397 

Z-jl—d—jL- JUw JJJ/L 


N/A 


Ammo 


0.0047 u.F 


400V 


10% 


5.0mm 


2222 380 55472 


N/A 


Ammo 


0068 ilF 

w.WWw^J [XI 


400V 


10% 


S Omm 


2222 380 55682 


N/A 


Ammn 

r^i i ii i I*-. 


0082 u.F 

U.UUUi. [X 1 


400V 


10% 


S Omm 

J . wl 1 II 1 1 


2222 380 55822 

JWW J J W i_ 


N/A 


Ammo 


010 u F 


400V 


1 0% 


S Omm 
j . \j\ i ii 1 1 


2272 380 551 03 

£~£-t-l_ JUw J J 1 V^J 


N/A 


Ammo 

m i ii i iw 


017 ii F 

w.w 1 Z_ [XI 


400V 


1 0% 




7722 380 551 73 

JUW JJ 1 Z.J 


N/A 


Ammo 


n ni s ii f 


400V 


1 0% 


50mm 


JOU JJ 1 J J 


N/A 


/u 1 H 1 ivj 


018 ilF 

UiU 1 U [XI 


400V 


1 0% 


5.0mm 


2222 380 55183 

t— /— i— t— JWW JJ 1 WJ 


N/A 


Ammo 


0.056 if 


400V 


10% 


5.0mm 


2222 380 55562 


N/A 


Ammo 


0.0015 ixF 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65152 


N/A 


Ammo 


0.0018 m-F 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65182 


N/A 


Ammo 


0.0022 (iF 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65222 


N/A 


Ammo 


0.0027 ixF 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65272 


N/A 


Ammo 


0.0033 U.F 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65332 


N/A 


Ammo 


0.0039 u.F 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65392 


N/A 


Ammo 


0.C 47 u.F 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65472 


N/A 


Ammo 


0.0068 n-F 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65682 


N/A 


Ammo 
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PHILIPS 



Film Capacitor 
A C and Pulse 





| 








Old Philips Part 






DC 






Philips 


Number For 


Packaging 


Capacitance 




Tolerance 










0.0082 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65822 


N/A 


Ammo 


0.056 jxF 


630V 


10% 


5.0mm 


2222 380 65562 


N/A 


Ammo 
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Metallized Polyester Film Capacitors 
(MKT) 



PHILIPS 




Features 

• Low inductive wound cell of metallized film 

• Cell protected by epoxy lacquer 

• Radial leads of solder coated wire 

• Resistant to solvents and rinsing liquids 

• Bulk, tape and reel, ammo pak (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Parts marked with Cap Code, Tol, Voltage 



Series 2222 365/366/ 
367/368/369 
General Purpose Film 
Capacitors (Radial Epoxy 
Lacquered) 



General 

Cap Range 
Cap Tolerance 
Rated Voltage (DC) 
Rated Temperature 
Max Application Temp 
Reference Specification 
Performance Grade 
Climatic Category 

Applications 

• Blocking and coupling 

• Bypass and energy storage 



0.001 to 6.8 (xF 

±10%; ±5% 

63, 100, 250, 400, 630 

85°C 

100°C 

IEC 384-2 

Grade 1 (Long Life) 

55/100/56 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA05. 
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PHILIPS 



Film Capacitors 
General Purpose Epoxy Dip 



0.047 |xF 
0.047 
0.056 (xF 
0.056 ixF 
0.068 |i.F 



DC 

63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



10% 
5% 

10% 
5% 

10% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



Philips 

2222 365 75473 
2222 365 76473 
2222 365 75563 
2222 365 76563 
2222 365 75683 



Old Philips Part 
Number For 







Packaging 



712A1XA473PK630AG 
712A1XA473PJ630AG 
712A1XA563PK630AG 
712A1XA563PJ630AG 
712A1XA683PK630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.068 |iF 
0.082 iulF 
0.082 (xF 
0.10 m-F 
0.10 M-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



5% 
10% 

5% 
10% 
5% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 76683 
2222 365 75823 
2222 365 76823 
2222 365 75104 
2222 365 76104 



712A1XA683PJ630AG 
712A1XA823PK630AG 
712A1XA823PJ630AG 
712A1XA104PK630AG 
712A1XA104PJ630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.1 2 n,F 
0.12 m-F 
0.12 m-F 
0.12 |xF 
0.15 |xF 



63V 
63V 
63V 



10% 
5% 

10% 
5% 

10% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 15124 
2222 365 16124 
2222 365 75124 
2222 365 76124 
2222 365 15154 



712A1AB124PK630AG 
712A1AB124PJ630AG 
712A1XA124PK630AG 
712A1XA124PJ630AG 
712A1AB154PK630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.15 |xF 
0.15 |xF 
0.15 nF 
0.18 ^F 
0.1 8 ijlF 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



5% 
10% 

5% 
10% 
5% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 16154 
2222 365 75154 
2222 365 76154 
2222 365 15184 
2222 365 16184 



712A1AB154PJ630AG 
712A1XB154PK630AG 
712A1XB154PJ630AG 
712A1AB184PK630AG 
712A1AB184PJ630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.18 m-F 
0. 1 8 m-F 
0.22 m-F 
0.22 m-F 
0.22 m-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



10% 
5% 

10% 
5% 

10% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 75184 
2222 365 76184 
2222 365 1 5224 
2222 365 1 6224 
2222 365 75224 



712A1XC184PK630AG 
712A1XC184PJ630AG 
712A1AB224PK630AG 
712A1AB224PJ630AG 
712A1XC224PK630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.22 m-F 
0.27 m-F 
0.27 m-F 
0.27 m-F 
0.27 m-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



10% 
5% 

10% 
5% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 76224 
2222 365 1 5274 
2222 365 1 6274 
2222 365 75274 
2222 365 76274 



712A1XC224PJ630AG 
712A1AC274PK630AG 
712A1AC274PJ630AG 
712A1XD274PK630AG 
712A1XD274PJ630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.33 m-F 
0.33 mF 
0.33 mF 
0.33 mF 
0.39 mF 



63V 

63V 
63V 
63V 
63V 



10% 
5% 
10% 

5% 
10% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 15334 
2222 365 16334 
2222 365 75334 
2222 365 76334 
2222 365 15394 



712A1AD334PK630AG 
712A1AD334PJ630AG 
712A1XE334PK630AG 
712A1XE334PJ630AG 
712A1AD394PK630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.39 mF 
0.39 mF 
0.39 mF 
0.47 |xF 
0.47 m-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



5% 
10% 

5% 
10% 

5% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 16394 
2222 365 75394 
2222 365 76394 
2222 365 15474 
2222 365 16474 



712A1AD394PJ630AG 
712A1XE394PK630AG 
712A1XE394PJ630AG 
712A1AE474PK630AG 
712A1AE474PJ630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.47 m-F 
0.47 m-F 
0.56 m-F 
0.56 mF 
0.56 m-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



1C 



5% 
10% 

5% 
10% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 75474 
2222 365 76474 
2222 365 15564 
2222 365 1 6564 
2222 365 75564 



712A1XF474PK630AG 
712A1XF474PJ630AG 
712A1AE564PK630AG 
712A1AE564PJ630AG 
712A1XG564PK630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 



0.56 mF 
0.68 mF 
0.68 m-F 
0.68 m-F 
0.68 m-F 



63V 
63V 
63V 
63V 
63V 



5% 

10% 
5% 

10% 
5% 



5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 
5.08mm 



2222 365 76564 
2222 365 1 5684 
2222 365 16684 
2222 365 75684 
2222 365 76684 



712A1XG564PJ630AG 
712A1AE684PK630AG 
712A1AE684PJ630AG 
712A1XE684PK630AG 
712A1XE684PJ630AG 



Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
Ammo 
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Film Capacitors PH I LI PS 

General Purpose Epoxy Dip 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 
Part Number 


Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.82 |xF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 365 15824 


712A1AE824PK630AG 


Ammo 


0.82 jjlF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 365 16824 


712A1AE824PJ630AG 


Ammo 


0.82 |xF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 365 75824 


712A1XH824PK630AG 


Ammo 


0.82 y 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 365 76824 


712A1XH824PJ630AG 


Ammo 


1.0 jjlF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 365 15105 


712A1AE105PK630AG 


Ammo 


1.0 pf 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 365 16105 


712A1AE105PJ630AG 


Ammo 


1.0 m-F 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 365 75105 


712A1XI105PK630AG 


Ammo 


i.o Lf 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 365 76105 


712A1XJ105PJ630AG 


Ammo 


0.01 uJ 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85103 


712A1XA103PK101AG 


Ammo 


o.oi Lf 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86103 


712A1XA103PJ101AG 


Ammo 


0.012 Lf 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85123 


712A1XA123PK101AG 


Ammo 


0.01 2 jjlF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86123 


712A1XA123PJ101AG 


Ammo 


0.015 u,F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85153 


712A1XA153PK101AG 


Ammo 


0.015 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86153 


712A1XA153PJ101AG 


Ammo 


0.018 m-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85183 


712A1XA183PK101AG 


Ammo 


0.018 jjlF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86183 


712A1XA1 83PJ101AG 


Ammo 


0.022 |xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85223 


712A1XA223PK101AG 


Ammo 


0.022 jjlF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86223 


712A1XA223PJ101AG 


Ammo 


0.027 |xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85273 


712A1XA273PK101AG 


Ammo 


0.027 m.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86273 


712A1XA273PJ101AG 


Ammo 


0.033 u,F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85333 


712A1XA333PK101AG 


Ammo 


0.033 (xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86333 


712A1XA333PJ101AG 


Ammo 


0.039 |xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25393 


712A1A8393PK101AG 


Ammo 


0.039 ixF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26393 


712A1AB393PJ101AG 


Ammo 


0.039 m.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85393 


712A1XA393PK101AG 


Ammo 


0.039 u.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86393 


712A1XA393PJ101AG 


Ammo 


0.047 pxF 


ioov 


10% 


5.08mm 


2222 365 25473 


712A1AB473PK101AG 


Ammo 


0.047 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26473 


712A1AB473PJ101AG 


Ammo 


0.047 u,F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85473 


712A1XA473PK101AG 


Ammo 


0.047 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86473 


712A1XA473PJ101AG 


Ammo 


0.056 m-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25563 


712A1AB563PK101AG 


Ammo 


0.056 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26563 


712A1AB563PJ10IAG 


Ammo 


0.056 ixF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85563 


712A1XA563PK101AG 


Ammo 


0.056 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86563 


712A1XA563PJ101AG 


Ammo 


0.068 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25683 


712A1AB683PK101AG 


Ammo 


0.068 p.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26683 


712AIAB683PJ101AG 


Ammo 


0.068 (xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85683 


712A1XA683PK101AG 


Ammo 


0.068 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86683 


712A1XA683PJ101AG 


Ammo 


0.082 ixF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25823 


712A1AB823PK101AG 


Ammo 


0.082 u,F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26823 


712A1AB823PJ101AG 


Ammo 


0.082 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85823 


712A1XB823PKI01AG 


Ammo 


0.082 ixF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86823 


712A1XB823PJ101AG 


Ammo 


0.10 p.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25104 


712A1AB104PK101AG 


Ammo 


0.10 ixF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26104 


712A1AB104PJ101AG 


Ammo 


0.10 m-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 85104 


712A1XC104PK101AG 


Ammo 


0.10 M.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 86104 


712A1XC104PJ101AG 


Ammo 


0.12 m-F 


ioov 


10% 


5.08mm 


2222 365 25124 


712A1AC124PK101AG 


Ammo 


0.1 2 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26124 


712A1AC124PJ101AG 


Ammo 


0.15 |i.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25154 


712A1AD154PK101AG 


Ammo 


0.15 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26154 


71 2AlADl5-1P.il 01 AG 


Ammo 
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PHILIPS 



Film Capacitors 
General Purpose Epoxy Dip 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 
Part Number 


Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.18 |xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25184 


712A1AD184PK101AG 


Ammo 


0.18 m.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26184 


712A1AD184PJ101AG 


Ammo 


0.22 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25224 


712A1AE224PK101AG 


Ammo 


0.22 m.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26224 


712A1AE224PJ101AG 


Ammo 


0.27 (iF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25274 


712A1AF274PK101AG 


Ammo 


0.27 u.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26274 


712A1AF274PJ101AG 


Ammo 


0.33 ftF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25334 


712A1AF334PK101AG 


Ammo 


0.33 u.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26334 


712A1AF334PJ101AG 


Ammo 


0.39 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25394 


712A1AF394PK101AG 


Ammo 


0.39 (iF 


I oov 


5% 


5.08mm 


2222 365 26394 


712A1AF394PJ101AG 


Ammo 


0.47 m-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 365 25474 


712A1AF474PK101AG 


Ammo 


0.47 (iF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 365 26474 


712A1AF474PJ101AG 


Ammo 


0.018 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45183 


712A1AB183PK251AG 


Ammo 


0.018 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46183 


712A1AB183PJ251AG 


Ammo 


0.022 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45223 


712A1AB223PK251AG 


Ammo 


0.022 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46223 


712A1AB223PJ251AG 


Ammo 


0.027 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45273 


712A1AB273PK251AG 


Ammo 


0.027 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46273 


712A1AB273PJ251AG 


Ammo 


0.033 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45333 


712A1AB333PK251AG 


Ammo 


0.033 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46333 


712A1AB333PJ251AG 


Ammo 


0.039 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45393 


712A1AB393PK251AG 


Ammo 


0.039 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46393 


712A1AB393PJ251AG 


Ammo 


0.047 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 365 45473 


712A1AB473PK251AG 


Ammo 


0.047 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 365 46473 


712A1AB473PJ251AG 


Ammo 


0.0033 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55332 


712A1AB332PK401AG 


Ammo 


0.0033 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56332 


712A1AB332PJ401AG 


Ammo 


0.0039 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55392 


712A1AB392PK401AG 


Ammo 


0.0039 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56392 


712A1AB392PJ401AG 


Ammo 


0.0047 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55472 


712A1AB472PK401AG 


Ammo 


0.0047 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56472 


712A1AB472PJ401AG 


Ammo 


0.0056 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55562 


712A1AB562PK401AG 


Ammo 


0.0056 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56562 


712A1AB562PJ401AG 


Ammo 


0.0068 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55682 


712A1AB682PK401AG 


Ammo 


0.0068 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56682 


712A1AB682PJ401AG 


Ammo 


0.0082 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55822 


712A1AB822PK401AG 


Ammo 


0.0082 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56822 


712A1AB822PJ401AG 


Ammo 


0.010 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55103 


712A1AB103PK401AG 


Ammo 


0.010 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56103 


712A1AB103PJ401AG 


Ammo 


0.01 2 |xF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55123 


712A1AB123PK401AG 


Ammo 


0.012 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56123 


712A1AB123PJ401AG 


Ammo 


0.015 (iF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 365 55153 


712A1AB153PK401AG 


Ammo 


0.015 (iF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 365 56153 


712A1AB153PJ401AG 


Ammo 
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Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



PHILIPS 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


Pi C\A1 . C 

U.U4/ (j,h 


L~i\/ 
OJV 


i no/ 
1 1)% 


5.08mm 


T)11 ^LL "7C/I~7T 

llll J66 /:>4/j 


"71 TA 1 VA/17')DI/i' - 3nCf~ 


D. .11. 

Bulk 


U.U4/ \iY 




CO/ 


5.08mm 


TIT) ILL ~lLA~l~i 

llll J66 /64/jj 


"71 TA 1 \/ \ a~j~>d\l ~)r\cr~ 

l\ IA\ XA4/ JrJbJUbb 


D. .11, 

bulk 


U.loo ^.r 


l~}\i 

D-5V 


i no/ 


5.08mm 


T)T) ILL. ~7QQL1 
llll JOO /DDOJ 


"7 1 ~> A 1 V A dL "JDl/jOriCf"" 


bulk 


0.056 (xF 


63V 


5% 


5.08mm 


Till 366 76563 


712A1XA563PJ630SG 


Bulk 




63V 


1 no/ 


b.Uomm 


I'm ~}LL ~1ZLQ~2 

llll Sbb / DboS 




D. .It. 

Bulk 


0.068 |jlF 


63V 


5% 


5,08mm 


T)T) O// "7/ / 0"3 

llll J66 /66oJ 


"7 1 1A 1 VA/OTni/ lAf"/"" 

/l 2A1XA6o3PJ6305G 


Bulk 


0.082 |j,F 


63V 


1 0% 


5.08mm 


TIT) ~)LL "7COTJ 

llll j66 /bozo 


/I 2A1 XAo23PK63lbG 


Bulk 


0.082 (jlF 


63V 


5% 


5.08mm 


nn i / / ~i / nn 

2222 366 76823 


"7i ia iv/Annrti / 1 Ar/~ 

71 2A1XA823PJ630SG 


Bulk 


0.10 ixF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75104 


712A1XA104PK630SG 


Bulk 


0.10 m-F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76104 


712A1XA104PJ630SG 


Bulk 


0.12 |xF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 15124 


712A1AB1 24PK630SH 


Bulk 


0.12 (xF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 16124 


712A1AB124PJ630SH 


Bulk 


0. 1 2 m-F 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75124 


71 2A1 XA1 24PK630SG 


Bulk 


0.12 m-F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76124 


712A1XA124PJ630SG 


Bulk 


0. 1 5 jjlF 


63V 


10% 


7.62mm 


1 1 1 1 i / / i r 1 r /i 

^222 36b 1 51 54 


71 2A1 AB1 54PK630SH 


Bulk 


0.15 jjlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 1 61 54 


71 2A1 AB1 54PJ630SH 


Bulk 


0.15 |xF 


63V 


10% 


5.08mm 


1 1 1 1 i / / ^ r* 1 r* >i 

2222 366 751 54 


-ji i a i\/r*i r~*tr^i//i r\t~ /~~- 

71 2A1XB1 54PK630SG 


Bulk 


0.15 |xF 


63V 


5% 


5.08mm 


1111 1 y / ~~1 S <\ T~ A 

1111366 76154 


712A1XB154PJ630SG 


Bulk 


0.18 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 15184 


712A1AB184PK630SH 


Bulk 


0.18 (xF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 16184 


712A1AB184PJ630SH 


Bulk 


0. 1 8 (xF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75184 


712A1XC184PK630SG 


Bulk 


0.18 |o.F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76184 


712A1XC184PJ630SG 


Bulk 


0.22 jxF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 1 5224 


712A1AB224PK630SH 


Bulk 


0.22 m.F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 16224 


712A1AB224PJ630SH 


Bulk 


0.22 n,F 


63V 


10% 


5.08mm 


llll 1 / / -TrT> ^ 

2222 366 75224 


7 1 2A1 XC224PK630SG 


Bulk 


0.22 nF 


63V 


5% 


5.08mm 


1 1 1 1 i / / /i 

2222 366 762/4 


71 2A1XC224PJ630SG 


Bulk 


0.27 p.F 


63V 


10% 


7.62mm 


1111 \ / y A r 1 ~ 7 

Till 366 15274 


""7 1 1 A 1 A y— "i - 7 H ni/ / "lAri 1 

71 2A1 AC274PK630SH 


Bulk 


0.27 p.F 


63V 


5% 


7.62mm 


llll 366 16274 


~7 1 1 A 1 Kl 1~7 A ni / lllPI 1 

71 2A1 AC274PJ630SH 


Bulk 


0.27 jjlF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75274 


712A1XD274PK630SG 


Bulk 


0.27 |xF 


63V 


5% 


5.08mm 


1111 1 / / ~l f ~\~~} A 

llll 366 76274 


71 2A1XD274PJ630SG 


Bulk 


0.33 jjlF 


63V 


10% 


7.62mm 


111"* 1 / / 11 \~\ A 

llll 366 15334 


~ 7 1 1 a i A r^i i^nf/zl/^^i i 

712A1AD334PK630SH 


Bulk 


0.33 (o-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 16334 


712A1AD334PJ630SH 


Bulk 


0.33 (jlF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75334 


712A1XE334PK630SG 


Bulk 


0.33 txF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76334 


712A1XE334PJ630SG 


Bulk 


0.39 |xF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 1 5394 


712A1AD394PK630SH 


Bulk 


0.39 (xF 


63V 


5% 


7.62mm 


1111 1 / / 1 / ~\C\ A 

1111366 16394 


71 2A1 AD394PJ630SH 


Bulk 


0.39 |xF 


63V 


10% 


5.08mm 


nil i / / ~7 1 — \e\ a 

llll 366 75394 


71 2A1 XE394PK630SG 


Bulk 


0.39 |xF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76394 


712A1XE394PJ630SG 


Bulk 


0.47 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 15474 


712A1AE474PK630SH 


Bulk 


0.47 |aF 


63V 


5% 


7.62mm 


mil// *. / A~ 7 A 

llll 366 1 6474 


712A1AE474PJ630SH 


Bulk 


0.47 |j,F 


63V 


10% 


5.08mm 


llll 1/ / ~~rr~ a~j a 

llll 366 75474 


7 1 2A1 XF474PK630SG 


Bulk 


0.47 |j,F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76474 


712A1XF474PJ630SG 


Bulk 


0.56 (xF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 1 5564 


712A1AE564PK630SH 


Bulk 


0.56 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 1 6564 


712A1AE564PJ630SH 


Bulk 


0.56 n-F 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75564 


712A1XG564PK630SG 


Bulk 


0.56 jji,F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 366 76564 


712A1XG564PJ630SG 


Bulk 


0.68 jxF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 366 15684 


712A1AE684PK630SH 


Bulk 


0.68 u.F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 366 1 6684 


712A1AE684PJ630SH 


Bulk 


0.68 ixF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 366 75684 


712A1XE684PK630SG 


Bulk 


0.68 ijlF 


63V 


5% 


5. 08mm 


2222 366 76684 


712A1XE684PJ630SG 


Bulk 
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PHILIPS Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



1 1 

DC 


1 


Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.82 m-F 


63\ 


10% 


7 AO mm 


2229 366 1 5824 

LLLL JOO 1 JOi." 


712A1AF824PK630SH 


Bulk 


0.82 (xF 


63V 


5% 


7 AO mm 
/ .OZI 1 II 1 1 


9999 "366 1 6R94 


71 2A1 AE824P1630SH 


Bulk 


0.82 |* 


63V 


10% 


c. OP, mm 

J. VOI 1 II 1 1 


222? 366 75874 


71 2A1 XH824PK630SG 


Bulk 


0.82 ixF 


63V 


5% 


j.Uomm 


IT) - ) ozz 7AR04 
LLLL Job /boZ^ 


71 0A1 Vl-IR04PIA7nc;f~ 
/ 1 ZA 1 AriOZ^rJbJUJ"o 


Ri ills 
DUIK 


1.0 m-F 


63V 


10% 


7 A? mm 

/ .DZ.1 1 II 1 1 


1111 ^AA 1 si ns 


71 9A1 AM10SPK630SH 


Bulk 


1.0 |xF 


63V 


5% 


7 AO trim 
/ ,OZ.1 1 II 1 1 


9992 ^AA 1 A1 DS 


71 7A1 AM 1 05PI630SH 


Bulk 


1.0 fiF 


63V 


10% 


J .UOl III 1 1 


9999 1AA 7S1 OS 

LLLL JOO / J 1 UJ 


71 7A1 X1 1 05PK6305G 


Bulk 


1.0 ^F 


63V 


5% 


S f)P>mm 
J .UOl Til 1 1 


9999 "3AA 7A10S 

LLLL JOO / O 1 UJ 


71 7A1 XI1 05PI6305H 

/ 1 Zj \ 1 /\J 1 VJJI JUJUJvJ 


Bulk 


0.010 (xF 


100V 


10% 


5.08mm 


LLLL joo oj 1 Uj 


71 ") A 1 VA1 f~ODI/1 01 Cf" 

/ I ZA I AAI Ujrls I U I jLj 


Pi .11^ 

DUIK 


0.01 |ulF 


100V 


5% 


C OPmm 

j.uornm 


9999 "5AA RA1 V\\ 

LLLL JOO OO 1 UJ 


71 9A1 yai n^pn m 

1 \ Lr\ \ y\r\ \ UJrJ 1 U 1 JO 


Bulk 


0.012 m-F 


100V 


10% 


^ OPmm 


0000 "3AA RS1 0"^ 
LLLL JOO Oj 1 ZJ 


71 9A1 vai 9'^Pk'i m ^r; 

/ I Lr\ I /\r\ I L J r l\ I U I JvJ 


Ri ilk 

DUIK. 


0.01 2 m-F 


100V 


5% 


C OPmm 


9999 "3AA RA1 0"3 

LLLL JOO OO 1 ZJ 


71 A 1 YA1 9^PI1 01 

/ I Zr\ I AM I Z J r J I U I JO 


Bulk 


0.015 m-F 


100V 


10% 


C OPmm 

o.uomm 


9799 "3AA RS1 S^ 

LLLL JOO OJ I JJ 


71 9A1 YA1 S^PKI 01 

1 1 Lr\ 1 An 1 JJrrN 1 U 1 JO 


Bulk 


0.01 5 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


LLLL 366 861 53 


/1 2Al XAl jjPJI Ul bo 


Bulk 


0.018 m-F 


100V 


10% 


j.uomm 


0000 ^AA P.S1 R^ 
LLLL JOO OJ I OJ 


71 9A1 YA1 R^PkH 01 

1 1 Lr\ 1 /\r\ 1 OJrlN 1 U 1 JO 


Bulk 


0.018 ixF 


100V 


5% 


OPmm 

j.uomm 


0099 ^AA RA1 PH 

LLLL JOO OO 1 OJ 


71 9A1 YA1 r^pm m 

1 \ Lr\ 1 An 1 O J rj 1 U 1 JO 


DUIK. 


0.022 ixF 


100V 


10% 


j.uomm 


9999 "3 A A ft^99^ 

LLLL JOO OJZZJ 


71 9A1 YA991Pkf 1 01 ^.C 

1 1 Lr\ 1 /\r\LL JrlN 1 U 1 JO 


Bulk 


0.022 m.F 


100V 


5% 


C flQmm 

j.Uomm 


0000 ^AA RAOO^ 
LLLL JOO OOZZJ 


71 0A1 YAOO^P1 1 m 

/ 1 Lr\ 1 AAZZj rJ 1 U 1 JO 


duik 


0.027 m-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 366 o52/i 


/l zAl XA2/jrKl UI bo 


Bulk 


0.027 m.F 


100V 


5% 


^ OPmm 

j.uomm 


0000 TAA PA07"} 
LLLL JOO OOZ/J 


71 0A1 YA07^PI1 HI 

/ 1 ZA 1 AAZ / J r J 1 U 1 JO 


Ri i 1 
DUIK 


0.033 m-F 


100V 


10% 


j.Uomm 


0000 "3 A A RCQ'JO 
LLLL JOO OJJJJ 


71 0A1 YAl^lPk'1 D1 sY~ 
/ 1 ZA 1 AAJ J J tin 1 U 1 JO 


Ri ills 
DUIK 


0.033 m-F 


100V 


5% 


j.uomm 


0000 TAA P.A'3'3'3 
LLLL JOO OOJJJ 


71 0A1 YAl^P1 1 fl1 

/ 1 ZA 1 AAJ J J rJ 1 U 1 JO 


Ri i 1 
DUIK 


0.039 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


LLLL joo ZjJ7J 


71 A 1 AD1Q"J Pt^ T n 1 CI— 1 
/ 1 ZA 1 ADJ7JrtN 1 U 1 jM 


Ri ,IL- 

DUIK 


0.039 mF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 263V3 


/ 1 2A1 ABJy 1 n 1 1 bH 


Bulk 


0.039 m,F 


100V 


10% 


^ ORmm 
J .UOl I till 


9999 "3 AA RS^Q^ 

LLLL JOO 0JJ7J 


71 9A1 YA^Q^Pk"1 01 ^.C 

/ 1 ZA 1 AAJ 7 J r IN 1 U 1 JO 


Bulk 


0.039 |j.F 


100V 


5% 


c: ORmm 
J. UOl III I 1 


9999 ^ AA RA?Q^ 

LLLL JOO 0DJ7J 


71 9A1 YA^CHP1 1 01 ST"^ 

/ 1 ZA 1 AAJ 7 J r J 1 U 1 JO 


Bulk 


0.047 mF 


100V 


10% 


7.62mm 


0000 "3AA 0S47^ 

LLLL JOO ZJn/ J 


71 9A1 AR47^PK"1 m 

/ I ZA I ADtv J r In I U I jn 


Ri iIL- 
DUIK 


0.047 mF 


100V 


5% 


7.62mm 


0000 1AA 0A471 

LLLL JOO ZDtVJ 


71 9A1 AR47^PI1 01 

/ 1 ZA 1 ADt / J rj 1 U 1 jn 


Bulk 


0.047 m.F 


100V 


10% 


5.08mm 


"mi t//" oc/171 
2222 366 oo4/3 


"71 TA IN/A/I^'SDI/I (11 C/~ 

/I 2A1 XA4/JrtNl Ul bo 


Bulk 


0.047 |j.F 


100V 


5% 


C OPmm 

j.uomm 


0000 ^AA RA47T 
LLLL JOO OOtvJ 


71 0A1 YA47^P1 1 01 ^C. 
1 \ Lr\ 1 Anl / J r J 1 U 1 JO 


Ri ills 
DUIK 


0.056 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


0000 ^ AA OCCAO 
LLLL JOO ZjjOJ 


71 0A1 ARRA^PI^I 01 CU 
/ 1 ZA 1 AD JO J r in 1 U 1 jn 


Ri ills 
DUIK 


0.056 p.F 


100V 


5% 


7.62mm 


0000 ^AA 0AsA"3 
LLLL JOO ZDJOJ 


71 OA 1 AR^A^ P1 1 01 c: I I 

/ I ZA I AD JO J rj I U I jrl 


Ri ills 
DUIK 


0.056 |xF 


100V 


10% 


j.uomm 


0000 1AA RCCA'} 
LLLL JOO OJJOJ 


71 0A1 YA^A^PkH 01 

/ I ZA I AAJO J r IN I U I JO 


Ri ills 
DUIK 


0.056 m.F 


100V 


5% 


5.08mm 


ini *>// o/cs;~) 

2222 366 86563 


~71">A 1 VAC/'DDM C\y Cf~~ 

1 1 2A1 XAbb J Y\ 1 (J 1 bo 


Bulk 


0.068 m-F 


ioov 


10% 


7.62mm 


0000 "3AA O^AR^ 

LLLL JOO ZJOOJ 


71 0A1 ARAR^PkH 01 

/ I ZA I ADOO JrlN I u I jn 


Bulk 


0.068 mF 


100V 


5% 


7.62mm 


9999 "3AA 9 AAR^ 

LLLL JOO ZOOOJ 


71 0A1 ARAR^PII 01 

/ 1 ZA 1 ADOOJrJ 1 U 1 jn 


Ri ills 
DUIK 


0.068 mF 


100V 


10% 


c; no mm 

J .UOl 111 1 1 


9999 ^AA RSAR1 

LLLL JOO OJOOJ 


71 0A1 YAAR^PKI 01 "sH 

/ I ZA 1 AAOO J r IN 1 U 1 JO 


Rail- 

DUIK 


0.068 m-F 


100V 


5% 


C ORmm 

j.uomrTi 


9000 "3AA RAAR^ 
LLLL JOO OOOOJ 


71 0A1 YAAR^P1 1 01 

l 1 ZA 1 AAOO J r J 1 U 1 JO 


Rulls 
DUIK 


0.082 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


"l")"l") "?ZZ TirOT) 

2222 Job 2bozj 


"71 ")A 1 ADOT3DI/1A1CU 

/I zai Abb2jrKl ul bH 


Bulk 


0.082 m-F 


100V 


5% 


/ .ozinm 


0000 ^AA 0AR0^ 

LLLL JOO ZOOZJ 


71 0A1 ARRO^P1 1 01 CM 
/ 1 ZA 1 ADOZJrJ 1 U l Jn 


Rnl Is 

DUIK 


0.082 m-F 


100V 


10% 


c; ORmm 
J.UOlTlill 


9999 ^AA R^RO"} 

LLLL JOO OJOZJ 


71 0A1 YRRO^PI^I 01 

/ I ZA 1 ADOZ Jf IN 1 U 1 JO 


Ri ills 
DUIK 


0.082 m-F 


100V 


5% 


^ flQmm 

j.Uomm 


0000 "}AA PARO^ 

ZZZZ Jbb oboZJ 


71 A 1 VDRO "3 P1 1 1 Cf~ 
/ 1 ZA 1 AdoZj rJ 1 U 1 Jo 


DUIK 


0.10 mF 


100V 


10% 


7.62mm 


0000 1AA 1^1 C\A 
LLLL JbO ZJ 1 Ut- 


71 A 1 AR1 04Pk'1 01 CM 
/ 1 ZA 1 Ad 1 Un-r in 1 U 1 Jri 


Ri ills 
DUIK 


0.10 mF 


100V 


5% 


7.62mm 


LLLL joo Zol U4 


71TA1 AD1A/DI1A1CU 

/I ZAl AB1 U4PJ1 Ul jH 


Bulk 


0.10 mF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 366 85104 


712A1XC104PK101SG 


Bulk 


o.io mF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 366 86104 


712A1XC104PJ101SG 


Bulk 


0.12 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 366 25124 


712A1AC124PK101SH 


Bulk 


0.12|xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26124 


712A1AC124PJ101SH 


Bulk 


0.15 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 366 25154 


712A1AC154PK101SH 


Bulk 


0.15 m-F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26154 


712A1AC154PJ101SH 


Bulk 
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Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



PHILIPS 



DC 



Philips 



Old Philips Part 
Number For 



Packaging 





i nnv 
1 uuv 


1 no/ 
I u /o 


7.62mm 


llll jfao Id I 0*+ 


71 ")A1 AP>1 Q.AV>V\ fll CU 
1 \ U\\ AU 1 OT-rrs 1 U 1 bn 




Bulk 


0.1 8 (xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26184 


712A1AD184PJ101SH 




Bulk 


U.ZZ |xr 


i nnv/ 
1 UUV 


i no/ 
1 UYo 


7.62mm 


llll J66 iDll^t 


"71 1A1 AC")")/1Dt/1 1*11 CLJ 

/ I ZA I AtZZ'+r K I U I bn 




bulk 


O.zz |xr 


1 00V 


5% 


7.62mm 


llll 366 26224 


/ 1 ZA1 AtzZ4P.ll Ul SH 




Bulk 


n ~)~7 C 

(J.// (xr 


1 AA\ / 

1 oov 


1 AO/ 

1U% 


/.62mm 


llll 366 252/4 


7HA1 A CT7/1 DI/1 n 1 CLJ 

/ I zAI Ah/74I J KJ u I bH 




Bulk 


0.27 p,F 


100V 


5% 


7.62mm 


Till ~3 / t ~}/~~i~IA 

llll 366 262/4 


/12A1AF2/4PJ101SH 




Bulk 


0.33 u.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 366 25334 


712A1AF334PK101SH 




Bulk 


0.33 (xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26334 


712A1AF334PJ101SH 




Bulk 


0.39 u,F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 366 25394 


712A1AD394PK101SH 




Bulk 


0.39 u-F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26394 


712A1AD394PJ101SH 




Bulk 


0.47 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 366 25474 


712A1AE474PK101SH 




Bulk 


0.47 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 366 26474 


712A1AE474PJ101SH 




Bulk 


0.018 u.F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45183 


712A1AB183PK251SH 




Bulk 


0.01 8 |xF 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 366 461 83 


712A1AB183PJ251SH 




Bulk 


0.022 u.F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45223 


7 1 2A1 AB223 PK25 1 SH 




Bulk 


0.022 u,F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 366 46223 


71 2A1 AB223 PJ25 1 SH 




Bulk 


0.027 |xF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45273 


712A1AB273PK251SH 




Bulk 


0.027 u,F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 366 46273 


71 2A1AB273PJ251SH 




Bulk 


0.033 u,F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45333 


712A1AB333PK251SH 




Bulk 


0.033 u,F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 366 46333 


71 2A1AB333PJ251SH 




Bulk 


0.039 jxF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45393 


712A1AB393PK251SH 




Bulk 


0.039 u,F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 366 46393 


712A1AB393PJ251SH 




Bulk 


0.047 u,F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 366 45473 


712A1AB473PK251SH 




Bulk 


0.047 jxF 


250V 


5% 


7.62mm 


YLYL 366 46473 


712A1AB473PJ251SH 




Bulk 


0.0033 |jlF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55332 


712A1AB332PK401SH 




Bulk 


0.0033 u.F 


400V 


5% 


7.62mm 


YLYL 366 56332 


712A1AB332PJ401SH 




Bulk 


0.0039 u.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55392 


712A1AB392PK401SH 




Bulk 


0.0039 u.F 


400V 


5% 


7.62mm 


YLYL 366 56392 


712A1AB392PJ401SH 




Bulk 


0.0047 u.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55472 


71 2A1 AB472PK401 SH 




Bulk 


0.0047 u.F 


■400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56472 


712A1AB472PJ401SH 




Bulk 


0.0056 u,F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55562 


712A1AI562PK401SH 




Bulk 


0.0056 u.F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56562 


712A1AI562PJ401SH 




Bulk 


0.0068 u.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55682 


712A1AI682PK401SH 




Bulk 


0.0068 |xF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56682 


712A1AI682PJ401SH 




Bulk 


0.0082 fxF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55822 


712A1AI822PK401SH 




Bulk 


0.0082 u-F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56822 


712A1A1822PJ401SH 




Bulk 


0.01 u,F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55103 


712A1AI103PK401SH 




Bulk 


0.010 (xF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56103 


712A1AI103PJ401SH 




Bulk 


0.01 2 u.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55123 


712A1AI123PK401SH 




Bulk 


0.012 u-F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56123 


712A1AI123PJ401SH 




Bulk 


0.015 ixF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 366 55153 


712A1A1153PK401SH 




Bulk 


0.015 u-F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 366 56153 


712A1AJ153PJ401SH 




Bulk 
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1 

DC 






Philips 


Old Philips Part 
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Packaging 


0.047 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75473 


712A1XA473PK630SS 


Bulk 


0.047 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76473 


712A1XA473PJ630SS 


Bulk 


0.056 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75563 


712A1XA563PK630SS 


Bulk 


0.056 


63V 


5% 


5 08mm 

J UU 1 II 1 1 


2222 367 76563 


712A1XA563PJ630SS 


Bulk 


0.068 |xF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75683 


712A1XA683PK630SS 


Bulk 


0.068 |iF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76683 


712A1XA683PJ630SS 


Bulk 


0.082 u-F 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75823 


712A1XA823PK630SS 


Bulk 


0.082 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76823 


712A1XA823PJ630SS 


Bulk 


0.10 m.F 


63V 


1 0% 


j .uoi ni n 


9999 367 75104 

JO/ / J 1 


71 2A1 XA1 04PK630SS 


Bulk 


0.10 


63V 


5% 


5.08mrn 


7.111 367 76104 


712A1XA104PJ630SS 


Bulk 


0.12 |xF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 15124 


712A1AH124PK630ST 


Bulk 


0.12 ujlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16124 


712A1AH124PJ630ST 


Bulk 


0.12 


63V 


10% 


5,08mm 


2222 367 75124 


712A1XA124PK630SS 


Bulk 


0.12jjlF 


63V 


JTO 


o.uofTirn 


ZZZZ JOI / O 1 /-\ 


71 9A1 XA1 94PI630S C ; 
/ l z/A I /\r\ I z^rjoju JJ 


Bulk 


0.1 5 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 15154 


712A1AH154PK630ST 


Bulk 


0.1 5 jjlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16154 


712A1AH154PJ630ST 


Bulk 


0.15 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75154 


712A1XB154PK630SS 


Bulk 


0.1 5 jj,F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76154 


712A1XB154PJ630SS 


Bulk 


0.18 u-F 


63V 


i n°z, 

1 KJ/O 


/ A / mm 
/ XiJ-\ 1 !i T 1 


1111 167 1 R 1 R4 

ZZZZ JO/ I J I 07 


71 9A1 AH1 84PK630 C ;T 

/ 1 Z/A 1 AAI II o^r fxO JU J 1 


Bulk 


0.18 jjlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16184 


712A1AH184PJ630ST 


Bulk 


0.18 (xF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75184 


712A1XC184PK630SS 


Bulk 


0.18 u-F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76184 


712A1XC184PJ630SS 


Bulk 


0.22 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 1 5224 


712A1AH224PK630ST 


Bulk 


0.22 


63V 


J 70 




1111 "?£7 1 6974 

/-/./-/. JO/ 1 OZZT 


71 9A1 AH994PI6~?n < n~ 
/ 1 zr\ 1 rsrizZTrJOJVJJ 1 


Bulk 


0.22 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75224 


712A1XC224PK630SS 


Bulk 


0.22 m-F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76224 


712A1XC224PJ630SS 


Bulk 


0.27 jjlF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 15274 


712A1AJ274PK630ST 


Bulk 


0.27 jxF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16274 


712A1AJ274PJ630ST 


Bulk 


0.27 


63V 


1 n% 


j.uoi run 


7777 ~<kl 7^974 

ZZZZ JO/ / 


71 9A1 Xn974Pk"A^0^ (: ; 

/ 1 ZAl AUi/Tf NDjUjJ 


Ri ilL- 


0.27 jjlF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76274 


712A1XD274PJ630SS 


Bulk 


0.33 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 15334 


712A1AK334PK630ST 


Bulk 


0.33 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16334 


712A1AK334PJ630ST 


Bulk 


0.33 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75334 


712A1XG334PK630SS 


Bulk 


0.33 


63V 


J70 


J-UOiTllTl 


9999 7A7 7A^H4 
LLLL JO/ /UJJT 


71 9ai xr;'?^4PiA^n c ; c ; 

/ l z/A l Au J J^rjo juj J 


Ri ill/ 
DUIK 


0.39 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 1 5394 


712A1AK394PK630ST 


Bull 


0.39 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16394 


712A1AK394PJ630ST 


Bulk 


0.39 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75474 


712A1XF474PK630SS 


Bulk 


0.39 (jlF 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76474 


712A1XF474PJ630SS 


Bulk 


0.47 


63V 


1 \J /o 


/ .ozi rim 


9999 ^A7 1 ^474 
ZZZZ JO/ 


71 9A1 Al 474Pk'A^n^T 
/ 1 Zn 1 r\LT/ 7INC3JUJ 1 


Ri ilL- 


0.47 u-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 1 6474 


712A1AL474PJ630ST 


Bulk 


0.47 jjlF 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75394 


712A1XE394PK630SS 


Bulk 


0.47 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76394 


712A1XE394PJ630SS 


Bulk 


0.56 llF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 1 5564 


7 1 2A1 AM564PK630ST 


Bulk 


0.56 m-F 


63V 


5% 


/ r\) rnrn 

/ .Oi-I [MM 


9999 ?A7 1 ARA4 

JO/ 1 O 


71 9A1 AM t >A4PIA10 c ;T 

/ 1 Zn 1 AM 1 JO^rJO JUJ 1 


Ri ilLr 
DUIK 


0.56 m-F 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75564 


712A1XH564PK630SS 


Bulk 


0.56 m-F 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76564 


712A1XH564PJ630SS 


Bulk 


0.68 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 367 1 5684 


712A1AM684PK630ST 


Bulk 


0.68 m.F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 367 16684 


712A1AM684PJ630ST 


Bulk 


0.68 


63V 


10% 


5.08mm 


2222 367 75684 


712A1XE684PK630SS 


Bulk 


0.68 


63V 


5% 


5.08mm 


2222 367 76684 


712A1XE684PJ630SS 


Bulk 
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Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



PHILIPS 



Ca p acitance 


I 

DC 




Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


n or ii f 

U.OZ (XF 


63 V 


10% 


7.62mm 


9977 ~Kfn 1 \9T)A 
ZZZZ jo/ 1 JOZ^ 


71 9A1 AMP74Pk , A7n c: ;T 

/ I Z/A I Ml lOZ^r NOJUJ I 


R ill^ 


n rt M f 

U.OZ (XT 


63V 


5% 


7.62mm 


7777 1 £P>74 

ZZZZ JO/ 1 OOZt 


71 7A1 A MP.7 4 PI A7n<TT 

/ 1 Z/A 1 AM lOZ^rJOJUJ 1 


Bulk 


fO ii F 
U.OZ (Xr 


63V 


10% 


^ OP mm 
J.UOIIHI) 


ZZZZ JO/ / jozt- 


71 9A1 XIP^PKA'W^ 

/ I Ar\ I /NJOZTrrSOJUJJ 


Bulk 


A OT c 
U.82 (xr 


63V 


5% 


o.U8mm 


777") 7Z7 7ZQ7zl 

llll 6b/ /6oz4 


"71 7 A 1 VIQ7/1 DIZ7/7CC 

/ 1 z/Al AJoZ4rJbjUbj 


n , ,||, 

Bulk 


1 n n f 
i .u |xr 


63V 


10% 


7 Z7 mm 

/ .ozmm 


7777 7 £7 Kin 1 ; 

t-LLL JO/ 1 J 1 UJ 


71 9A1 AM 1 rmPk'Alfl^T 

/ 1 Zr\ 1 /Al II UJrlxOJuJ 1 


Rl ill.- 
DUIK 


1 a .. f 
I .U (xr 


63V 


5% 


7.62mm 


7777 7Z7 1 Z.1 
llll JO/ 1 D 1 UJ 


71 7 a i am 1 rmpiz.^ncrr 
/IZ/AlA! llUJrJbJUjI 


DUIK 


1 a .. f 
I .U (ir 


63V 


10% 


c, nQmm 
j.Uomm 


7777 7A7 7^1 f"K 
llll 6b! / J 1 UJ 


71 7 A 1 Vk' 1 n^Pl^A^flCC 
/ 1 ZA 1 Ar\ 1 UJr InOJUjo 


Ri ilU 
DUIK 


i a .. f 
1 .U (xr 


63V 


5% 


j.Uomm 


7777 7Z.7 7Z 1 Ac 
llll Jo/ /O I Uj 


71 7 a i vif'i nRPiATncc: 

/ 1 ZA 1 At\ 1 UjrJbJUjJ 


Ri IU 

bulk 


0.010 |xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 367 85103 


71 2A1XC1 03PK1 01 SS 


Bulk 


a A1 a . . f 
U.U 1 U (xr 


100V 


5% 


j.Uomm 


7777 7z"7 oz i m 
ZZZZ jo/ oo 1 Uj 


~7 1 7 A 1 V/" 1 i77 Dl 1 A1 CC 

/I ZAI XC_ I UJrJ I U I bb 


Bulk 


A Al T . . F 

U.U 1 Z (xr 


100V 


10% 


b.Uomm 


7777 "3Z"7 OC1T3 
Zzzz JO/ J I Zj 


"71 7A1VA1 77DI/1A1 CC 

/ I ZAIXAI ZjrKIUlbb 


D. .11, 

Bulk 


Ann . . f 
U.U 1 Z (xr 


100V 


5% 


5.08mm 


7 77 7 7Z"7 QZ 1 77 
ZZZZ JO/ OO I ZJ 


"71 7A 1VA177D!1i71 CC 

/ 1 ZA 1 XA 1 Z j rj 1 U 1 bb 


Bulk 


A Al C F 

U.U1 5 (xr 


100V 


10% 


5.08mm 


7777 ~i l~i oci c"3 
llll Jo/ obl JJ 


71TA1 VA1 C7DI/ini CC 

/I ZAI XA1 bJrKl Ul bb 


Bulk 


0.015 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 367 86153 


71 2A1XA1 53PJ1 01 SS 


Bulk 


A Al Q .i F 

U.U 1 o (xr 


100V 


10% 


j.Uomm 


7777 7Z7 QC1 Q7 
llll JO/ OJ I OJ 


71 7A1VA1 Q7DI/ir\1CC 
/ 1 ZA 1 AAI O J r In 1 U 1 bb 


DUlK 


A Al D . . F 

U.U 1 o (Xr 


100V 


5% 


j.Uomm 


7777 7£~7 Q7 

Zzzz jo/ OO I OJ 


"71 7A1VA 1 Q7DI1i71 CC 

/ 1 ZAIXAI oJrJ 1 Ulbb 


D. .11^ 

bulk 


A ATI . . F 

U.UZZ |xr 


100V 


10% 


b.Uomm 


ZZzz jo/ ojzzj 


"717A1VA777DI/1A1 CC 

/ I ZAI aAZZjTKI Ul bb 


D. .IL 

bulk 


A ATT . . F 

U.UZZ |xr 


100V 


5% 


5.08mm 


TT)1 "3Z"7 OZT17J 

ZZzz jo/ ooZzj 


"71 7A 1 N/A777DI1 A1 CC 

/] ZAI XAZZjrJ I U I bb 


Bulk 


0.027 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 367 85273 


712A1XA273PK101SS 


Bulk 


A AT~7 . F 

U.Uz/ (XT 


100V 


5% 


5.08mm 


iZzz Jb/ _^c^ ■ 5 


"71 7A 1VA7~77DI1 i71 CC 

/ l ZA I XAZ/irJ I U bb 


Bulk 


A ATT . F 

U.U33 (xr 


100V 


10% 


5.08mm 


ZZZZ Jo/ ojjjj 


"71 7A 1 VAmDI/1 ni CC 

/ 1 ZAI XAjjjrKl Ul bb 


Bulk 


A ATT F 

U.U33 |xr 


100V 


5% 


5.08mm 


ZZZZ Jb/ o6jjj 


"71 7A 1 N/A777DI1 j71 CC 

/I ZAI XAjjjrJl Ul bb 


Bulk 


A ATQ .. C 
U.UJ7 (xr 


100V 


10% 


"7 / ~)„ „ 

/.oZmm 


ZZZZ jo/ ZjJ7J 


"717A1 AL_J707DL/1i71 C7" 

/I ZAI AHjyjrKlUlb I 


Bulk 


0.039 (xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 367 26393 


71 2A1 AH393PJ 1 01 ST 


Bulk 


A ATQ ,, F 

U.Uj / (Xr 


100V 


10% 


j.uomm 


7777 7Z7 pf;"3Q7 
llll Jb/ OjJyJ 


71 7 A 1 VA7Q7Pi/1 f71 CC 
/ I ZA I AAJvJrlN I U I bb 


D, ,11- 

bulk 


A ATQ ■■ F 
U.UJ7 |Xr 


100V 


5% 


LT AQmm 


7777 7Z7 Q(:^Q7 

llll Jb/ obJ7j 


7 1 7 A 1 VA 7Q7 Dl 1 (7 1 CC 

/ 1 ZA 1 XAJyJrJ 1 U 1 bb 


bulk 


A AA7 ,i F 
U.U^/ (Xr 


100V 


10% 


7.62mm 


7777 7Z7 7C1Z.77 
ZZZZ Jb/ Zj^/J 


71 7 A 1 AI_lzl77Dt(' 1 f71 CX 

/ 1 ZAI Ann/JrlN 1 U 1 b 1 


D, ,11, 

bulk 


A C\A~J , , F 
U.U^/ (Xr 


100V 


5% 


7.62mm 


7777 7Z7 7Z477 
llll Jb/ ZbTvJ 


71 7 A 1 A1—IA77D1 1 (7 1 C~T 

/ 1 ZA 1 AH7/ JrJ 1 U 1 b 1 


D. Jl- 
bUlk 


0.047 (xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 367 85473 


712A1XA473PK101SS 


Bulk 


A A/IT . . F 

U.U4/ (xr 


100V 


5% 


5.08mm 


7777 QLA~l~i 

llll Jb/ o64/J 


"71 7A 1 V A < 17'DQI 1 HI CC 

/ 1 ZAI XA4/JKJ 1 Ul bb 


Bulk 


A A^Z ii F 

U.Uoo (Xr 


100V 


10% 


/,6/mm 


7777 ~iL~7 7LTL-/'7 
ZZZZ Jo/ ZjJOJ 


7 1 7 A 1 ALJC;Z7DI/ini CT 

/ I ZAI AH jojTK. I U I b I 


□ . .ii- 
bulk 


U.Uoo (xr 


100V 


5% 


/.6Zmm 


7777 1/7 7/IIZ7 

ZZZZ Jb/ Zojoj 


71 "1*1 ALJCZ7DI1A1 C~T 

/l ZAlAHbbJrJlUlb 1 


Bulk 


A AFZ . . F 

U.Uoo (xr 


100V 


10% 


b.Uomm 


7777 OCCZTJ 
llll ib/ OJJOJ 


"71 7A 1N/AC^7Dl/1/71CC 

/ 1 ZAI XAbb j PK1 U 1 bb 


Bulk 


0.056 jxF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 367 86563 


712A1XA563PJ101SS 


Bulk 


A AZO ,, F 
U.Uoo ixr 


100V 


10% 


7.62mm 


7777 7£"7 ~>Q£.Q1 

z_Zz_z_ JO.' Z JOOj 


"71 7A 1 AI—IZQ7D1/1 f\ \ C"T 

/ 1 ZAI AHboJriN 1 U 1 b 1 


Bulk 


A AZQ .. F 

U.Uoo (xr 


100V 


5% 


"7 Z7 mm 

/.oZmm 


7777 ~) L~I ~} L LQ~) 

llll 6b/ Zoooj 


"717A1 AI_JZQ7DI1(71 C"T 

/IZAlAHboJrJlUlbl 


Bulk 


A AZR ■■ F 

U.Uoo |xr 


100V 


10% 


j.Uomm 


7777 7Z7 QQZD7 

llll Jb/ obboJ 


"71 7A 1 VAZ07DI/1 A1 CC 

/ I ZAI AAbojrKl Ul bb 


Bulk 


A AZR ii F 
U.Uoo (Xr 


100V 


5% 


j.uomm 


7777 ~2L~I QL LQ~i 

llll Jb/ obboJ 


"717A 1VAZQ"3DI1 f71 CC 

/ I ZA I AAboJrJ I U I bb 


Bulk 


0.082 (xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 367 25823 


712A1AH823PK101ST 


Bulk 


A ART ,i F 

U.UoZ (Xr 


100V 


5% 


"7 Z7 mm 


TTTT TZ~7 TZOTT 

ZZzz 36/ Z6bz3 


"717A1 ALJ077DMA1 CT 

/I ZAI AHbJZjrJl Ul b 1 


Bulk 


A AQT .. F 

U.UoZ (xr 


100V 


10% 


5.08mm 


TTTT TZ"7 OFOTT 

ZZZZ 36/ o5o23 


"71 7A 1 VD077DI/1 A1 CC 

/I ZAI ABoZJrKl Ul bb 


Bulk 


A AQT . . F 

U.UoZ (xr 


100V 


5% 


5.08mm 


TTTT T/~7 O/OTT 

llll ibl 86823 


/12AlXB823PJ1015i 


Bulk 


A 1 A . . F 

U. 1 U (xr 


100V 


10% 


7.62mm 


TTTT ~i £~7 TCIA/i 

llll ibl 25104 


"71TA1 AniAy.ni/iAif — r 

712A1AB104PK101ST 


Bulk 


0.10 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 367 26104 


7 1 2A1 AB 1 04PJ 1 1 ST 


Bulk 


0.10 (xF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 367 85104 


712A1XA104PK101SS 


Bulk 


0.10 (xF 


I oov 


5% 


5.08mm 


2222 367 86104 


712A1XA104PJ101SS 


Bulk 


0.12 (xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 367 25124 


712A1AC124PK101ST 


Bulk 


0.12 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 367 26124 


712A1AC124PJ101ST 


Bulk 


0.15 (xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 367 25154 


712A1AD154PK101ST 


Bulk 


0.15 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 367 26154 


712A1AD154PJ101ST 


Bulk 
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PH I LI PS Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


U. 1 (xr 


1 UUV 


1 no/ 
1 Uto 


/,62mm 


LLLL 5b 1 Id 1 o4 


/ I ZAI AU I o4rKI U 1 o 1 


bulk 


n 1 q . . c 
U. 1 |xr 


1 UUV 


CO/ 


/.ozmm 


T*m 1L~I ~)Z1 QA 

LLLL 5b/ Lb 1 04 


7HA1 AH1 QAD \ 1 fl 1 CT 

/ 1 ZAI AU 1 o4rJ 1 U 1 b 1 


P.. ilL- 

bulk 


U.zz (Xr 


1 UUV 


1 no/ 
I Uto 


7.62mm 


LLLL 5b/ ZjZZ4 


"7 1 ") A 1 AMT)/1DI/1 HI CT 

/ 1 ZAI AHZZ4rr\ I U 1 b 1 


Di ,11, 

bulk 


0.22 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 367 26224 


712A1AM224PJ101ST 


Bulk 


a T7 c 

U.2/ (JLr 


100V 


1 AO/ 


-7 /")„ 


LLLL 5b/ Z3Z/4 


"7 1 i a i a r-)~TA ni/ini CT 

/I Z/M Arz/4rK.I Ul b I 


D. .11, 

Bulk 


0.27 |xF 


1 AA\ / 

100V 


5% 


7.62mm 


LLLL 56/ LbL/4 


~t 1 1 A 1 A 1 — \~l A ni 1 A 1 ( — T 

/I 2A1 AF2/4PJ1 01 b 1 


Bulk 


0.33 |j.F 


1 AA\ / 

luuv 


1 AO/ 
10% 


7.62mm 


LLLL 5b/ zjj J4 


/12AlAF334PK101bl 


Bulk 


0.33 iulF 


100V 


5% 


7.62mm 


mi i / ~i i / Ti a 

TILL ibl 26334 


/12A1AF334PJ1015I 


Bulk 


0.39 u.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 367 25394 


712A1AF394PK101ST 


Bulk 


0.39 (xF 


1 oov 


5% 


7.62mm 


1111 1 / *~7 / *^r\ a 

2222 367 26394 


71 2A1 AF394PJ 1 01 ST 


Bulk 


0.47 |j,F 


1 AA\ / 

1 oov 


10% 


7.62mm 


2222 367 25474 


"711A 1 Ar>"7/in!/i/M i — r 

71 2A1AF474PK101ST 


Bulk 


0.47 jjlF 


100V 


5% 


7.62mm 


1111 ~} / ~t 1 / a~j a 

2212 367 26474 


71 2A1 AF474PJ1 01 ST 


Bulk 


0.018 |xF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 367 451 83 


~71iai a m mni/ir 1 t~~x~ 

71 2A1 AB1 83PK251 ST 


Bulk 


0.018 (iF 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 367 46183 


712A1AB183PJ251ST 


Bulk 


0.022 (jlF 


250V 


10% 


7.62mm 


1111 ,t r* 1 1 1 

2222 367 45223 


~ 7 i 1 a i Anlllni/lr~i f~-~r~ 

712A1AB223PK251ST 


Bulk 


0.022 p,F 


250V 


5% 


7.62mm 


"1 "l "V "1 1 y" ~7 -1 y ^ ^ 

2222 367 46223 


tiiai AnmriEiri #*i" 

7 1 2A1 AB223 PJ25 1 ST 


Bulk 


0.027 |xF 


250V 


1 0% 


7.62mm 


1111 "1/1 ,1 r — in 

2222 367 45273 


~ 7 i i a i Aiinniviri f^T~ 

71 2A1 AB273 PK25 1 ST 


Bulk 


0.027 p.F 


250V 


5% 


7.62mm 


1111 1 /""7 A/~i~7~> 

2222 367 46273 


■71 t a 1 a n i - 71 ni i r 1 t — r 

7 1 2A 1 AB273 PJ 25 1 ST 


Bulk 


0.033 m.F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 367 45333 


712A1AB333PK251ST 


Bulk 


0.033 [xF 


250V 


5% 


7.62mm 


nil 7 /i / 1 1 1 

2222 367 46333 


"711A1 Anlllnilni f~~r~ 

712A1AB333PJ251ST 


Bulk 


0.039 jji,F 


250V 


10% 


7.62mm 


1111 ~i / —7 A\ — 1(11 

2222 367 45393 


712A1AB393PK251ST 


Bulk 


0.039 ijlF 


250V 


5% 


7.62mm 


1111 1 ✓ ~ 7 i/^rti 

2222 367 46393 


712A1AB393PJ251ST 


Bulk 


0.047 i_lF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 367 45473 


712A1AB473PK251ST 


Bulk 


0.047 u,F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 367 46473 


712A1AB473PJ251ST 


Bulk 


0.0033 jo.F 


400V 


10% 


7.62mm 


1111 ~i / ~i rrin 

2222 367 55332 


71 2A1 AB332PK401 ST 


Bulk 


0.0033 |xF 


400V 


5% 


7.62mm 


mi 1 y — 7 n 11 1 

2222 367 56332 


712A1AB332PJ401ST 


Bulk 


a aato c 
U.UU39 U,F 


400V 


10% 


7.62mm 


1111 ~~i / ~j n — ini 

2222 367 55392 


71 2A1 AB392PK401 ST 


Bulk 


a aa"3q c 
U.UU39 p.r 


400V 


5% 


7.62mm 


1111 1 / ~i r/ifii 

2222 367 56392 


"71iai a rt"im ni a r\ 1 t~-y 

712A1 AB392PJ401 ST 


Bulk 


0.0047 m.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 367 55472 


712A1AB472PK401ST 


Bulk 


A AA/1~7 c 

U.004/ |JlF 


400V 


5% 


7.62mm 


1111 1 y" ^ r / 

2222 367 56472 


712A1AB472PJ401ST 


Bulk 


a aac / c 
U.0056 |JLh 


a AA\ / 

400V 


10% 


7.62mm 


1111 1 / ~7 r* r" r /■ 1 

2222 367 55562 


"" 7 1 1 a 1 a nr / ">ni / ^ai r-~r 

712A1AB562PK401ST 


Bulk 


0.0056 (JlF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 367 56562 


712A1AB562PJ401ST 


Bulk 


A AA/ O C 

0.UU68 p.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 367 55682 


71 2A1 AB682PK401 ST 


Bulk 


A AA/ O C 

0.0068 fiP 


A AA\ / 

400V 


5% 


7.62mm 


2222 367 56682 


712A1AB682PJ401ST 


Bulk 


A AAOT C 

0.U082 (jlF 


400V 


10% 


7.62mm 


1111 1 ✓ ~7 r~ r~ d 1 1 

2222 367 55822 


7 1 2A1 AB822PK40 1 ST 


Bulk 


0.0082 p.F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 367 56822 


712A1AB822PJ401ST 


Bulk 


0.010 |xF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 367 55103 


712A1AB103PK401ST 


Bulk 


0.010 (jlF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 367 56103 


712A1AB103PJ401ST 


Bulk 


0.012 m-F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 367 55123 


712A1AB123PK401ST 


Bulk 


0.012 p,F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 367 56123 


712A1AB123PJ401ST 


Bulk 


0.015 nF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 367 55153 


712A1AB153PK401ST 


Bulk 


0.015 m-F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 367 56153 


712A1AB153PJ401ST 


Bulk 




Film Capacitors PH I LI PS 

General Purpose Epoxy Dip 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 
Part Number 


Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.22 u-F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 1 5224 


712A1 BC224PK630SK 


Bulk 


0.22 jtf 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 1 6224 


712A1 BC224PJ630SK 


Bulk 


0.27 iaF 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 1 5274 


712A1 BC274PK630SK 


Bulk 


0.27 p,F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16274 


712A1BC274PJ630SK 


Bulk 


0.33 m-F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 15334 


712A1 BC334PK630SK 


Bulk 


0.33 jjlF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16334 


712A1BC334PJ630SK 


Bulk 


0.39 |xF 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 1 5394 


712A1BC394PK630SK 


Bulk 


0.39 (xF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 1 6394 


712A1BC394PJ630SK 


Bulk 


0.47 |xF 


63V 


10% 


1 0. 1 6mm 


2222 368 15474 


712A1BD474PK630SK 


Bulk 


0.47 m.F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16474 


712A1 BD474PJ630SK 


Bulk 


0.56 m.F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 1 5564 


712A1BD564PK630SK 


Bulk 


0.56 m-F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16564 


712A1 BD564PJ630SK 


Bulk 


0.68 (j.F 


63V 


10% 


1 0. i 6mm 


2222 368 15684 


712A1BE684PK630SK 


Bulk 


0.68 m-F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16684 


712A1 BE684PJ630SK 


Bulk 


0.82 u-F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 15824 


712A1BF824PK630SK 


Bulk 


0.82 |xF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16824 


712A1 BF824PJ630SK 


Bulk 


1.0 m-F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 368 15105 


712A1 BG105PK630SK 


Bulk 


1.0 m-F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 368 16105 


712A1BG105PJ630SK 


Bulk 


0.056 p.F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 368 25563 


712A1BB563PK101SL 


Bulk 


0.056 n.F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26563 


712A1 BB563PJ101SL 


Bulk 


0.068 |xF 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 368 25683 


712A1BB683PK101SK 


Bulk 


0.068 jjlF 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26683 


712A1BB683PJ101SK 


Bulk 


0.082 m-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 368 25823 


712A1 BB823PK101LK 


Bulk 


0.082 mF 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26823 


712A1 BB823PJ101LK 


Bulk 


0.10 ixF 


ioov 


10% 


10.16mm 


2222 368 25104 


712A1 BB104PK101SK 


Bulk 


0.10 m-F 


100V 


5% 


10.) 6mm 


2222 368 26104 


712A1BB104PJ101SK 


Bulk 


0.1 2 m-F 


100V 


10% 


1 0. 1 6mm 


2222 368 25124 


712A1BB124PK101SK 


Bulk 


0.12 m-F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26124 


712A1BB124PJ101SK 


Bulk 


0.15 m-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 368 25154 


712A1 BB154PK101SK 


Bulk 


0.15 w.F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26154 


712A1 BB154PJ101SK 


Bulk 


0.18 ixF 


100V 


10% 


22.86mm 


2222 368 25184 


712A1 BC184PK101SK 


Bulk 


0.1 8 m-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 368 25224 


712A1 BD224PK101SK 


Bulk 


0.18 m-F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26184 


712A1 BC184PJ101SK 


Bulk 


0.18 m-F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 368 26224 


712A1BD224PJ101SK 


Bulk 


0.27 m.F 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25274 


712A1GD274PK101SL 


Bulk 


0.27 m-F 


100V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 26274 


712A1GD274PJ101SL 


Bulk 


0.33 m-F 


100V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 25334 


712A1GD334PK101SL 


Bulk 


0.33 mF 


100V 


5% 


15.24mm 


2222 368 26334 


712A1GD334PJ101SL 


Bulk 


0.39 m-F 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25394 


712A1GD394PK101SL 


Bulk 


0.39 m-F 


100V 


5% 


15.24mm 


2222 368 26394 


712A1GD394PJ101SL 


Bulk 


0.47 m-F 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25474 


712A1GE474PK101SL 


Bulk 


0.47 mF 


100V 


5% 


15.24mm 


2222 368 26474 


712A1GE474PJ101SL 


Bulk 


0.56 mF 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25564 


712A1GE564PK101SL 


Bulk 


0.56 mF 


100V 


5% 


15.24mm 


2222 368 26564 


712A1GE564PJ101SL 


Bulk 


0.68 m-F 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25684 


712A1GF684PK101SL 


Bulk 


0.68 m-F 


100V 


5% 


15.24mm 


2222 368 26684 


712A1GF684PJ101SL 


Bulk 


0.82 mF 


100V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 25824 


712A1GG824PK101SL 


Bulk 


0.82 mF 


IOOV 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 26824 


712A1GG824PJ101SL 


Bulk 


1.0 mF 


100V 


10% 


15.24mm 


2222 368 25105 


712A1GJ105PK101SL 


Bulk 


1.0 m-F 


100V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 26105 


712A1GJ105PJ101SL 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA05. 



PH I LI PS Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



CaDacitance 


DC 


T 1 


Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 




1 .2 u.F 


1 oov 


10% 


22.86mm 


2222 368 25125 


71 2A1 MF1 25PK101SP 


Bulk 




1 .2 (xF 


1 oov 


5% 


22.86mm 


2222 368 26125 


-7i ->a 1 r\/ii~i "irni ! r\A rr 

71 2A1 MF1 25PJ1 01 SF 


Bulk 




1 .5 |xF 


1 oov 


10% 


22.86mm 


2222 368 25155 


712A1 MF1 55PK1 01 SF 


Bulk 




1.5 n.F 


100V 


5% 


22.86mm 


2222 368 26155 


71 2A1 MF1 55PJ1 01 SF 


Bulk 




1.8 jjlF 


100V 


1 0% 


22.86mm 


2222 368 25185 


Til a 1 kat~i nrni/i Airr 

71 2A1 MF1 85PK1 01 SF 


Bulk 




1 .8 u.F 


100V 


5% 


22.86mm 


2222 368 26185 


712A1 MF 1 85PJ 1 01 SF 


Bulk 




2.2 jjlF 


100V 


10% 


22.86mm 


2222 368 25225 


712A1MA225PK101SF 


Bulk 




2.2 |xF 


100V 


5% 


22.86mm 


2222 368 26225 


71 2A1 MA225PJ 1 01 SF 


Bulk 




2.7 


100V 


10% 


22.86mm 


2222 368 25275 


712A1MB275PK101SF 


Bulk 




2.7 |xF 


100V 


5% 


22.86mm 


2222 368 26275 


71 2A1 MB275PJ 1 01 SF 


Bulk 




3.3 (xF 


100V 


10% 


22.86mm 


2222 368 25335 


712A1MC335PK101SF 


Bulk 




3.3 (jlF 


100V 


5% 


22.86mm 


2222 368 26335 


71 2A1 MC335PJ1 01 SF 


Bulk 




3.9 uJ 


100V 


10% 


27.94mm 


2222 368 25395 


712A1RL395PK101SN 


Bulk 




3.9 uJ 


100V 


5% 


27.94mm 


2222 368 26395 


712A1RL395PJ101SN 


Bulk 




4.7 jjlF 


100V 


10% 


27.94mm 


2222 368 25475 


712A1RN475PK101SN 


Bulk 




4.7 u-F 


100V 


5% 


27.94mm 


2222 368 26475 


712A1RN475PJ101SN 


Bulk 




5.6 u.F 


100V 


10% 


27.94mm 


2222 368 25565 


712A1 RM565PK101SN 


Bulk 




5.6 u-F 


100V 


5% 


27.94mm 


2222 368 26565 


712A1 RM565PJ101SN 


Bulk 




6.8 jjlF 


100V 


10% 


27.94mm 


2222 368 25685 


712A1RP685PK101SN 


Bulk 




6.8 |jl F 


100V 


5% 


27.94mm 


2222 368 26685 


712A1RP685PJ101SN 


Bulk 




0.027 u.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45273 


712A1BB273PK251SK 


Bulk 




0.027 jxF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46273 


712A1BB273PJ251SK 


Bulk 




0.033 |xF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45333 


712A1BB333PK251SK 


Bulk 




0.033 ijlF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46333 


712A1BB333PJ251SK 


Bulk 




0.039 u.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45393 


712A1 BB393PK251SK 


Bulk 




0.039 jlF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46393 


712A1BB393PJ251SK 


Bulk 




0.047 u.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45473 


712A1BB473PK251SK 


Bulk 




0.047 u,F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46473 


712A1BB473PJ251SK 


Bulk 




0.056 ixF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45563 


712A1BC563PK251SK 


Bulk 




0.056 n-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46563 


712A1BC563PJ251SK 


Bulk 




0.068 u,F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45683 


712A1BC683PK251SK 


Bulk 




0.068 |ulF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46683 


712A1BC683PJ251SK 


Bulk 




0.082 |xF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45823 


712A1BD823PK251SK 


Bulk 




0.082 m-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46823 


712A1BD823PJ251SK 


Bulk 




1 |xF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 368 45104 


712A1 BD104PK251SK 


Bulk 




0.10 jjlF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 368 46104 


712A1 BD104PJ251SK 


Bulk 




0.12 u.F 


250V 


10% 


15.24mm 


2222 368 45124 


712A1GD124PK251SL 


Bulk 




0. 1 2 jjlF 


250V 


5% 


15.24mm 


2222 368 46124 


712A1GD124PJ251SL 


Bulk 




0.15 u-F 


250V 


10% 


15.24mm 


2222 368 45154 


712A1GD154PK251SL 


Bulk 




0.15 |xF 


250V 


5% 


15.24mm 


2222 368 46154 


712A1GD1 54PJ251SL 


Bulk 




0. 1 8 |xF 


250V 


10% 


15.24mm 


2222 368 45184 


712A1GE184PK251SL 


Bulk 




0.18 ixF 


250V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 46184 


71 2A1 GE1 84PJ251 SL 


Bulk 




0.22 uJ 


250V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 45224 


712A1GF224PK251SL 


Bulk 




0.22 (jlF 


250V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 46224 


712A1GF224PJ251SL 


Bulk 




0.27 m-F 


250V 


10% 


15.24mm 


2222 368 45274 


712A1GG274PK251SL 


Bulk 




0.27 jjlF 


250V 


5% 


15.24mm 


2222 368 46274 


712A1GG274PJ251SL 


Bulk 




0.33 ixF 


250V 


10% 


15.24mm 


2222 368 45334 


712A1GH334PK251SL 


Bulk 




0.33 jlF 


250V 


5% 


15.24mm 


2222 368 46334 


712A1GH334PJ251SL 


Bulk 




0.39 n.F 


250V 


10% 


22.86mm 


2222 368 45394 


712A1MD394PK251SF 


Bulk 




0.39 M.F 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46394 


712A1MD394PJ251SF 


Bulk 






Film Capacitors PH I LI PS 

General Purpose Epoxy Dip 





DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.47 jjlF 


250V 


10% 


22.86mm 


2222 368 45474 


712A1ME474PK251SF 


Bulk 


0.47 (jlF 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46474 


712A1ME474PJ251SF 


Bulk 


0.56 jxF 


250V 


10% 


22.86mm 


2222 368 45564 


712A1MF564PK251SF 


Bulk 


0.56 |xF 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46564 


712A1MF564PJ2515F 


Bulk 


0.68 (jlF 


250V 


i 0% 


22.86mm 


2222 368 45684 


712A1MG684PK251SF 


Bulk 


0.68 n.F 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46684 


712A1MG684PJ251SF 


Bulk 


0.82 |xF 


250V 


10% 


22.86mm 


2222 368 45824 


712A1MH824PK251SF 


Bulk 


0.82 (xF 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46824 


712A1MH824PJ251SF 


Bulk 


1.0 p.F 


250V 


10% 


22.86mm 


2222 368 45105 


712A1MJ105PK251SF 


Bulk 


1.0 |*F 


250V 


5% 


22.86mm 


2222 368 46105 


712A1MJ105PJ251SF 


Bulk 


1.2 u.F 


250V 


10% 


27.94mm 


2222 368 45125 


712A1PJ125PK251SN 


Bulk 


1.2 jjlF 


250V 


5% 


27.94mm 


2222 368 46125 


712A1RJ125PJ251SN 


Bulk 


1.5 |xF 


250V 


10% 


27.94mm 


2222 368 45155 


712A1RL155PK251SN 


Bulk 


1.5 m-F 


250V 


5% 


27.94mm 


2222 368 46155 


712A1RL155PJ251SN 


Bulk 


1.8 u.F 


250V 


10% 


27.94mm 


2222 368 45185 


712A1RN185PK251SN 


Bulk 


1.8 (jlF 


250V 


5% 


27.94mm 


2222 368 46185 


712A1RN185PJ251SN 


Bulk 


2.2 |xF 


250V 


10% 


27.94mm 


2222 368 45225 


712A1RM225PK251SN 


Bulk 


2.2 ^F 


250V 


5% 


27.94mm 


2222 368 46225 


712A1RM225PJ251SN 


Bulk 


0.0010 p.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55102 


712A1BB102PK401SK 


Bulk 


0.0010 jxF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56102 


712A1BB102PJ401SK 


Bulk 


0.001 2 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55122 


712A1BB122PK401SK 


Bulk 


0.001 2 [jlF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56122 


712A1BB122PJ401SK 


Bulk 


0.0015 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55152 


712A1BB152PK401SK 


Bulk 


0.001 5 m-F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56152 


712A1BB152PJ401SK 


Bulk 


0.0018 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55182 


712A1BB182PK401SK 


Bulk 


0.0018 (jiF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56182 


712A1BB182PJ401SK 


Bulk 


0.0022 u.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55222 


712A1BB222PK401SK 


Bulk 


0.0022 (jlF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56222 


712A1BB222PJ401SK 


Bulk 


0.0027 ijl-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55272 


712A1BB272PK401SK 


Bulk 


0.0027 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56272 


712A1BB272PJ401SK 


Bulk 


0.0033 jjlF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55332 


712A1BB332PK401SK 


Bulk 


0.0033 ljlF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56332 


712A1BB332PJ401SK 


Bulk 


0.0039 jjlF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55392 


712A1BB392PK401SK 


Bulk 


0.0039 u-F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56392 


712A1BB392PJ401SK 


Bulk 


0.0047 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55472 


712A1BB472PK401SK 


Bulk 


0.0047 |xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56472 


712A1BB472PJ401SK 


Bulk 


0.0056 u.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55562 


712A1BB562PK401SK 


Bulk 


0.0056 u.F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56562 


712A1BB562PJ401SK 


Bulk 


0.0068 m-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55682 


712A1BB682PK401SN 


Bulk 


0.0068 jxF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56682 


712A1BB682PJ401SK 


Bulk 


0.0082 m-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55822 


712A1BB822PK401SK 


Bulk 


0.0082 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56822 


712A1BB822PJ401SK 


Bulk 


0.010 ixF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55103 


712A1BB103PK401SK 


Bulk 


0.010 |xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56103 


712A1BB103PJ401SK 


Bulk 


0.012 txF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55123 


712A1 BB123PK401SK 


Bulk 


0.01 2 jxF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56123 


712A1BB123PJ401SK 


Bulk 


0.015 u-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55153 


712A1BB153PK401SK 


Bulk 


0.015 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56153 


712A1BB153PJ401SK 


Bulk 


0.018 ixF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55183 


712A1 BB183PK401SK 


Bulk 


0.018 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56183 


712A1 BB1 83PJ401SK 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA05. 
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PHILIPS 



Film Capacitors 
General Purpose Epoxy Dip 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 
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Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.022 nF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55223 


712A1BB223PK401SK 


Bulk 


0.022 u-F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56223 


712A1BB223PJ401SK 


Bulk 


0.027 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55273 


712A1BC273PK401SK 


Bulk 


0.027 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56273 


712A1BC273PJ401SK 


Bulk 


0.033 jjlF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 368 55333 


712A1 BC333PK401SK 


Bulk 


0.033 u.F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 368 56333 


712A1BC333PJ401SK 


Bulk 


0.039 (jlF 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55393 


712A1GD393PK401SL 


Bulk 


0.039 m.F 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56393 


712A1GD393PJ401SL 


Bulk 


0.047 ixF 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55473 


712A1GD473PK401SL 


Bulk 


0.047 (xF 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56473 


712A1GD473PJ401SL 


Bulk 


0.056 u,F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55563 


712A1GD562PK401SL 


Bulk 


0.056 jjlF 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56563 


712A1GD562PJ401SL 


Bulk 


0.068 u.F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55683 


712A1GD863PK401SL 


Bulk 


0.068 |jl,F 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56683 


712A1GD863PJ401SL 


Bulk 


0.082 m.F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55823 


712A1GE823PK401SL 


Bulk 


0.082 m.F 


400V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 56823 


712A1GE823PJ401SL 


Bulk 


0.10 p.F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55104 


712A1GF104PK401SL 


Bulk 


0.10 u,F 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56104 


712A1GF104PJ401SL 


Bulk 


0.12 m-F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55124 


712A1GG124PK401SL 


Bulk 


0.12 |iF 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56124 


712A1GG124PJ401SL 


Bulk 


0.15 m.F 


400V 


10% 


15.24mm 


2222 368 55154 


712A1GH154PK401SL 


Bulk 


0.15 (iF 


400V 


5% 


15.24mm 


2222 368 56154 


712A1GH154PJ401SL 


Bulk 


0.18 m-F 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55184 


712A1ME184PK401SF 


Bulk 


0.18 M-F 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56184 


712A1ME184PJ401SF 


Bulk 


0.22 u-F 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55224 


712A1 MF224PK401SF 


Bulk 


0.22 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56224 


712A1MF224PJ401SF 


Bulk 


0.27 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55274 


712A1MG274PK401SF 


Bulk 


0.27 (j.F 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56274 


712A1MG274PJ401SF 


Bulk 


0.33 u.F 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55334 


712A1MN334PK401SF 


Bulk 


0.33 n.F 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56334 


712A1MN334PJ401SF 


Bulk 


0.39 (jlF 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55394 


712A1MB394PK401SF 


Bulk 


0.39 m-F 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56394 


712A1MB394PJ401SF 


Bulk 


0.47 (jiF 


400V 


10% 


22.86mm 


2222 368 55474 


712A1MK474PK401SF 


Bulk 


0.47 p.F 


400V 


5% 


22.86mm 


2222 368 56474 


712A1MK474PJ401SF 


Bulk 


0.56 u,F 


400V 


10% 


27.94mm 


2222 368 55564 


712A1RK564PK401SN 


Bulk 


0.56 |xF 


400V 


5% 


27.94mm 


2222 368 56564 


712A1RK564PJ401SN 


Bulk 


0.68 |jlF 


400V 


10% 


27.94mm 


2222 368 55684 


712A1RL684PK401SN 


Bulk 


0.68 m-F 


400V 


5% 


27.94mm 


2222 368 56684 


712A1RL684PJ401SN 


Bulk 


0.82 u.F 


400V 


10% 


27.94mm 


2222 368 55824 


712A1RN824PK401SN 


Bulk 


0.82 (iF 


400V 


5% 


27.94mm 


2222 368 56824 


712A1 RN824PJ401SN 


Bulk 


1.0 jjlF 


400V 


10% 


27.94mm 


2222 368 55105 


712A1RS105PK401SN 


Bulk 


1.0 u,F 


400V 


5% 


27.94mm 


2222 368 56105 


712A1RS105PJ401SN 


Bulk 


0.01 u.F 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 368 65103 


712A1BC103PK631SK 


Bulk 


0.01 u.F 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 368 66103 


712A1 BC103PJ631SK 


Bulk 


0.012 m-F 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 368 65123 


712A1BD123PK631SK 


Bulk 


0.012 m-F 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 368 66123 


712A1BD123PJ631SK 


Bulk 


0.015 |xF 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 368 65153 


712A1BE153PK631SK 


Bulk 


0.015 u.F 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 368 66153 


712A1BE153PJ631SK 


Bulk 


0.018 pj 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 368 65183 


712A1 BF183PK631SK 


Bulk 


0.01 8 |jlF 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 368 66183 


712A1BF183PJ631SK 


Bulk 
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Film Capacitors PH I LI PS 

General Purpose Epoxy Dip 





DC 

\ /_!-._ 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


U.Uzz \ir 


6J0V 


10% 


10.16mm 


llll 368 65223 


"71 ")A 1 n/~Tn ni// uri/ 

/ 1 zAl BCjZZJ PK6J I bK 


Bulk 


U.Uzz \Lr 


63UV 


CO/ 


1 U. 1 6mm 


llll 368 662/3 


"71 ") A 1 D/~TT)DI/1 1 CI/ 

/I ZAl BCjZ2jrJ6i i bK 


Bulk 


U.UZY (xr 


6JUV 


1 U% 


1 5.24mm 


")/o /c~m 
llll 368 652/3 


~7i iA i i- — i — mni// ■) i (~i 

/ 1 2A1 Gb2/3PK63 1 5L 


Bulk 


0.027 (jlF 


630V 


5% 


15.24mm 


2222 368 66273 


712A1GE273PJ631SL 


Bulk 


n . c 
U.Ujj |xr 


6JUV 


I U% 


1 5.24mm 


zZZZ 360 6b 5 65 


"7 1 1 A 1 /" C ")")") Dl// "1 1 CI 


Bulk 


0.033 jjur 


6J0V 


CO/ 


1 5.24mm 


ni") I/O 

ZZZZ J6b 66JjJ 


/1 2A1 GF333PJ63 1 bl_ 


Bulk 


0.039 (jlF 


630V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 65393 


71 2A1 GG393PK63 1 SL 


Bulk 


0.039 (j.F 


630V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 66393 


712A1GG393PJ631SL 


Bulk 


0.047 |xF 


630V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 65473 


712A1GH473PK631SL 


Bulk 


0.047 ixF 


630V 


5% 


15.24mm 


2222 368 66473 


712A1GH473PJ631SL 


Bulk 


0.056 (jlF 


630V 


1 0% 


1 5.24mm 


2222 368 65563 


712A1GJ563PK631SL 


Bulk 


0.056 p,F 


630V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 66563 


712A1GJ563PJ631SL 


Bulk 


0.068 |xF 


630V 


10% 


1 5.24mm 


2222 368 65683 


712A1GK683PK631SL 


Bulk 


0.068 |xF 


630V 


5% 


1 5.24mm 


2222 368 66683 


712A1GK683PJ631SL 


Bulk 


0.082 (jlF 


630V 


10% 


22.86mm 


2222 368 65823 


712A1 ME823PK631SF 


Bulk 


0.082 (j,F 


630V 


5% 


22.86mm 


2222 368 66823 


712A1ME823PJ631SF 


Bulk 


0.1 u.F 


630V 


10% 


22.86mm 


2222 368 65104 


712A1MF104PK631SF 


Bulk 


0.10 |ulF 


630V 


5% 


27.94mm 


2222 368 66104 


712A1MF104PJ631SF 


Bulk 


0. 1 2 |jlF 


630V 


10% 


22.86mm 


2222 368 65124 


712A1MH124PK631SF 


Bulk 


0.1 2 (ji,F 


630V 


5% 


22.86mm 


2222 368 66 1 24 


712A1MH124PJ631SF 


Bulk 


0.1 5 u.F 


630V 


10% 


22.86mm 


2222 368 651 54 


7 1 2A1 Ml 1 54PK63 1 SF 


Bulk 


0.1 5 |j,F 


630V 


5% 


22.86mm 


2222 368 66154 


7 1 2A1 MJ 1 54PJ63 1 SF 


Bulk 


0.18 pF 


630V 


10% 


22.86mm 


2222 368 65184 


71 2A1 ML1 84PK63 1 SF 


Bulk 


0.18 n.F 


630V 


5% 


22.86mm 


2222 368 66184 


71 2A1 ML1 84PJ63 1 SF 


Bulk 


0.22 n,F 


630V 


10% 


22.86mm 


2222. 368 65224 


712A1MM224PK631SF 


Bulk 


0.22 |xF 


630V 


5% 


22.86mm 


llll 368 66224 


71 2A1 MM224PJ63 1 SF 


Bulk 


0.27 |xF 


630V 


10% 


27.94mm 


2222 368 65274 


712A1RT274PK631SN 


Bulk 


0.27 jjlF 


630V 


5% 


27.94mm 


2222 368 66274 


712A1RT274PJ631SN 


Bulk 


0.33 |xF 


630V 


10% 


27.94mm 


2222 368 65334 


712A1RR334PK631SN 


Bulk 


0.33 |aF 


630V 


5% 


27,94mm 


2222 368 66334 


712A1 RR334PJ631SN 


Bulk 


0.39 (jlF 


630V 


10% 


27.94mm 


2222 368 65394 


712A1RS394PK631SN 


Bulk 


0.39 u,F 


630V 


5% 


27.94mm 


2222 368 66394 


712A1RS394PJ631SN 


Bulk 


0.47 p.F 


630V 


10% 


27.94mm 


2222 368 65474 


712A1RU474PK631SN 


Bulk 


0.47 u.F 


630V 


5% 


27.94mm 


2222 368 66474 


712A1RU474PJ631SN 


Bulk 
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PHILIPS 



Film Capacitors 
General Purpose Epoxy Dip 



Capacitance 


DC 
Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 
Part Number 


Old Philips Part 
Number For 
Reference Only 


Packaging 
Type 


0.22 u,F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15224 


712A1 BC224PK630SA 


Bulk 


0.22 m.F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 16224 


712A1BC224PJ630SA 


Bulk 


0.27 [if 


63V 


10% 


1 0.1 6mm 


2222 369 1 5274 


712A1BC274PK630SA 


Bulk 


0.27 [xF 


63V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 16274 


712A1BC274PJ630SA 


Bulk 


0.33 u.F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15334 


712A1BC334PK630SA 


Bulk 


0.33 jjlF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 16334 


712A1BC334PJ630SA 


Bulk 


0.39 u.F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15394 


712A1 BC394PK630SA 


Bulk 


0.39 ijlF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 16394 


712A1BC394PJ630SA 


Bulk 


0.47 |xF 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15474 


712A1BD474PK630SA 


Bulk 


0.47 p.F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 1 6474 


712A1BD474PJ630SA 


Bulk 


0.56 ixF 


63V 


10% 


1 0.1 6mm 


2222 369 1 5564 


712A1BD564PK630SA 


Bulk 


0.56 m-F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 1 6564 


712A1BD564PJ630SA 


Bulk 


0.68 p-F 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15684 


712A1BE684PK630SA 


Bulk 


0.68 fxF 


63V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 1 6684 


712A1BE684PJ630SA 


Bulk 


0.82 nF 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15824 


712A1 BF224PK630SA 


Bulk 


0.82 m-F 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 16824 


712A1BF224PJ630SA 


Bulk 


1.0 (iF 


63V 


10% 


10.16mm 


2222 369 15105 


712A1BG105PK630SA 


Bulk 


1.0 (iF 


63V 


5% 


10.16mm 


2222 369 16105 


712A1BG105PJ630SA 


Bulk 


0.056 p-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25563 


712A1BB563PK101SA 


Bulk 


0.056 ijlF 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 369 26563 


712A1 BB563PJ101SA 


Bulk 


0.068 u-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25683 


712A1 BB683PK101SA 


Bulk 


0.068 ijlF 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 369 26683 


712A1BB683PJ101SA 


Bulk 


0.082 ixF 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25823 


712A1BB823PK101SA 


Bulk 


0.082 ixF 


100V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 26823 


712A1BB823PJ101SA 


Bulk 


0.10 uJ 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25104 


712A1 BB104PK101SA 


Bulk 


0.10 h-F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 369 26104 


712A1BB104PJ101SA 


Bulk 


0.12 m-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25124 


712A1BB124PK101SA 


Bulk 


0.12 u-F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 369 26124 


712A1BB124PJ101SA 


Bulk 


0.15 m-F 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25154 


712A1 BB154PK101SA 


Bulk 


0.1 5 u.F 


100V 


5% 


10.16mm 


2222 369 26154 


712A1BB154PJ101SA 


Bulk 


0.18 ixF 


100V 


10% 


10.16mm 


2222 369 25184 


712A1BC184PK101SA 


Bulk 


0.18 ixF 


100V 


5% 


1 0. 1 6mm 


2222 369 26184 


712A1 BC184PJ101SA 


Bulk 


0.027 (jlF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45273 


712A1BB273PK251SA 


Bulk 


0.027 m-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46273 


712A1BB273PJ251SA 


Bulk 


0.033 M.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45333 


712A1BB333PK251SA 


Bulk 


0.033 m-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46333 


712A1BB333PJ251SA 


Bulk 


0.039 u.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45393 


712A1BB393PK251SA 


Bulk 


0.039 u-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46393 


712A1BB393PJ251SA 


Bulk 


0.047 u.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45473 


712A1BB473PK251SA 


Bulk 


0.047 m-F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46473 


712A1BB473PJ251SA 


Bulk 


0.056 m-F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45563 


712A1BC563PK251SA 




Bulk 


0.056 u.F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46563 


712A1BC563PJ251SA 


Bulk 


0.068 |aF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45683 


712A1BC683PK251SA 


Bulk 


0.068 \lF 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46683 


712A1BC683PJ251SA 


Bulk 


0.082 m.F 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45823 


712A1 BD823PK251SA 


Bulk 


0.082 t».F 


250V 


5% 


10.16mm 


2222 369 46823 


712A1 BD823PJ251SA 


Bulk 


0.10 ixF 


250V 


10% 


10.16mm 


2222 369 45104 


712A1BD104PK251SA 


Bulk 


0.10 m-F 


250V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 46104 


712A1BD104PJ251SA 


Bulk 
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Film Capacitors 

General Purpose Epoxy Dip 



PHILIPS 



Capacitance 


DC 
Volts 






Philips 
Part Number 


Old Philips Part 

Number For 
Reference Only 


Packaging 


0.0010 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55102 


712A1BB102PK401SA 


Bulk 


0.001 |xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56102 


712A1BB102PJ401SA 


Bulk 


0.0012 jjlF 


400V 


10% 


1 0.1 6mm 


2222 369 55122 


712A1BB122PK401SA 


Bulk 


0.001 2 jjlF 


400V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 56122 


712A1BB122PJ401SA 


Bulk 


0.0015 m-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55152 


712A1BB152PK401SA 


Bulk 


0.0015 ixF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56152 


712A1BB152PJ401SA 


Bulk 


0.0018 ixF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55182 


712A1BB182PK401SA 


Bulk 


0.0018 |xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56182 


712A1BB182PJ401SA 


Bulk 


0.0022 u.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55222 


712A1BB222PK401SA 


Bulk 


0.0022 m.F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56222 


712A1BB222PJ401SA 


Bulk 


0.0027 (jlF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55272 


712A1BB272PK401SA 


Bulk 


0.0027 ixF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56272 


712A1BB272PJ401SA 


Bulk 


0.0033 u.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55332 


712A1BB332PK401SA 


Bulk 


0.0033 u.F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56332 


712A1BB332PJ401SA 


Bulk 


0.0039 u-F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55392 


712A1BB392PK401SA 


Bulk 


0.0039 (jlF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56392 


712A1BB392PJ401SA 


Bulk 


0.0047 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55472 


712A1BB472PK401SA 


Bulk 


0.0047 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56472 


712A1BB472PJ401SA 


Bulk 


0.0056 |xF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55562 


712A1BB562PK401SA 


Bulk 


0.0056 m-F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56562 


712A1BB562PJ401SA 


Bulk 


0.0068 uJ 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55682 


712A1BB682PK401SA 


Bulk 


0.0068 ixF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56682 


712A1BB682PJ401SA 


Bulk 


0.0082 (jlF 
0.0082 jxF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55822 


712A1BB822PK401SA 


Bulk 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56822 


712A1BB822PJ401SA 


Bulk 


0.010 txF 


400V 


1 0% 


10.16mm 


2222 369 55103 


712A1 BB103PK401SA 


Bulk 


0.010 u.F 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56103 


712A1 BB103PJ401SA 


Bulk 


0.01 2 u.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55123 


712A1 BB123PK401SA 


Bulk 


0.012 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56123 


712A1BB123PJ401SA 


Bulk 


0.015 (xF 


400V 


10% 


1 0.1 6mm 


2222 369 55153 


712A1BB153PK401SA 


Bulk 


0.015 txF 


400V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 56153 


712A1BB153PJ401SA 


Bulk 


0.018 (xF 


400V 


10% 


1 0.1 6mm 


2222 369 55183 


712A1BB183PK401SA 


Bulk 


0.018 m-F 


400V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 56183 


712A1BB183PJ401SA 


Bulk 


0.022 ixF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55223 


712A1BB223PK401SA 


Bulk 


0.022 |xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56223 


712A1BB223PJ401SA 


Bulk 


0.027 m.F 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55273 


712A1 BC273PK401SA 


Bulk 


0.027 (xF 


400V 


5% 


10.16mm 


2222 369 56273 


712A1BC273PJ401SA 


Bulk 


0.033 jxF 


400V 


10% 


10.16mm 


2222 369 55333 


712A1BC333PK401SA 


Bulk 


0.033 u.F 


400V 


5% 


1 0.1 6mm 


2222 369 56333 


712A1BC333PJ401SA 


Bulk 


0.010 ixF 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 369 65103 


712A1BC103PK631SA 


Bulk 


0.010 m.F 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 369 66103 


712A1 BC103PJ631SA 


Bulk 


0.01 2 jxF 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 369 65123 


712A1BD123PK631SA 


Bulk 


0.012 ixF 


630V 


5% 


1 0. 1 6mm 


2222 369 66123 


712A1BD123PJ631SA 


Bulk 


0.015 (xF 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 369 65153 


712A1BE153PK631SA 


Bulk 


0.015 jxF 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 369 66153 


712A1BE153PJ631SA 


Bulk 


0.018 txF 


630V 


10% 


1 0. 1 6mm 


2222 369 65183 


712A1BF183PK631SA 


Bulk 


0.018 lxF 


630V 


5% 


10.16mm 


2222 369 66183 


712A1 BF183PJ631SA 


Bulk 


0.022 ,xF 


630V 


10% 


10.16mm 


2222 369 65223 


712A1BG223PK631SA 


Bulk 




630V 


5% 


10.16mm 


2222 369 66223 


712A1BG223PJ631SA 


Bulk 
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PHILIPS 




Features 

• Low inductive wound cell of metallized film 

• Potted with epoxy resin in flame retardant case 

• Radial leads of solder coated wire 

• Withstands solvents and D rinsing liquids 

• Small stand-off to allow removal of solder flux 

• Suitable for high density packaging 

• Bulk, tape and reel, ammo pak (restrictions apply) 

Marking (Typical) 

Parts are marked with Cap code, Tol, Voltage, Year and Week of 
Mfg, Code for Dielectric Material, Code for Factory of Origin, Mfg 
Type Designation, Mfg 



Metallized Polyester Film Capacitors 

(MKT) 



Series 2222 370/371/372/373 
General Purpose Film 
Capacitor (Radial Potted Box) 



Cap Range 
Cap Tolerance 
Rated Voltage (DC) 
Max App Temperature 
Rated Temperature 
Reference Spec 

Performance Grade 
Qualified 

Climatic Category 



• Blocking and coupling 



0.001 to 1 5 U.F 

±10%, ±5% 

63V, 100V, 250V, 400V 

100°C 

85°C 

IEC384-2, DIN 441 22, DIN 45910 
Draft 

Grade 1 (Long Life) 
CECC 30 401-801 
55/100/56 
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Film Capacitor 
General Purpose Box 



PHILIPS 



capacitance 


DC 

_ olts 


lolerance 


Pirrh 


j 

Philips 
Part Numfosr 


Old Philips Part 
Number For 

Ke,eronce unly 


Packaging 
Type 


u.ujo [xr 


Dj V 


1 CPA 
\ u /o 


C f)P mm 


9999 170 l^Al. 

ZZZZ J/U / JJDJ 


/ 1 7/3 1 /VAJDJr ISDJU/Ao 


Ammo 


0.056 


63V 


5% 


C nftmm 
J.UOI I II 1 1 


1111 "370 7ASA^ 

Z.Z.Z.Z J / U / OJOJ 


/ I 7/3 1 /V3.JO J rJ O JUr\o 


A mrTIA 

r\\ I II nu 


0.068 |xF 


63V 


1 0% 
i u /o 


C nfimm 
J.UOI Mill 


Z./.Z.Z J/U / JOO J 


71 QA1 YAAfHPk'A^n.Ar; 

/ I 7/3 I /XMOOJrlNOJUrVo 




0.068 


DJ V 


J /o 


C Oftrnm 
J.UOI i ll 1 1 


ZZZZ J / U / OOO J 


71 qai VAAft^PiA^nAr; 

/ 1 7/3 1 /V3D0 J rJD JUr\Vj 


/3l 1 lino 


0.082 m-F 


DJ V 


I U /O 


C AQmm 

j.uoi ni 1 1 


9999 "370 7RR9^ 

ZZZZ J / U / JO/J 


71 9A1 X'AR9^Pk'A10Ar; 

/ 1 7/3 1 /V30 Z J r l\D J U/Ao 


A mmA 


0.082 jxF 


A^\/ 


J /o 


j.uornm 


9999 J,7n 7AP.99 
J/U /oOZj 


71 QA1 YAfi9^PIA^nAP 
/ 1 773 1 /VAoZJ (JO JUnU 


Ammo 


0.1 |xF 


Dj V 


1 no/ 

I U /o 


C nQmm 

j.Uomm 


9999 37n 7C i n.d 
LLLL J / U / 3 1 Ut- 


7 1 QA 1 YA 1 n4Pi^A9nAr~ 
/ 1 7n 1 AA 1 Un-r ixojUA'o 


Ammo 


0.10 


Hi 


OJV 


coz 

J TO 


C AQmn-i 

j.Uomm 


3333 "ivn 7£ 1 nA 
Zz/z J / U /b I Ut 1 


71 Q A 1 YA 1 nzLPK3n LC~ 
/ I TA I AA I UT-rJOJUAUj 


Ammo 


0.12 (iJF 


£7W 
OJV 


1 AO/ 

1 Uto 


5.08mm 


33 3 3 3 "7 A TC 1 3/1 
ZZ.ZZ J/U / J 1 Z*t 


71 OA 1 VD 1 7/1Dl/£3AA/^ 

/ 1 7A 1 Ad 1 z4rKv6jUACj 


Ammo 


0.12 |xF 


63V 


5% 


5.08mm 


33 3 3 3~7A "7/13/1 


HflA 1 vni 3 A n I / 3 A A / — 

/ I VAl XBl 24PJ6jUA(o 


Ammo 


0.15 


M-F 


£3\/ 
DJV 


i no/ 
1 Uto 


j.Uomm 


3333 3"7A "7C 1 CA 
ZZZZ J/U / 3 1 34 


71 QA 1 VD 1 C/IDI/^O. A A/" 

/ I 773 I AD I J4r IsojUAIo 


Ammo 


0.15 m-F 


OJV 


CO/ 
J 70 


5.08mm 


33 3 3 37n T£ 1 C-d 

zzzz j / U /o 1 34 


71QA1VD1 C/lDlii7nAr" 

/ I VA I ad I j4rJojUAo 


Ammo 


0.18 




DjV 


1 AO/ 

I Uto 


C AO™,™, 

j.Uomm 


33 33 3TA TC 1 OA 

LLLL j /U /J I o4 


71 OA 1 VD 1 O/IDI/ilOAA^ 

/ 1 VAI Xd 1 o4rK6jUA(j 


Ammo 


0.18 


p,F 


OJV 


CO/ 
J70 


c nQww 
j.Uomm 


333 3 3 "7 A "7il 1 OA 

LLLL j /U /o 1 04 


71 QA 1 VD 1 Q/IDIZ3AAf~ 

/ 1 tA 1 ad 1 o4rJojUALj 


Ammo 


0.22 ixF 


DjV 


1 no/ 
I Uto 


j.Uomm 


3333 3TA "7C334 

LLLL J/U /3zz^ 


71 QA 1 VD3 3 4DI/^7 AA/~ 

/ 1 7A 1 Abzz'+rrvOjUAto 


Ammo 


0.22 ^F 


DJV 


C.Q/ 

JTO 


j.Uomm 


3333 3"7A "7Z334 
ZZZZ J /U /DZZ'i- 


71QA1 VD734DIZ7AA/" 

/ I 7AI Abzz'+rJojUAfo 


Ammo 


0.27 




OJV 


i no/ 
1 Uto 


C AO™,™, 

j.Uomm 


3333 3TA TC3"7/I 
ZZZZ J/U / JZ/4 


71 QA 1 VD77/1DI/Z3AA/^ 

/ 1 VAI Abz/4rl\DJUAo 


Ammo 


0.27 




OJV 


rn/ 
J70 


C AO™,™, 

j.Uomm 


3333 3TA 1 A 

LLLL j/U /oz/4 


71 QA 1 VD77/1Dl£;3AA/^ 

/ 1 tAI ADZ/4rJ6JUACj 


Ammo 


0.33 p.? 


ojV 


1 no/ 
I Uto 


C AQwm 

j.Uomm 


3333 3"7A "7C33/1 
ZZZZ J /U / Jjj4 


71 QA 1 VD'3'3ADI/iC3nAf^' 

/ I 7A I Adj J4r kdjUALj 


Ammo 


0.33 ixF 


OJV 


CO/ 
JTO 


j.Uomm 


3333 3Tn "7Z33/1 

LLLL J /U /dj J4 


71 QA 1 VD33/1D1^3nAi^~ 

/ 1 tA 1 Adj j4rJbjUAL3 


Ammo 




M-F 


£33/ 

OJV 


1 no/ 
I Uto 


j.Uomm 


3333 37A 7C3QA 
ZZZZ J/U /JJ74 


7 1 Q A 1 vriQ/1 UVL~} A KC 

1 \ 773 1 AL,J74rK6jUAo 


Ammo 


0.39 ^.F 


DjV 


CO/ 
JTO 


5.08mm 


3333 33*A 7^30/1 
ZZZZ J/U /DJ74 


71 QA 1 VA JQ/I DIzlO a hr~ 

1 1 VA I AC_J74rJ6jUACo 


Ammo 


0.47 


I^F 


djV 


i no/ 
1 Uto 


5.08mm 


3333 3TA 7C/1"7/} 

LLLL j/U /j4/4 


/ \ VAI AC4/4rK6jUA(o 


Ammo 


0.47 


pf 


ojV 


CO/ 
JTO 


j.Uomm 


3333 37A 7^/17/1 

LLLL j /U / 64/4 


71 QA 1 V<~/17/1D1^3AAr~ 

/ 1 VA 1 A(^4/4rJ6jUAU 


Ammo 


0.56 


(# 


OJV 


i no/ 
1 Uto 


j.Uomm 


3333 37n 7CCi/t 

zzzz j/U /jj64 


71 QA 1 VPiCi/1DI/il3AA/~ 

/ 1 VAI AUjo4ri<.ojUALj 


Ammo 


0.56 




ojv 


CO/ 
370 


C AOww 

j.Uomm 


3333 07A 7ZCZ/1 

LLLL J /U / djo4 


71 QA 1 VPiCil/1Dli3AA/~ 

/ 1 VAI ADjo4rJoJUA<o 


Ammo 


0.68 


jjlF 


ojv 


1 no/ 
I U /o 


j.Uomm 


3333 37n 7CZQ4 
LLLL j/U /3003 1 


71 QA 1 VPi^Q4Dl/i"3n Ar~ 

/ 1 VAI AUoo'i-rrxbjUAU 


Ammo 


0.68 jjlF 


£33/ 

OJV 


CO/ 
3 TO 


j.Uomm 


3333 37A 7dZQzl 
LLLLd/V /D003 


71 QA 1 Vr3iQ4DIZ3n Ar~" 

/ 1 VAI ADootTJojUAUj 


Ammo 


0.82 ixF 


OJV 


i no/ 
1 Uto 


j.Uomm 


3333 3"7A 7CQ3/1 

ZZZZ J/U /joz4 


71 QA 1 VC07^Dl/il3AA/~ 

/ I VA I ALoz4r kdjUAU 


Ammo 


0.82 jlF 


ojv 


CO/ 
3 TO 


C AO. .™, 

j.Uomm 


3333 37A 7^Q34 
ZZZZ J/U /6oz4 


71 QA 1VCQ7/lDlii7AA/~ 

/ I VAI Aboz4rJDJUA(o 


Ammo 


1.0 (i,F 


DjV 


1 no/ 
I Uto 


j.Uomm 


3333 37n 7Cinc 

LLLL J/U / J 1 U3 


71 QA 1 VC 1 ACD1/£3AA/'*"' 

/ ! VA 1 Ab 1 UjrlxojUAU 


Ammo 


1.0 (J.F 


ojv 


coz 

JTO 


C AO™™, 

j.Uomm 


3333 37A7/1AC 

LLLL j /[) /6 1 Uj 


71 QA 1 VC1 ACDi/7AA/~ 

/] VAI At 1 UbrJoJUACj 


Ammo 


0.012 jxF 


i aa\ / 
1 UUV 


i no/ 
1 Uto 


C AO™,- 

j.Uomm 


3333 77A OC133 

LLLL j/U ojl zj 


71 QA 1 VM T2DI/1 HI hr~ 

1 1 VAI XAI zjtKI U 1 AUj 


Ammo 


0.01 2 ixF 


1 AA\/ 

I UUV 


CO/ 

3 Tb 


C AO ™, ™, 

j.Uomm 


3333 77A QL 1 37 

LLLL j/U odI zj 


71 OA 1VA1 77DI1 A1 A/~" 

/ 1 VA 1 XAI z j rJ 1 U 1 ACj 


Ammo 


0.015 n-F 


1 C\C\\i 
1 UUV 


1 no/ 
I U /o 


j.Uomm 


3333 37A Q C 1 C3 

LLLL J/U OjI jj 


71QA1VA1 C3DI/1A1 Af~~ 

/ I VAI AAI jjrl\ I U I AO 


Ammo 


0.015 ixF 


i nn\/ 
1 UUV 


CO/ 
3 Tb 


C flO. — ,™, 

j.Uomm 


3333 37A Oil CO 

LLLL j/U OD 1 jj 


71QAIVM CJDI1A1 

1 1 VA 1 AA 1 J j rJ I U I ACj 


Ammo 


0.018 


ixF 


1 nn\/ 

I UUV 


1 no/ 
1 U /o 


C AQmn-i 

j.Uomm 


3333 37n QC1 Q7 
LLLL J /U 03 1 oj 


71QA1YA1 QTPI/1A1 Af~ 
/ 1 VAI AA 1 ojTI\ 1 U i A<o 


Ammo 


0.018 


M-F 


i nn\/ 

1 UUV 


CO/ 

3 Tb 


5.08mm 


3333 77A 1 Q7 

LLLL J/U ool OJ 


71 QA 1 VA ! QTDM nt Kf 

1 1 VA 1 AA 1 J rJ 1 U 1 ACj 


Ammo 


0.022 ijlF 


i nn\/ 

1 UUV 


i no/, 

1 U A> 


j.Uomm 


3333 37n QC337 
LLLL J/U o3zzj 


71QA1VA733D|/im t\C 

/ I VA I AAzzjTk I U I AIj 


Ammo 


0.022 p.F 


1 nn\/ 

I UUV 


CO/ 
3 AO 


j.Uomm 


3313 J.7n SZ333 
ZZZZ J/U OOZZJ 


71QA1YA377Plini Af~~ 
/ I VA I AAzzJ r J I U I AUj 


Ammo 


0.027 (j.F 


1 nn\/ 
I UUV 


1 no/ 
I Uto 


j.Uomm 


3333 37n QC773 

LLLL J/U ojz/j 


71QA1VA777D1/'1A1 Af~ 

/ I VA I XAz / J rK I U I ACj 


Ammo 


0.027 


M-F 


I UUV 


CO/ 
3TO 


5.08mm 


3333 77A QZ1777 

Z//Z J/U ooz/j 


71QA1VA777DI1A1 Af 

1 1 VA 1 AAz/ J r J 1 U 1 ACj 


Ammo 


0.033 


M-F 


1 aa\ / 
I UUV 


1 AO/ 
1 UTo 


5.08mm 


7333 7 7A OC777 

LLLL j/U ojjjj 


71QAI VAT7)DI/ini Af— 

/] VAI XAJjJPKI Ul ACj 


Ammo 


0.033 


MF 


i nn\/ 

1 UUV 


CO/ 

3 TO 


C nQmm 

j.Uomm 


7333 37A 0^333 

LLLL J /U ofajjj 


71 QA 1VA333DI1A1 Ai^~ 

/ 1 VA 1 aA j j j r J 1 U 1 ACj 


Ammo 


0.039 


M-F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 370 85393 


719A1XA393PK101AG 


Ammo 


0.039 ixF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86393 


719A1XA393PJ101AG 


Ammo 


0.047 ijlF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 370 85473 


719A1XA473PK101AG 


Ammo 


0.047 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86473 


719A1XA473PJ101AG 


Ammo 


0.056 ixF 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 370 85563 


719A1XB563PK101AG 


Ammo 


0.056 mF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86563 


719A1XB563PJ101AG 


Ammo 
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PH I LI PS Film Capacitor 

General Purpose Box 



Capacitance 


DC 

Volts 


Tolerance 


Pitch 


Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.068 plF 


100V 


1 0% 


5.08mm 


2222 370 85683 


719A1XB683PK101AG 


Ammo 


0.068 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86683 


719A1XB683PJ101AG 


Ammo 


0.082 u.F 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 370 85823 


719A1XB823PK101AG 


Ammo 


0.082 |xF 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86823 


719A1XB823PJ101AG 


Ammo 


0.10 uF 


ioov 


10% 


5.08mm 


2222 370 85104 


719A1XB104PK101AG 


Ammo 


0.10 u.F 


ioov 


5% 


5.08mm 


2222 370 86104 


719A1XB104PJ101AG 


Ammo 


0.12 uJ 


100V 


10% 


5.08mm 


2222 370 85124 


719A1XC124PK101AG 


Ammo 


0.12 u.F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86124 


719A1XC124PJ101AG 


Ammo 


0.15 |xF 


IOOV 


10% 


5.08mm 


2222 370 85154 


719A1XC154PK101AG 


Ammo 


0.15 pf 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86154 


719A1XC154PJ101AG 


Ammo 


0.18 (xF 


IOOV 


10% 


5.08mm 


2222 370 85184 


719A1XD184PK101AG 


Ammo 


0.1 8 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86184 


719A1XD184PJ101AG 


Ammo 


0.22 uT 


IOOV 


10% 


5.08mm 


2222 370 85224 


719A1XD224PK101AG 


Ammo 


0.22 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86224 


719A1XD224PJ101AG 


Ammo 


0.27 m-F 


IOOV 


10% 


5.08mm 


2222 370 85274 


719A1XE274PK101AG 


Ammo 


0.27 u,F 


IOOV 


5% 


5.08mm 


2222 370 86274 


719A1XE274PJ101AG 


Ammo 


0.33 m-F 


IOOV 


10% 


5.08mm 


2222 370 85334 


719A1XE334PK101AG 


Ammo 


0.33 m-F 


100V 


5% 


5.08mm 


2222 370 86334 


719A1XE334PJ101AG 


Ammo 


0.0039 (jlF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35392 


719A1XA392PK251AG 


Ammo 


0.0039 |xF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36392 


719A1XA392PJ251AG 


Ammo 


0.0047 |xF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35472 


719A1XA472PK251AG 


Ammo 


0.0047 m-F 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36472 


719A1XA472PJ251AG 


Ammo 


0.0056 m-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35562 


719A1XA562PK251AG 


Ammo 


0.0056 hjlF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36562 


719A1XA562PJ251AG 


Ammo 


0.0068 m-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35682 


719A1XA682PK251AG 


Ammo 


0.0068 (jlF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36682 


719A1XA682PJ251AG 


Ammo 


0.0082 |xF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35822 


719A1XA822PK251AG 


Ammo 


0.0082 |jl.F 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36822 


719A1XA822PJ251AG 


Ammo 


0.010 ixF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35103 


719A1XA103PK251AG 


Ammo 


0.010 |xF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36103 


719A1XA103PJ251AG 


Ammo 


0.01 2 m-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35123 


719A1XB123PK251AG 


Ammo 


0.01 2 ixF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36123 


719A1XB123PJ251AG 


Ammo 


0.015 u-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35153 


719A1XB153PK251AG 


Ammo 


0.015 u-F 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36153 


719A1XB153PJ251AG 


Ammo 


0.018 p-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35183 


719A1XB183PK251AG 


Ammo 


0.018 ixF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36183 


719A1XB183PJ251AG 


Ammo 


0.022 p-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35223 


719A1XB223PK251AG 


Ammo 


0.022 m-F 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36223 


719A1XB223PJ251AG 


Ammo 


0.027 u.F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35273 


719A1XB273PK251AG 


Ammo 


0.027 u.F 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36273 


719A1XB273PI251AG 


Ammo 


0.033 ijlF 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35333 


719A1XB333PK251AG 


Ammo 


0.033 |xF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36333 


719A1XB333PJ251AG 


Ammo 


0.039 (i.F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35393 


719A1XC393PK251AG 


Ammo 


0.039 jjlF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36393 


719A1XC393PJ251AG 


Ammo 


0.047 m-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35473 


719A1XC473PK251AG 


Ammo 


0.047 jjlF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36473 


719A1XC473PJ251AG 


Ammo 


0.056 p.F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35563 


719A1XC563PK251AG 


Ammo 


0.056 |xF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36563 


719A1XC563PJ251AG 


Ammo 


0.068 m-F 


250V 


10% 


5.08mm 


2222 370 35683 


719A1XD683PK251AG 


Ammo 


0.068 (iF 


250V 


5% 


5.08mm 


2222 370 36683 


719A1XD683PJ251AG 


Ammo 
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Film Capacitor 
General Purpose Box 



PHILIPS 





DC 




Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.082 (iF 


250V 


10% 


5.08mm 


Tin ~~i~ir\ "jcotj 
llll j/U 3bol3 


l\ VAI AtozjrK/o 1 AU 


Ammo 


0.082 jlF 


250V 


5% 


5.08mm 


llll J/U JooZj 


"71 OA 1 VCQT3DIT Q 1 At*™* 

/ I VA 1 AtoZJrJ/j 1 AU 


Ammo 


0.1 |jlF 


25UV 


10% 


5.08mm 


llll 3/V JdIU4 


"7 1 Q A 1 VC 1 A^DLO CIA/" 

/ 1 VA 1 Ac I U4rrvZ:> 1 AU 


Ammo 


0.10 |xF 


250V 


5% 


5.08mm 


llll 3/0 J61U4 


/ 1 VAI At 1 U4rJ2b 1 AU 


Ammo 


0.0010 nF 


4UOV 


10% 


5.08mm 


llll 3/{J bb\\)l 


"71QA1VA1A1DI//1A1 AT 

/ 1 VAI AA I U/MK4U I AU 


Ammo 


0.0010 |xF 


400V 


5% 


5.08mm 


mm d~7A / z 1 a*) 
llll 3/0 66l0z 


HOA 1 VA 1/T1DI/IA1 A i — 

/ 1 VAI XA1 UZPJ4U1 AU 


Ammo 


0.0012 m.F 


400V 


10% 


5.08mm 


llll 3/0 65 1 11 


T1 OA 1 VA mm//IA1 A/" 

/l VAI XAI zzrK4Ul AU 


Ammo 


0.001 2 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


m*m n a r /■ i m 

2222 370 661 22 


~7 1 A A 1 VA 1 m dm a 1 A r~~ 

71 9A1 XA1 22PJ401 AG 


Ammo 


0.0015 m-F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65152 


719A1XA152PK401AG 


Ammo 


0.0015 ixF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66152 


719A1XA152PJ401AG 


Ammo 


0.0018 


M-F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65182 


ii r* a 1 \/a 1 nini/^^1 a s~- 

719A1XA182PK401AG 


Ammo 


0.0018 


M-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66182 


71 9A1 XAI 82PJ401 AG 


Ammo 


0.0022 iulF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65222 


71 9A1 XA222PK401 AG 


Ammo 


0.0022 jjlF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66222 


7 1 9A1 XA222PJ401 AG 


Ammo 


0.0027 n.F 


400V 


1 0% 


5.08mm 


llll 370 65272 


7 1 9A1 XA272PK40 1 AG 


Ammo 


0.0027 (o-F 


400V 


5% 


5.08mm 


llll 370 66272 


~i i n a 1 w a mi m a i a / — 

7 1 9A 1 XA272 PJ 40 1 AG 


Ammo 


0.0033 jjlF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65332 


719A1XA332PK401AG 


Ammo 


0.0033 jlF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66332 


719A1XA332PJ401AG 


Ammo 


0.0039 jjlF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65392 


71 9A1 XA392PK401 AG 


Ammo 


0.0039 (xF 


400V 


5% 


5.08mm 


llll 370 66392 


71 9A1 XA392PJ401 AG 


Ammo 


0.0047 m-F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65472 


7 1 9A 1 XA473 PK40 1 AG 


Ammo 


0.0047 ^F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66472 


7 1 9A 1 XA473 PJ 40 1 AG 


Ammo 


0.0056 m-F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65562 


71 9A1 XB562PK40 1 AG 


Ammo 


0.0056 ijlF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66562 


7 1 9A1 XB562PJ40 1 AG 


Ammo 


0.0068 |jlF 


400V 


10% 


5.08mm 


llll 3/0 65682 


Ti a a 1 vn /mni/<Ai a s~~ 

719A1XB682PK401AG 


Ammo 


0.0068 |xF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66682 


7 1 9A1 XB682PJ40 1 AG 


Ammo 


0.0082 M.F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65822 


71 9A1XB822PK401 AG 


Ammo 


0.0082 pf 


400V 


5% 


5.08mm 


mm t~7a //■om 

llll 3/0 66822 


71 riA 1 vnmTni^Ai a t — 

/19A1XB822PJ401AG 


Ammo 


0.010 ^F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65103 


~7 i a a 1 \/n i mni//Ai a / — ■ 

71 9A1 XB1 03PK401 AG 


Ammo 


0.010 


mF 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66103 


719A1XB103PJ401AG 


Ammo 


0.012 


u.F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65123 


71 AA 1 \/o 1 Tini/^IAI A r — ■ 

719A1XC123PK401AG 


Ammo 


0.012 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 661 23 


71 9A1XC1 23PJ401AG 


Ammo 


0.01 5 m-F 


400V 


10% 


5.08mm 


Till 370 65153 


71 9A1XC1 53PK401 AG 


Ammo 


0.015 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66153 


-71 a a 1 \//*^ 1 rlnuAi a ^ — 

719A1XC153PJ401AG 


Ammo 


0.018 mF 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65183 


11 aa 1 \/r\ 1 mni/ >i a i a /- — ■ 

71 9A1XD1 83PK401 AG 


Ammo 


0.018 m-F 


-i-OUV 


5% 


5.08mm 


llll 3/u 66183 


/ 1 9A1 XU 1 83 PJ40 1 AG 


Ammo 


0.022 p.F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65223 


719A1XD223PK401AG 


Ammo 


0.022 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66223 


719A1XD223PJ401AG 


Ammo 


0.027 m.F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65273 


719A1XE273PK401AG 


Ammo 


0.027 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66273 


719A1XE273PJ401AG 


Ammo 


0.033 m-F 


400V 


10% 


5.08mm 


2222 370 65333 


719A1XE333PK401AG 


Ammo 


0.033 m-F 


400V 


5% 


5.08mm 


2222 370 66333 


719A1XE333PJ401AG 


Ammo 
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0.056 iulF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11563 


719A1AX563PK630SH 


Bulk 


0.056 jiF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12563 


719A1AX563PJ630SH 


Bulk 


0.056 jjlF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38563 


7 1 9A1 AX563 PK630AH 


Ammo 


0.056 |jlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39563 


719A1AX563PJ630AH 


Ammo 


0.068 (iF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11683 


719A1AX683PK630SH 


Bulk 


0.068 n.F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12683 


719A1AX683PJ630SH 


Bulk 


0.068 ^F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38683 


719A1AX683PK630AH 


Ammo 


0.068 (jlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39683 


719A1AX683PJ630AH 


Ammo 


0.082 p.F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11823 


719A1AX823PK630SH 


Bulk 


0.082 (iF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12823 


719A1AX823PJ630SH 


Bulk 


0.082 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38823 


719A1AX823PK630AH 


Ammo 


0.082 m.F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39823 


719A1AX823PJ630AH 


Ammo 


0.10 jj.F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11104 


719A1AX104PK630SH 


Bulk 


0.10 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12104 


719A1AX104PJ630SH 


Bulk 


0.10 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38104 


719A1AX104PK630AH 


Ammo 


0.1 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39104 


719A1AX104PJ630AH 


Ammo 


0.12 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11124 


719A1AA124PK630SH 


Bulk 


0.12 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12124 


719A1AA124PJ630SH 


Bulk 


0.12m.F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38124 


719A1AA124PK630AH 


Ammo 


0.12 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39124 


719A1AA124PJ630AH 


Ammo 


0.15 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11154 


719A1AA154PK630SH 


Bulk 


0.15 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12154 


719A1AA154PJ630SH 


Bulk 


0.1 5 mF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38154 


719A1AA154PK630AH 


Ammo 


0.1 5 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39154 


719A1AA154PJ630AH 


Ammo 


0.1 8 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11184 


719A1AA184PK630SH 


Bulk 


0.18 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12184 


719A1AA184PJ630SH 


Bulk 


0.18 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38184 


719A1AA184PK630AH 


Ammo 


0.18 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39184 


719A1AA184PJ630AH 


Ammo 


0.22 mF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11224 


719A1AA224PK630SH 


Bulk 


0.22 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12224 


719A1AA224PJ630SH 


Bulk 


0.22 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38224 


719A1AA224PK630AH 


Ammo 


0.22 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39224 


719A1AA224PJ630AH 


Ammo 


0.27 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11274 


719A1AB274PK630SH 


Bulk 


0.27 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12274 


719A1AB274PJ630SH 


Bulk 


0.27 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38274 


719A1AB274PK630AH 


Ammo 


0.27 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39274 


719A1AB274PJ630AH 


Ammo 


0.33 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11334 


719A1AB334PK630SH 


Bulk 


0.33 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12334 


719A1AB334PJ630SH 


Bulk 


0.33 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38334 


719A1AB334PK630AH 


Ammo 


0.33 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39334 


719A1AB334PJ630AH 


Ammo 


0.39 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11394 


719A1AB394PK630SH 


Bulk 


0.39 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12394 


719A1AB394PJ630SH 


Bulk 


0.39 mF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38394 


719A1AB394PK630AH 


Ammo 


0.39 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39394 


719A1AB394PJ630AH 


Ammo 


0.47 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11474 


719A1AB474PK630SH 


Bulk 


0.47 m-F 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12474 


719A1AB474PJ630SH 


Bulk 


0.47 mF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38474 


719A1AB474PK630AH 


Ammo 


0.47 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39474 


719A1AB474PJ630AH 


Ammo 


0.56 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 11564 


719A1AC564PK630SH 


Bulk 


0.56 mF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12564 


719A1AC564PJ630SH 


Bulk 
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0.56 p.F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38564 


719A1AC564PK630AH 


Ammo 


0.56 (jlF 


63V 


5% 


7.62mm 


TTT1 ~)~71 ~)Or / A 

llll J/l JV564 


/ 1 VA1 ACb64PJ6 jUAH 


Ammo 


U.6H \ir 


63V 


1 AO/ 

1 07b 


7.62mm 


T")T") "D"7 1 1 1 L OA 

llll 51 1 11 6o4 


"71QA1 Kf~~L OA DI/£ "3riCL_l 

/ I yf\ 1 AL-6o4rK6 JloH 


D. .11. 

Bulk 


0.68 |xF 


63V 


5% 


7.62mm 


llll 371 1 2684 


719A1 AC684PJ630SH 


Bulk 


U.68 (ir 


63V 


i no/ 
1 U70 


/.62mm 


llll 3/1 38684 


/ 1 9A1 A<_684rK6JUAH 


Ammo 


0.68 |xF 


63V 


5% 


7.62mm 


nil T7i ~i(~\/CiA 

llll 371 39684 


/1 9A1 AL684PJ630AH 


Ammo 


0.82 |xF 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 1 1 824 


~! i a a 1 a /~-ci~\ a r\\/ / ~> r\c\ i 

71 9A1 AC824PK6305H 


Bulk 


0.82 nF 


63V 


5% 


7.62mm 


Till 371 1 2824 


719A1AC824PJ630SH 


Bulk 


0.82 p.F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38824 


71 9A1 AC824PK630AH 


Ammo 


0.82 |xF 


63V 


5% 


7.62mm 


222/ 371 3?824 


719A1AC824PJ630AH 


Ammo 


1 .0 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 1 1 105 


719A1AC105PK630SH 


Bulk 


1 .0 |xF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 12105 


719A1AC105PJ630SH 


Bulk 


1.0 m-F 


63V 


10% 


7.62mm 


2222 371 38105 


7 1 9A 1 AC 1 05 PK63 0AH 


Ammo 


1.0 mlF 


63V 


5% 


7.62mm 


2222 371 39105 


719A1AC105PJ630AH 


Ammo 


0.018 (xF 


1 00V 


1 0% 


7.62mm 


2222 371 21 183 


719A1AX183PK101SH 


Bulk 


0.018 m-F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22183 


719A1 AX183PJ101SH 


Bulk 


0.018 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68183 


719A1AX183PK101AH 


Ammo 


0.018 ji.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69183 


719A1AX183PJ101AH 


Ammo 


0.022 (i.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21223 


719A1AX223PK101SH 


Bulk 


0.022 u.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22223 


719A1AX223PJ101SH 


Bulk 


0.022 p.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68223 


719A1AX223PK101AH 


Ammo 


0.022 (j.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69223 


719A1AX223PJ101AH 


Ammo 


0.027 (j.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21273 


719A1AX273PK101SH 


Bulk 


0.027 M.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22273 


719A1AX273PJ101SH 


Bulk 


0.027 p.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 37i t>82 7 3 


71 9A1 AX273PK1 1 AH 


Ammo 


0.027 |xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69273 


719A1AX273PJ101AH 


Ammo 


0.033 ^.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21333 


719A1AX333PK101SH 


Bulk 


0.033 n-F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22333 


719A1AX333PJ101SH 


Bulk 


0.033 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68333 


719A1AX333PK101AH 


Ammo 


0.033 ixF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69333 


719A1AX333PJ101AH 


Ammo 


0.039 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21393 


719A1AX393PK101SH 


Bulk 


0.039 jlF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22393 


719A1AX393PJ101SH 


Bulk 


0.039 p.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68393 


719A1AX393PK101AH 


Ammo 


0.039 u.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69393 


719A1AX393PJ101AH 


Ammo 


0.047 (jlF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21473 


719A1AX473PK101SH 


Bulk 


0.047 \iF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22473 


719A1AX473PJ101SH 


Bulk 


0.047 (jlF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68473 


719A1AX473PK101AH 


Ammo 


0.047 jjlF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69473 


719A1AX473PJ101AH 


Ammo 


0.056 m-F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21563 


719A1AA563PK101SH 


Bulk 


0.056 (xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22563 


7 1 9A1 AA563PJ 1 1 SH 


Bulk 


0.056 (jlF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68563 


719A1AA563PK101AH 


Ammo 


0.056 ^.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69563 


719A1AA563PJ101AH 


Ammo 


0.068 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21683 


719A1AA683PK101SH 


Bulk 


0.068 ijlF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22683 


719A1AA683PJ101SH 


Bulk 


0.068 (jlF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68683 


719A1AA683PK101AH 


Ammo 


0.068 m,F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 69683 


719A1AA683PJ101AH 


Ammo 


0.082 |xF 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 21823 


719A1AA823PK101SH 


Bulk 


0.082 u.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22823 


719A1AA823PJ101SH 


Bulk 


0.082 (j.F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 371 68823 


719A1AA823PK101AH 


Ammo 


0.082 (iF 


1 oov 


5% 


7.62mm 


2222 371 69823 


719A1AA823PJ101AH 


Ammo 
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a in . . c 
U. 1 U |xr 


1 UUV 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


1111 "371 1 1 1 04 
LLLL J / 1 Z 1 1 U4 


71 OA 1 AA1 A4PI/1 A1 CU 
/ 1 7A 1 AA 1 U4rl\ 1 U 1 Jli 


duik 


a i a . . p 
U. 1 U (Xr 


1 UUV 


coz 
J To 


7.62mm 


LLLL J / 1 ZZ 1 


71 QA1 AM 04PI1 01 S\4 
1 \ TA 1 AA I UT-rJ 1 U I orl 


DUIK 


n in . . p 
U. I U (Xr 


1 AA\/ 
I UUV 


1 U /o 


7.62mm 


LLLL J / 1 DO 1 U^ 


71 QA 1 AA 1 (MPkM HI AM 
/ 1 7AI AAI UT-rrs 1 U 1 An 


Ammo 


n 1 n .■ p 
U. I U p,r 


i on\/ 

1 UUV 


CO/ 
J 70 


~7 £1 mm 

/ .62mm 


*)')')') ^71 AQ1 f!4 
LLLL J / 1 OT 1 Ut- 


71 qa 1 AA1 04PI1 (11 AH 
/ I /A l AA 1 Utt J 1 U 1 Arl 


Amnvi 

Ammo 


U. I Z (Xr 


1 nn\/ 
I UUV 


i no/ 

1 U /o 


7.62mm 


JOT) T71 1 1 1A 
LLLL J / 1 L 1 1 Zt- 


71QA1 AP,1l4Pk'ini<;W 
/ 1 7A 1 Ad 1 LHrK \ U 1 Jn 


Ri ilU 
DUIK 


a n . . c 
U. I Z |Xr 


1 AA\/ 

1 UUV 


CO/ 


/.ozmm 


T)n -3-71 *n i T/i 
LLLL 1/ 1 ZZ1 Z4 


71QA1 ADH/IDIiniCU 

/ 1 tA 1 Ad 1 Z4rJ 1 U 1 on 


bulk 


U.l Z |xh 


1 AA\/ 
1 UUV 


1 AO/ 
1 U% 


7.62mm 


ZZZZ J / 1 oo 1 Z4 


71 QA 1 AD 1 T/lDt/1 A 1 A LJ 

/ 1 7 A 1 Ad 1 Z4r K 1 U 1 Art 


Ammo 


nil c 
0.1 Z (xh 


1 AA\ / 
I UUV 


CO/ 
J% 


"7 L 1~,~, 

/.62mm 


TO") J71 2:Q11y1 

ZZZZ J/1 6V1 Z4 


71QA1 AD11/1DI1A1 A 1 1 

/l yAlABl Z4rJ 1 01 AH 


Ammo 


a 1 c . . c 
(J.l j (xh 


1 AA\/ 
1 UUV 


1 AO/ 

1 Uto 


"7 £ 1 mm 

/.62mm 


TIT) "271 J1 1 QA 

LLLL j/l Zl I Jn 


71QA1 AD1 C/5DI/1A1CLJ 

/ I VA I Ad I j4r K I U I Jri 


bulk 


O.l 5 (xF 


1 00V 


5% 


7.62mm 


2222 371 221 54 


■7 1 n a 1 adi c a rn ^ ^\^ c \ i 

7ivAiABi54PJioi5H 


Bulk 


O.l 5 |xF 


1 AAV / 

I UUV 


10% 


7.62mm 


ZZZZ 3/1 6ol j4 


~7inA1 A D 1 r.ri^lfll Al_l 

/19A1 AB1 54PK1 01 AH 


Ammo 


O.l 5 (xF 


I oov 


5% 


7.62mm 


2222 J/1 6V1 54 


/l 9A1 ABl 54PJ 1 01 AH 


Ammo 


O.l 8 |xF 


100V 


1 0% 


7.62mm 


LLLL J/1 21 1 84 


/ 1 9Al Abl 84PK1 1 iH 


Bulk 


O.l 8 (xF 


I oov 


5% 


7.62mm 


2222 j/1 221 84 


"71GA1 AD10>1DI1A1CI 1 

/l 9A1 ABl 84KI1 01 bH 


Bulk 


O.l 8 u,F 


100V 


10% 


7.62mm 


2222 i71 681 84 


71 AA 1 Al^1 H/ini/1 f*\1 Al I 

719A1AB184PK101AH 


Ammo 


O.l 8 u,F 


I oov 


5% 


7.62mm 


LLLL 3/1 6Vl 84 


7 1 9Al AB 1 84PJ I U I AH 


Ammo 


0.22 lxF 


1 AA\ / 

1 UUV 


1 AO/ 

1U% 


7.62mm 


ZZZZ j/1 Z1ZZ4 


71 qa 1 ADTT/IDI/1 A1 CI I 

/l VA1 ABZZ4PK1 Ul bH 


Bulk 


0.22 (xF 


100V 


CO/ 

J% 


7.62mm 


ZZZZ j/1 lllJA 


"71QA1 AD11/1DI1A1CIJ 

/ 1 VAl ABZZ4PJ I Ul bH 


Bulk 


f\ 11 . . p 
\j.LL jxh 


1 AA\/ 

I UUV 


1 AO/ 

I Uto 


/.62mm 


111~) 171 /QTT/i 

ZZZZ j / 1 6oZZ4 


71QA1 ADIT/IDI/ini ALJ 

/ 1 tA 1 AbZZ4r Is. 1 U 1 AH 


Ammo 


0.22 \x.F 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 J/1 69224 


7mAt Ami/iriiirii ai i 

/ 1 9A1 AB224PJ 1 1 AH 


Ammo 


A T7 c 

U.Z/ jxh 


1 AA\ / 

IUUV 


1 AO/ 

iu% 


7.62mm 


2222 J/l 212/4 


"7 1 O A 1 A 1 1*7 /tDl/iniCLJ 

/l9AlAC2/4PKl0lbH 


Bulk 


A 17 E 

U.Z/ |xr 


1 oov 


CO/ 

J% 


7.62mm 


2222 J/l 222/4 


71 flA 1 A t — 1~7 A ni 1 AI fl 1 

/l 9A1 AC2/4PJ 1 01 bH 


Bulk 


0.27 ^xF 


1 oov 


1 AO/ 

10% 


7.62mm 


2222 J/l 682/4 


~~7 1 A A 1 A 1 \ 1 A my 1 A 1 A 1 1 

/19A1AC2/4PK101AH 


Ammo 


A ~)7 . . P 

U.Z/ ^.r 


1 AA\/ 

1 UUV 


CO/ 
JTfo 


/.62mm 


2222 J/l 6V2/4 


"71QA1 At >~7/1DI1/11 ALJ 

/ 1 9A1 AC_2 /4PJ 1 U 1 AH 


Ammo 


0.33 p,F 


1 oov 


10% 


7.62mm 


I'm ni im/ 

2222 J/l 21 JJ4 


~ 7 i f \ a i a 1 1 >i ni/ i A i n i 

719A1AC334PK101SH 


Bulk 


0.33 jxF 


1 oov 


5% 


7.62mm 


LLLL J/l 22J J4 


-j i n « i a/ — n ^nn ai n i 

719A1AC334PJ101SH 


Bulk 


O.jj p,r 


1 AA\ / 

1 UUV 


1 AO/ 

1U% 


7.62mm 


2222 J/l 68JJ4 


110A 1 AnTviril/l AI A 1 1 

719A1ACjj4PK101AH 


Ammo 


U.j J |xr 


1 oov 


CO/ 

J% 


7.62mm 


2222 J/l 6yjJ4 


71 HA 1 A f~~~l T A ni 1 A 1 A 1 1 

/l 9A1 ACJ34PJ 1 01 AH 


Ammo 


a iq . . c 
U.jV |xr 


1 oov 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


2222 J/l 21 J74 


71AA1 A /~")A^ni/1 A1 n I 

/ 1 9Al ACJ94PK1 01 SH 


Bulk 


0.39 (xF 


100V 


5% 


7.62mm 


2222 371 22394 


719A1AC394PJ101SH 


Bulk 


U.J7 (xr 


1 AA\ / 

I UUV 


1 AO/ 

1 Uto 


/.62mm 


2222 J/l 6HJV4 


71QA1 A/ — JQ/IDI/1 A1 ALJ 

/ItAI ACjt4PK1 Ul AH 


Ammo 


U.J7 \Lr 


1 oov 


CO/ 
JTO 


7.62mm 


mi -5-71 /nm/i 
LLLL J/l 69Jy4 


"710A1 A(^"iA/inM AI AI 1 

719A1AC394PJ101AH 


Ammo 


a AI . . p 
U.4/ (xr 


1 AA\ / 

IUUV 


1 AO/ 
1 U% 


7.62mm 


1"71 "11 A~7 A 

LLLL J/l 214/4 


Ti a a 1 a / — /<7/ini/i ai ("i i 

/19A1AC4/4PK101SH 


Bulk 


A 47 . . P 
U.4/ (Xr 


i nn\/ 
1 UUV 


CO/ 

JTO 


7.62mm 


2222 J / I 224/4 


/I 9A1 AC4/4PJ 1 Ul iH 


Bulk 


0.47 jxF 


1 OOV 


10% 


7.62mm 


2222 J7l 68474 


~~t 1 C\ A 1 A A~1 AVWS \ f\\ AI 1 

7 1 9A) AC474PK1 1 AH 


Ammo 


A 47 . . P 

U.4/ |xr 


1 AAW 

1 UUV 


CO/ 
J7b 


7.62mm 


2222 J/l 6V4/4 


71 OA 1 At — A~l A n\ ^ f\ \ AI 1 

/ 1 9A1 AC4/4PJ 1 1 AH 


Ammo 


A AAQO .. C 

U.UUoZ jxh 


1 ca\/ 
ZjUV 


1 AO/ 

1 Uto 


"7 £ 1 

/.62mm 


nn 1*7 1 /i 1 on 
LLLL J / 1 4 1 822 


-7.QA1 AV011DI/.1C1CLJ 

/ 1 9A1 AX822PK25 1 bH 


Bulk 


A AAQT ., P 

U.UUoZ pir 


") C A\ / 

ZjUV 


CO/ 
JTO 


/.62mm 


2222 J/l 42822 


7 1 a a i a von nncin i 

/l 9A1 AX822PJ251 bH 


Bulk 


A AAQ") ,, p 

U.UUoZ pur 


i ca\/ 
ZjUV 


1 AO/ 

I Uto 


7.62mm 


LLLL J/l /8822 


71 OA 1 AVOIIDI/ — IC 1 AI 1 

/ 1 VAl AX822PK25 1 AH 


Ammo 


A AAQ") .. P 

U.UUoZ (xr 


~) CAW 

ZjUV 


CO/ 
JTO 


/.62mm 


mi 1"71 "70011 

LLLL J/l /9822 


71 oa i AVQTinnCI AI 1 

7 1 9A 1 AX822PJ25 1 AH 


Ammo 


A A 1 A ,. r 
U.U 1 U (Xr 


ZjUV 


1 AO/ 

I Uto 


/.62mm 


mi i"7i /ii 1 m 
2222 J/l 41 1UJ 


71 OA 1 AVI flTD^IC 1 CI I 

/19AlAXlUJPK25lbH 


Bulk 


A A1 A .. P 

U.Ul U (xr 


-) rn\/ 

ZjUV 


CO/ 

JTb 


~7 f 1 

/.62mm 


mi 1*71 /iiir\i 
2222 J/l 421UJ 


71AA1 a\/i Ainiin n i 

/19A1 AXl 0JPJ251 bH 


Bulk 


A A1 A . . P 

U.Ul U |xr 


~> C A\ / 

ZjUV 


1 AO/ 
10% 


7.62mm 


1111 1"71 "70 1 m 

2222 J/l /810J 


7 i (~\ a i a ks 1 Aim/in AI I 

71 9A1AX103PK251AH 


Ammo 


A A 1 A .. C 
U.U 1 U ^Lr 


1 CHA/ 
ZjUV 


CO/. 
JTO 


/.62mm 


mi 0"7i "7oini 
2222 J/l /V1UJ 


71QA1 AN/1A1DI1C1 ALJ 

/l 7A1 AXl UJPJ251 AH 


Ammo 


0.012|iF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 371 41123 


719A1AX123PK251SH 


Bulk 


0.012 jjlF 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 371 42123 


719A1AX123PJ251SH 


Bulk 


0.012 jjlF 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 371 78123 


719A1AX123PK251AH 


Ammo 


0.012 m-F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 371 79123 


719A1AX123PJ251AH 


Ammo 


0.015 (j,F 


250V 


10% 


7.62mm 


2222 371 41153 


719A1AX153PK251SH 


Bulk 


0.015 |xF 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 371 42153 


719A1AX153PJ251SH 


Bulk 
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PHILIPS 



1 

DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


0.01 5 (xF 


250\ 


i noz, 

1 U /o 


7.62mm 


111") "571 7P1 ^"3 
LLLL j 1 1 /O 1 jj 


71 QA 1 AVI ^PkOM Al-I 
/ I TAIAA 1 jjrlVZj 1 An 


Ammo 


0.01 5 m-F 


250V 


J TO 


7.62mm 


7071 ^71 7Q1 W*. 
LLLL j / 1 / 7 1 jj 


71 QA1 AY1 ^^P17^1 AW 
/ 1 /A 1 /A/\ I jjrJZj 1 Ml! 


Ammo 


0.018 jxF 


250V 


1 U/O 


7.62mm 


7777 "571 411 $C\ 

LLLL J / 1 t 1 1 OJ 


71 QA1 AA1 R'^Pk'7 ^1 


DUIK 


0.01 8 m-F 


250V 


J TO 


/ .ozmm 


7777 "371 47 1 P.7 
LLLL 3 i 1 t^Z I Oj 


71 QA1 AA1 fllPPM <;W 
/ 1 7A 1 AA 1 ajrJZj 1 on 


DUIK 


0.018 M-F 


250V 


1 U /o 


7.62mm 


0777 ~X1\ 7P. 1 P.7 
LLLL J / 1 / I OJ 


71 QA 1 A A 1 P^P^O^I AW 
/ ! "A 1 AA 1 ojr txZ J 1 An 


Ammo 


0.018 jjlF 


250V 


D /O 


7.62mm 


0007 "371 7Q1 Q7 
LLLL 5/1 1 7 1 OJ 


71QA1 AA1Q"5PI0^1 AW 
/ I 7m I AA I ojrJZj I AM 


Ammo 


0.022 julF 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


/.ozmm 


ZZZZ J / 1 4 1 22J 


71 QA 1 A A")") 3 D l/l C 1 Cl—I 

/ I 7A I AAZ2Jrl\2j I on 


D, ,11- 

bulk 


0.022 |xF 


250V 


CO/ 
J TO 


/,62mm 


7777 771 A7777 

zzzz 51 1 ^LLL5 


71QA1 AA707PI0C1CW 

/ 1 taI AA22JrJ2o 1 on 


D i , 1 r 

bulk 


0.022 |xF 


250V 


10% 


7.62mm 


LLLL J/l /oLL5 


Ti OA 1 A A113DI/1C 1 A I I 

/I taI AA22JrK2bl AH 


Ammo 


0.022 m-F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 j/ 1 /V22J 


71 qa 1 AAOT3DIOC1 Al_l 

/ 1 tAI N\LL5V)Lb \ AH 


Ammo 


0.027 ixF 


250V 


1 AO/ 

I Uto 


7.62mm 


T") "J") "5 "7 1 /I 1 "170 

2222 J/141 2/J 


"71QA1 A AT73DI/TC1CU 

/ I tAI AA2/JrK2j ! oH 


bulk 


0.027 |xF 


250V 


5% 


7.62mm 


"10 0*1 "3"71 /Ono 

2222 J/l 422/J 


"71QA1 A A173DHC1 CU 

/I tAI AA2/JrJ2bl bH 


Bulk 


0.027 fiF 


250V 


10% 


7,62mm 


Till "3"71 

2222 J/l /oL/5 


71 qa 1 A A173DI/1C 1 A 1 1 

/I taI AA2/JrK2bl AH 


Ammo 


0.027 m-F 


250V 


CO/ 

bib 


/.6/mm 


OOOO 0"71 "7Q*)"73 
ZZZZ J/1 /V2/J 


"71QA1 AAOTOOfJCI Al_l 

/ 1 VA 1 AA2 / JrJ2j 1 AH 


Ammo 


0.033 |xF 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


00 J ) "371 Aim 

LLLL 5 1 1 4 1 jjj 


7 1 QA 1 A A 3. 3 3DI/J C 1 CI~J 

/ 1 tAImmoj orlsZo 1 OH 


DUlK 


0.033 |xF 


250V 


CO/ 


/.ozmm 


Tin 0~71 

Zzzz J / 1 42JJJ 


"71QA1 AA333DI")C1 CU 

/ I tAIAAJJJHZj I on 


bulk 


0.033 [laf 


250V 


1 AO/ 
IUTO 


/.62mm 


lOOO 0"71 lorn 

22iz J/1 /oJJJ 


"71QA1 AAO^TDl/ICI ALJ 

/l ?A1 AAJJJrKZbl An 


Ammo 


0.033 mF 


250V 


CO/ 


7.62mm 


Tin T71 "7Q"3T3 

2222 J/I /VJJJ 


71 qa 1 AA333DHC1 A l l 

/ItAI AAJJJPJ2o1AH 


Ammo 


0.039 mF 


250V 


10% 


7.62mm 


nn ">"7i /i 1 "JO"} 

2222 J/l 41 yii 


71 OA 1 A A3n3DI/*)C 1 CU 

/I yAlAAJyJrK2jl bH 


Bulk 


0.039 m-F 


250V 


5% 


7.62mm 


2222 J/l 42Jyj 


/ 1 VA1 AAJV J PJ 2 b 1 bH 


Bulk 


0.039 m.F 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


/.ozmm 


Tin -5-71 ^ojo") 
LLLL J/l /oJVJ 


71 QA1 A A 3Q3 Dl/~i CI AU 

/I yA]AAJTJrK.2jl AH 


Ammo 


0.039 m-F 


250V 


5% 


7.62mm 


-5-71 -7Qori"5 

2222 J/l /Vjyj 


71 QA 1 A A103DHC 1 ALJ 

/I VAl AAJVJPJ2blAH 


Ammo 


0.047 m-F 


250V 


1 0% 


7.62mm 


/Z2z J/l 414/J 


"71 QA 1 A A^73DI/1C 1 CLJ 

/] VAlAA4/JPK2bl oH 


Bulk 


0.047 m-F 


250V 


CO/ 
OTb 


/.ozmm 


TITO 0"71 yO/ITO 

2222 J/l 424/J 


"71QA1 AA/1"7"3DIOC1CI_l 

/l 7AI AA4/JrJ2jl oH 


bulk 


0.047 m-F 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


TITO 0~71 *7Q/1"73 
LLLL J / 1 /<j4/ J 


"71QA1 AA/1TOD1/OC1 ALJ 

/ I TAIAA4/Jrr\2j I AH 


Ammo 


0.047 m-F 


250V 


CO/ 
JTO 


"7 Z") mm 

/.ozmm 


Tm TO/IT'S 

zzzz J / 1 /V4/J 


"7 1 OA 1 A A /1"7"3DIO C 1 A LJ 

/ 1 taI AA4/JrJ2o IAH 


Ammo 


0.056 m-F 


250V 


1 AO/ 

IUto 


7.62mm 


"mi o~7i /iic/j 
2222 J/l 41 boJ 


"71 QA 1 ADC/"3Dl/")C1 CLJ 

/l VAl AbboJrK2bl oH 


Bulk 


0.056 |xF 


250V 


CO/ 
JTO 


"7 / 1 

/.oZmm 


mo "3 "71 A~)QL~} 

LLLL 5/ 1 4Z56J 


"71QA1 ADCZ"3DI")C1CI_I 

/ I VA I ADboJrJ Lb I bH 


bulk 


0.056 m-F 


250V 


10% 


7.62mm 


TIT) "5 "71 70C/0 

LLLL J/l /8b6J 


71 riA 1 Anr/ini/ic 1 ai i 

/1VA1 ABb6JPK2bl AH 


Ammo 


0.056 m-F 


250V 


CO/ 

07b 


"7 / ™ ™- 

/.ozmm 


1111 "3 "7 1 "7QC/ "3 

2222 J / I /tj6J 


"71QA1 ADC/ODI1C1 ALJ 

/l VA1 Abb6JrJ2bl AH 


Ammo 


0.068 jjlF 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


I'm "3"7 1 /II / OO 

2222 J/141 00 J 


71 QA 1 AD/0"3DI/")C1CI_J 

/ I 7AI ADooJrK2b I bH 


D. .11, 

bulk 


0.068 julF 


250V 


5% 


7.62mm 


Till "371 /(l/OO 

LLLL J/l 4268 J 


71 riA 1 a n/mnnr 1 n 1 

/l yAlAB6oJPJ2bl bH 


Bulk 


0.068 Lf 


250V 


1 AO/ 
I U% 


/.62mm 


Tin 3"71 "70ZO"3 

LLLL J/l /060J 


71 qa 1 ADZO"3Dl/~)C1 A I I 

/I yAlAB6oJPK2bl AH 


Ammo 


0.068 m 


250V 


CO/ 

DTb 


"7 / ") mm 

/.ozmm 


OOT1 3"71 "7QZQ"3 

LLLL J/l /y6oJ 


71 QA1 ADZOODIOC1 ALJ 

/I tAI Ab6oJrJ2blAH 


Ammo 


0.082 m-F 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


7.62mm 


"I'm 0"71 /MOOO 

2222 J/l 41 o2J 


"71QA1 A/~0")"3DI/~)C1CLJ 

/I VA1 ACo2JrK2blbH 


Bulk 


0.082 m-F 


250V 


CO/ 

bib 


7.62mm 


"3"7i /ion 
2222 J/l 42o2J 


71QA1 ATOTDDnCI CU 

/ 1 VA1 A(_o2JKJ2b 1 bH 


Bulk 


0.082 jiF 


250V 


1 no/ 
I Uto 


/.ozmm 


"3T1 700T3 

LLLL 51 1 /oo2J 


"71QA1 A/"~"0)ODl/1C1 ALJ 

/ 1 VA1 ACo2JrK2b 1 AH 


Ammo 


0.082 m-F 


250V 


CO/ 
OTb 


"7 / "1 ™~ 

/.ozmm 


TTT) "3"71 "7QOT3 

LLLL 51 1 /Vo2J 


71 qa i A/~OT3DIOC 1 ALJ 

/ 1 tAI A(_o2JrJ2b IAH 


Ammo 


0.10 |xF 


250V 


1 AO/ 

1 Uto 


"7 Z *l.. u .... u , 

/.62mm 


IT)") "3"71 A\ 1 A/1 

LLLL J/l 41 1U4 


710A1 Ann^ DI/1 C 1 CLJ 

/ 1 tAI AC 1 U4rK2b 1 bH 


Bulk 


0.10 m-F 


250V 


CO/ 
3TO 


"7 

/.oZmm 


")TTl "3"71 A~i 1 A/1 

2222 J/l 421 U4 


"71 Q A 1 Af~"1 f\A DIO C 1 CLJ 

/ 1 VA 1 AC 1 U4KI Lb I bH 


Bulk 


0.10 m-F 


250V 


1 AO/ 

1 UVo 


7.62mm 


">*m "3"71 "701A/1 

LLLL J/l /olU4 


"71 QA1 A/~1 A/1DI/1C 1 A 1 l 

/I tAI AC1 U4rK2bl AH 


Ammo 


0.10 |xF 


250V 


5% 


7.62mm 


TIT) "3"71 "701A/t 

2222 J/l /VI U4 


7 1 n a 1 a / — i A/iniin ai i 

/ 1 9A1 AC 1 04PJ25 1 AH 


Ammo 


0.0039 mF 


400V 


10% 


7.62mm 


nn T"7i mm 

2222 371 51392 


7 1 9A1 AX392PK40 1 SH 


Bulk 


0.0039 ^F 


400V 


5% 


7.62mm 


llll 3/1 52392 


/l 9A1 AX392PJ401 SH 


Bulk 


0.0039 jlF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 371 88392 


719A1AX392PK401AH 


Ammo 


0.0039 mF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 371 89392 


719A1AX392PJ401AH 


Ammo 


0.0047 m-F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 371 51472 


719A1AX472PK401SH 


Bulk 


0.0047 m-F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 371 52472 


719A1AX472PJ401SH 


Bulk 


0.0047 |xF 


400V 


10% 


7,62mm 


2222 371 88472 


719A1AX472PK401AH 


Ammo 


0.0047 m-F 


400V 


5% 


7,62mm 


2222 371 89472 


719A1AX472PJ401AH 


Ammo 
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DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 


U.UUoo (lr 


4nn\/ 
^UUV 


1 no/ 
I Uto 


7.62mm 


mi 77i p,i <;a7 

LLLL j/ 1 Jl JOZ 


71 QA1 AV c ;A')Pk'4ni 

I \ 7r\ \ Avoozr "vtu i on 


Ri ilk 
DUIK 


U.UUoo |Xr 


40ov 
tuuv 


co/ 
d Ad 


7.62mm 


7777 771 ^O^A") 
LLLL J / 1 JZDOZ 


71 QA1 AV t: lA7PI4ni 

/ I 7r\ I rv\jo/.rJ^U I jm 


Ri ilk 


n ooc.a ■■ p 

U.UUoo (Xr 


400\/ 


i o°z 

1 u /o 


7.62mm 


LLLL 0/ 1 OOJOZ 


71 QA1 AV c iA7Pk'4ni AH 

/ 1 7r\ \ MA JOZr IN^U 1 nn 


Ml I 111 1U 


n nncz .. p 
U.UUoo fXr 


4nn\/ 
'tuuv 


CO/ 
JTO 


7.62mm 


0000 771 p,qc.a7 

LLLL J/ 1 07_)0Z 


71 OA i AV t ;AlPt4m AM 
/ 1 7M 1 MAJD/ntU 1 Mil 


Ammo 


n ooap. ■■ p 

U.UUOO JJLr 


4nov 
tuuv 


l U /O 


/ .ozmm 


777"? 771 M AP.7 
LLLL D 1 1 D 1 OOZ 


71 QA1 AYAP.7P 16401 
/ i 7M i M/Noozrix^'j i on 


DUIK 


n nnzo. . . p 
U.UUoo fir 


t-UUV 


CO/ 
J TO 


7.62mm 


7770 7.71 C7/Q7 
LLLL J 1 1 DZooZ 


71 QAl AVAC7PI401 Q|J 
/ 1 7A 1 MAoOZrJ'TU I on 


Ri ilk 
DUIK 


U.UUoo (xr 


■^uuv 


i no/ 
1 Uto 


7.62mm 


7777 77*1 QQ£Q7 
LLLL J 1 1 OOOoZ 


71 QAi AY£QTDI/^n 1 A l_l 

/ 1 7Ml MAbOZrt\^U 1 An 


Ammo 


U.UUoo (JLr 


T"UU V 


co/ 

J TO 


7.62mm 


7777 "571 QQAP.7 
LLLL J / 1 0700Z 


71 Q A 1 AV^Q7PI4m AU 
/ I 7M I AAooZn^U I An 


Ammo 


U.UUoY [ir 


400V 


1 0% 


7.62mm 


7777 7"7 1 C1077 
LLLL J/l bl OZZ 


"71 OA 1 AA0770l//ini C I I 

/] VA1 AAozZrK4Ul on 


Bulk 


n nnoi .. p 
U.UUoz |xr 


4UUV 


CO/ 
J TO 


7.62mm 


7777 771 C7Q77 
LLLL 1 1 DLOLL 


71 OA 1 A A Q7 7 DI4n 1 Cl_i 

/ I 7AI AAoZZrJ'rU I on 


DUIK 


n nnc?7 i , r 
U.UUoZ |xr 


4I7.HVV 

'rUUV 


i no/ 

1 U TO 


7.62mm 


7777 771 QP.Q77 
LLLL J / I OOOZZ 


7 1 Q A 1 A A Q7 7 Dl/4m AUI 

/ I 7A I AAoZZrlvH-U I AM 


Ammo 


U.UUoz |xr 


A AA\ / 

*tUUV 


CO/ 
J TO 


7.62mm 


7777 771 OQQ77 
LLLL 6/ I 07OZZ 


71 QA 1 AAQ77DMm A I I 

/ I VA I AAoZZrJ^-U I An 


Ammo 


0.01 |xF 


400V 


1 no/ 
1 Uto 


7.62mm 


7777 7"7 1 C 1 1 n7 
LLLL j/1 51 1 U-5 


"71 OA 1 AA in7Dl/yini C I I 


Bulk 


0.01 p-F 


yf AA\ / 

4U0V 


CO/ 


7.62mm 


7777 7"71 C7in7 

llll $/\ bzl UjS 


"710A1 A A 1 ATDMA1 CI I 

/ 1 VAl AAl U J PJ4U1 bH 


Bulk 


n m n . . p 
U.U I U fir 


■tUUV 


1 no/ 

I U TO 


7.62mm 


7777 771 QQ 1 n7 
till O / 1 OO 1 U J 


7 1 Q A 1 A A 1 n7 OVACW A 1—1 

/ I 7A 1 AA 1 Uo rlsnU 1 An 


Ammo 


a nm . . p 
U.U1 U (xr 


4UUV 


CO/ 
bTO 


7 £7m m 

/.62mm 


7777 771 OQin7 
llll j / 1 07 1 Uo 


71QA1 AAin7DMm Al_I 

/IVAiAAl UorHUl AH 


Ammo 


U.U1 z p-h 


Ar\r\\ i 
4UUV 


1 no/ 
1 UVo 


7.62mm 


7777 7"7 1 C 1 1 77 

llll if 1 b 1 1 ZJ 


"71QA 1 A D 1 TJDI//1A1 Cl_l 

/ 1 VA 1 AB 1 z J KK4U 1 oH 


Bulk 


A All c 

U.U 1 I \Lr 


4nn\/ 
4UUV 


to/ 

070 


7 £7mm 

/.ozmm 


7777 771 C7 1 77 

llll Six dI \ Id 


71QA1AD1 7 7 Dl/A 1 CI I 

/ 1 tmI Ad 1 ZorJ^U 1 on 


ilL 

bulk 


0.01 2 u.F 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 371 88123 


719A1AB123PK401AH 


Ammo 


0.012 u.F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 371 89123 


719A1AB123PJ401AH 


Ammo 


0.015 jiF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 371 51153 


719A1AB153PK401SH 


Bulk 


0.015 (iF 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 371 52153 


719A1AB153PJ401SH 


Bulk 


0.015 (jlF 


400V 


10% 


7.62mm 


2222 371 88153 


719A1AB153PK401AH 


Ammo 


0.015 m.F 


400V 


5% 


7.62mm 


2222 371 89153 


719A1AB153PJ401AH 


Ammo 
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DC 






Philips 


Old Philips Part 
Number For 


Packaging 
















0.10 


100V 


10% 


10.0mm 


222237221 104 


719A2CD104PK101SA 


Bulk 


0.10 ixF 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22104 


719A2CD104PJ101SA 


Bulk 


0.12 (iF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21124 


719A2CD124PK101SA 


Bulk 


o.i2 m 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22124 


719A2CD124PJ101SA 


Bulk 


0.15 |xF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21154 


719A2CD154PK101SA 


Bulk 


0.15 ijlF 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22154 


719A2CD154PJ101SA 


Bulk 


0.18 (xF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21184 


719A2CD184PK101SA 


Bulk 


0.1 8 p.F 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22184 


719A2CD184PJ101SA 


Bulk 


0.22 u.F 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21224 


719A2CD224PK101SA 


Bulk 


0.22 |xF 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22224 


719A2CD224PJ101SA 


Bulk 


: 

0.27 u.F 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21274 


719A2CE274PK101SA 


Bulk 


0.27 u.F 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22274 


719A2CE274PJ101SA 


Bulk 


0.33 ijlF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21334 


719A2CE334PK101SA 


Bulk 


0.33 ^F 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22334 


719A2CE334PJ101SA 


Bulk 


0.39 |xF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21394 


719A2CB394PK101SA 


Bulk 


0.39 ijlF 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22394 


719A2CB394PJ101SA 


Bulk 


0.47 ixF 


100V 


10% 


10.0mm 


2222 372 21474 


719A2CB474PK101SA 


Bulk 


0.47 m-F 


100V 


5% 


10.0mm 


2222 372 22474 


719A2CB474PJ101SA 


Bulk 


0.047 |xF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41473 


719A2CD473PK251SA 


Bulk 


0.047 (jlF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42473 


719A2CD473PJ251SA 


Bulk 


0.056 m-F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41563 


719A2CD563PK251SA 


Bulk 


0.056 |xF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42563 


719A2CD563PJ251SA 


Bulk 


0.068 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41683 


719A2CD683PK251SA 


Bulk 


0.068 |xF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42683 


719A2CD683PJ251SA 


Bulk 


0.082 u,F 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41823 


719A2CE823PK251SA 


Bulk 


0.082 (iF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42823 


719A2CE823PJ251SA 


Bulk 


0.10 |xF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41104 


719A2CE104PK251SA 


Bulk 


0.10|xF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42104 


719A2CE104PJ251SA 


Bulk 


0.12 ijlF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41124 


719A2CB124PK251SA 


Bulk 


0.12 ixF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42124 


719A2CB124PJ251SA 


Bulk 


0.15 (jlF 


250V 


10% 


10.0mm 


2222 372 41154 


719A2CB154PK251SA 


Bulk 


0.15 jjlF 


250V 


5% 


10.0mm 


2222 372 42154 


719A2CB154PJ251SA 


Bulk 


0.0047 p.F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51472 


719A2CD472PK401SA 


Bulk 


0.0047 |j.F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52472 


719A2CD472PJ401SA 


Bulk 


0.0056 u,F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51562 


719A2CD562PK401SA 


Bulk 


0.0056 m-F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52562 


719A2CD562PJ401SA 


Bulk 


0.0068 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51682 


719A2CD682PK401SA 


Bulk 


0.0068 p,F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52682 


719A2CD682PJ401SA 


Bulk 


0.0082 u.F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51822 


719A2CD822PK401SA 


Bulk 


0.0082 |xF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52822 


719A2CD822PJ401SA 


Buik 


0.010 ^.F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51103 


719A2CD103PK401SA 


Bulk 


0.010 jjlF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52103 


719A2CD103PJ401SA 


Bulk 


0.012 m-F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51123 


719A2CD123PK401SA 


Bulk 


0.012 m-F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52123 


719A2CD123PJ401SA 


Bulk 


0.015 ixF 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51153 


719A2CD153PK401SA 


Bulk 


0.015 ixF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52153 


719A2CD153PJ401SA 


Bulk 


0.018 m-F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51183 


719A2CD183PK401SA 


Bulk 


0.018 ixF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52183 


719A2CD183PJ401SA 


Bulk 


0.022 |xF 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51223 


719A2CD223PK401SA 


Bulk 


0.022 |iF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52223 


719A2CD223PJ401SA 


Bulk 
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_ 






DC 






Philips 




Number For 




Packaging 


Capacitance 


Volts 


Tolerance 


Pitch 


Part Number 


Reference Only 


Type 


0.027 |xF 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51273 




719A2CE273PK401SA 




Bulk 


0.027 |xF 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52273 




719A2CE273PJ401SA 




Bulk 


0.033 |xF 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51333 




719A2CE333PK401SA 




Bulk 


0.033 u.F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52333 




719A2CE333PJ401SA 




Bulk 


0.039 (i,F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51393 




719A2CB393PK401SA 




Bulk 


0.039 u.F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52393 




719A2CB393PJ401SA 




Bulk 


0.047 p.F 


400V 


10% 


10.0mm 


2222 372 51473 




719A2CB473PK401SA 




Bulk 


0.047 u,F 


400V 


5% 


10.0mm 


2222 372 52473 




719A2CB473PJ401SA 




Bulk 
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PHILIPS 















Old Philips Part 








DC 






Philips 


Number For 


Packaging 










0.33 u.F 


100V 


10% 


15.0mm 


2222 373 21334 


719A3GD334PK101SB 


Bulk 


0.33 m-F 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22334 


719A3GD334PJ101SB 


Bulk 


0.39 u.F 


100V 


10% 


15.0mm 


2222 373 21394 


719A3GD394PK101SB 


Bulk 


0.39 jjlF 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22394 


719A3GD394PJ101SB 


Bulk 


0.47 |xF 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21474 


719A3GD474PK101SB 


Bulk 


0.47 |iF 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22474 


719A3GD474PJ101SB 


Bulk 


0.56 m-F 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21564 


719A3GD564PK101SB 


Bulk 


0.56 (. 


iF 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22564 


719A3GD564PJ101SB 


Bulk 


0.68 u.F 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21684 


719A3GD684PK101SB 


Bulk 


0.68 | 


iF 


100V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 22684 


719A3GD684PJ101SB 


Bulk 


0.82 t 


lF 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21824 


719A3GE824PK101SB 


Bull 


0.82 , 




100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22824 


719A3GE824PJ101SB 


Bulk 


1.0 t 


lF 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21105 


719A3GE105PK101SB 


Bulk 


1.0 ( 




100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22105 


719A3GE105PJ101SB 


Bulk 


1.2 |jlF 


100V 


10% 


15.0mm 


2222 373 21 125 


719A3GF125PK101SB 


Bulk 


1.2 (jlF 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22125 


719A3GF125PJ101SB 


Bulk 


1.5 if 


100V 


10% 


15.0mm 


2222 373 21155 


719A3MF155PK101SD 


Bulk 


1.5 If 


ioov 


5% 


15.0mm 


2222 373 22155 


719A3MF155PJ101SD 


Bulk 


1.8 u.F 


100V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 21185 


719A3MG185PK101SD 


Bulk 


1.8 |xF 


ioov 


5% 


15.0mm 


2222 373 22185 


719A3MG185PJ101SD 


Bulk 


2.2 u.F 


100V 


10% 


15.0mm 


2222 373 21225 


719A3MG225PK101SD 


Bulk 


2.2 jjlF 


100V 


5% 


15.0mm 


2222 373 22225 


719A3MG225PJ101SD 


Bulk 


2.7 jjlF 


IOOV 


10% 


22.5mm 


2222 373 21275 


719A3MK275PK101SD 


Bulk 


2.7 u.F 


IOOV 


5% 


22.5mm 


2222 373 22275 


719A3MK275PJ101SD 


Bulk 


3.3 |xF 


IOOV 


10% 


22.5mm 


2222 373 21335 


719A3MK335PK101SD 


Bulk 


3.3 |jlF 


100V 


5% 


22.5mm 


2222 373 22335 


719A3MK335PJ101SD 


Bulk 


3.9 ijlF 


IOOV 


10% 


22.5mm 


2222 373 21395 


719A3MM395PK101SD 


Bulk 


3.9 ijlF 


IOOV 


5% 


22.5mm 


2222 373 22395 


719A3MM395PJ101SD 


Bulk 


4.7, 


j-F 


IOOV 


10% 


22.5mm 


2222 373 21475 


719A3MM475PK101SD 


Bulk 


4.7, 


if 


IOOV 


5% 


22.5mm 


2222 373 22475 


719A3MM475PJ101SD 


Bulk 


5.6 , 


iF 


IOOV 


10% 


27.5mm 


2222 373 21565 


719A3RP565PK101SE 


Bulk 


5.6, 


jlF 


IOOV 


5% 


27.5mm 


2222 373 22565 


719A3RP565PJ101SE 


Bulk 


6.8 (jiF 


100V 


10% 


27.5mm 


2222 373 21685 


719A3RR685PK101SE 


Bulk 


6.8 ,jlF 


IOOV 


5% 


27.5mm 


2222 373 22685 


719A3RR685PJ101SE 


Bulk 


8.2 u.F 


100V 


10% 


27.5mm 


2222 373 21825 


719A3RR825PK101SE 


Bull- 


8.2 u.F 


IOOV 


5% 


27.5mm 


2222 373 22825 


719A3RR825PJ101SE 


Bulk 


10u.F 


IOOV 


10% 


27.5mm 


2222 373 21106 


719A3RR106PK101SE 


Bulk 


10u.F 


100V 


5% 


27.5mm 


2222 373 22106 


719A3RR106PJ101SE 


Bulk 


1 2 jjlF 


100V 


10% 


27.5mm 


2222 373 21126 


719A3RH126PK101SE 


Bulk 


1 2 ijlF 


100V 


5% 


27.5mm 


2222 373 22126 


719A3RH126PJ101SE 


Bulk 


15 |xF 


100V 


10% 


27.5mm 


2222 373 21156 


719A3RH156PK101SE 


Bulk 


15 ijlF 


100V 


5% 


27.5mm 


2222 373 22156 


719A3RH156PJ101SE 


Bulk 


0.15 u.F 


250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 41154 


719A3GD154PK251SB 


Bulk 


0.15 ijlF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42154 


719A3GD154PJ251SB 


Bulk 


0.18 ^F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41184 


719A3GD184PK251SB 


Bulk 


0,18 fif 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42184 


719A3GD184PJ251SB 


Bulk 


0.22 m-F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41224 


719A3GD224PK251SB 


Bulk 


0.22 m-F 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 42224 


719A3GD224PJ251SB 


Bulk 


0.27 4F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41274 


719A3GE274PK251SB 


Bulk 


0.27 (J.F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42274 


719A3GE274PJ251SB 


Bulk 
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250V 


10% 


1 5.0mm 


2222 373 41334 


719A3GE334PK251SB 


Bulk 


0.33 m-F 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 42334 


719A3GE334PJ251SB 


Bulk 


0.39 |il 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41394 


719A3GE394PK251SB 


Bulk 


0.39 |xF 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42394 


719A3GE394PJ251SB 


Bulk 


0.47 m-F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41474 


719A3GE474PK251SB 


Bulk' 


0.47 |i.F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42474 


719A3GE474PJ251SB 


Bulk 


0.56 ijlF 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41564 


719A3GF564PK251SB 


Bulk 


0.56 m-F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42564 


719A3GF564PJ251SB 


Bulk 


0.68 m-F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41684 


719A3GF684PK251SB 


Bulk 


0.68 m-F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42684 


719A3GF684PJ251SB 


Bulk 


0.82 hjlF 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41824 


719A3GG824PK251SB 


Bulk 


0.82 m-F 


250V 


5% 


15.0mm 


2222 373 42824 


719A3GG824PJ251SB 


Bulk 


1.0 m-F 


250V 


10% 


15.0mm 


2222 373 41 105 


719A3GG105PK251SB 


Bulk 


1.0 m-F 


250V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 42105 


719A3GG105PJ251SB 


Bulk 


1.2 m-F 


250V 


10% 


22.5mm 


2222 373 41125 


719A3MK125PK251SD 


Bulk 


1.2 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 373 42125 


719A3MK125PJ251SD 


Bulk 


1.5 m-F 


250V 


10% 


22.5mm 


2222 373 41155 


719A3MK155PK251SD 


Bulk 


1.5 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 373 42155 


719A3MK155PJ251SD 


Bulk 


1.8 m-F 


250V 


10% 


22.5mm 


2222 373 41185 


719A3MM185PK251SD 


Bulk 


1.8 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 373 42185 


719A3MM185PJ251SD 


Bull 


2.2 m-F 


250V 


10% 


22.5mm 


2222 373 41225 


719A3MM225PK251SD 


Bulk 


2.2 m-F 


250V 


5% 


22.5mm 


2222 373 42225 


719A3MM225PJ251SD 


Bulk 


2.7 m-F 


250V 


10% 


27.5mm 


2222 373 41275 


719A3RR275PK251SE 


Bulk 


2.7 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 373 42275 


719A3RR275PJ251SE 


Bulk 


3.3 m-F 


250V 


10% 


27.5mm 


2222 373 41335 


719A3RR335PK251SE 


Bulk 


3.3 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 373 42335 


719A3RR335PJ251SE 


Bull 


3.9 m-F 


250V 


10% 


27.5mm 


2222 373 41395 


719A3RG395PK251SE 


Bulk 


3.9 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 373 42395 


719A3RG395PJ251SE 


Bulk 


4.7 m-F 


250V 


10% 


27.5mm 


2222 373 41475 


719A3RG475PK251SE 


Bulk 


4.7 m-F 


250V 


5% 


27.5mm 


2222 373 42475 


719A3RG475PJ251SE 


Bulk 


0.047 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51473 


719A3GD473PK401SB 


Bulk 


0.047 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52473 


719A3GD473PJ401SB 


Bulk 


0.056 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51563 


719A3GD563PK401SB 


Bulk 


0.056 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52563 


719A3GD563PJ401SB 


Bulk 


0.068 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51683 


719A3GD683PK401SB 


Bulk 


0.068 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52683 


719A3GD683PJ401SB 


Bulk 


0.082 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51823 


719A3GD823PK401SB 


Bulk 


0.082 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52823 


719A3GD823PJ401SB 


Bulk 


0.10 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51104 


719A3GD104PK401SB 


Bulk 


0.10 m-F 


400V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 52104 


719A3GD104PJ401SB 


Bulk 


0.12 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51124 


719A3GE124PK401SB 


Bulk 


0.12 m-F 


400V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 52124 


719A3GE124PJ401SB 


Bulk 


0.15 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51154 


719A3GE154PK401SB 


Bulk 


0.15 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52154 


719A3GE154PJ401SB 


Bulk 


0.18 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51184 


719A3GF184PK401SB 


Bulk 


0.18 m-F 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52184 


719A3GF184PJ401SB 


Bulk 


0.22 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51224 


719A3GF224PK401SB 


Bulk 


0.22 m-F 


400V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 52224 


719A3GF224PJ401SB 


Bulk 


0.27 m-F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51274 


719A3GG274PK401SB 


Bulk 


0.27 m-F 


400V 


5% 


1 5.0mm 


2222 373 52274 


719A3GG274PJ401SB 


Bulk 
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V 1 












0.33 n.F 


400V 


10% 


15.0mm 


2222 373 51334 


719A3GG334PK401SB 


Bulk 


0.33 :iF 


400V 


5% 


15.0mm 


2222 373 52334 


719A3GG334PJ401SB 


Bulk 


0.39 (iF 


400V 


10% 


22.5mm 


2222 373 51394 


719A3MK394PK401SD 


Bulk 


0.39 


400V 


5% 


22.5mm 


2222 373 52394 


719A3MK394PJ401SD 


Bulk 


0.47 |xF 


400V 


10% 


22.5mm 


2222 373 51474 


719A3MK474PK401SD 


Bulk 


0.47 m,F 


400V 


5% 


22.5mm 


2222 373 52474 


719A3MK474PJ40ISD 


Bulk 


0.56 m-F 


400V 


10% 


22.5mm 


2222 373 51564 


719A3MM564PK401SD 


Bulk 


0.56 m-F 


400V 


5% 


22.5mm 


2222 373 52564 


719A3MM564PJ401SD 


Bulk 


0.68 u,F 


400V 


10% 


22.5mm 


2222 373 51684 


719A3MM684PK401SD 


Bulk 


0.68 u,F 


400V 


5% 


22.5mm 


2222 373 52684 


719A3MM684PJ401SD 


Bulk 




0.82 ixF 


400V 


10% 


27.5mm 


2222 373 51824 


719A3RP824PK401SE 


Bulk 


0.82 m-F 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 373 52824 


719A3RP824PJ401SE 


Bulk 


1.0 m-F 


400V 


10% 


27.5mm 


2222 373 51105 


719A3RP105PK401SE 


Bulk 


1.0 m-F 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 373 52105 


719A3RP105PJ401SE 


Bulk 


1.2 |xF 


400V 


10% 


27.5mm 


2222 373 51125 


719A3RG125PK401SE 


Bulk 


1.2 ixF 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 373 52125 


719A3RG125PJ401SE 


Bulk 


1.5 m-F 


400V 


10% 


27.5mm 


2222 373 51155 


719A3RG155PK401SE 


Bulk 


1.5 |xF 


400V 


5% 


27.5mm 


2222 373 52155 


719A3RG155PJ401SE 


Bulk 
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PHILIPS 




Features 

• Self encased chip capacitor 

• Stacked metallized non-flammable film cell 

• Solder coated terminations 

• Solvent resistant without damage 

• Case sizes 1206, 1210, 1812, 2220, 2824 

• Taped for automatic insertion 

Marking (Typical) 

Parts are marked with: Capacitance Code, Voltage, Year and Month 
of Mfg., Mfg. Name. 



Metallized PPS Film Capacitors 

(MKPS) 



Series 2222 390/391/392/393/ 
394 General Purpose Film 
Capacitor (Surface Mount) 



General 

Cap Range 
Cap Tolerance 
Rated Voltage (DC) 
Rated Voltage (AC) 
Rated Temperature 
Max App Temperature 



Performance Grade 



0.22 to 470 nF 
±10%, ±5% 
25V, 160V 
16V, 100V 
100°C 
125°C 

IEC 40 (SECR) 644 & 
EN 132500 (Draft) 
1 



Applications 

• Blocking and coupling 

• Tuning in data processing and telecommunication equipment. 



2222 



Capacitor 



390 



2 

1 



8 

1 



102 



Type 

390 = 1 206 

391 = 1210 

392 = 1812 

393 = 2220 

394 = 2824 



Voltage 

2 = 25V 
4= 160V 



Tolerance 

8 = 10% 

9 = 5% 



Capacitance 
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Metallized PPS film capacitors 
MKPS 390/391/392/393/394 

Marking 

Product marking 

• Rated capacitance 

• Rated voltage 

• Year and month of manufacture 

• Manufacturer's name 



PHILIPS 



Capacitance, date, voltage and tolerance codes 

• Letter codes for the E-series of capacitance values and cardinal 
numbers for multipliers 

• Letter codes for year and numbers for month of production 

• Letter codes for voltage and tolerance 



Capacitance 
Significant Digits 



Code for 



Multiplier for 



Cardinal Number 



1.0 

1 

2 
3 
1.5 
1.6 
1.8 
2.0 
2.2 
2.4 
2.7 
3.0 
3.3 
3.6 
3.9 
4.3 
4.7 
5.1 
5.6 
6.2 
6.8 
7.5 
8.2 
9.1 



A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 

K 
L 
M 
N 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 

w 

X 
Y 
Z 



10° 
10' 
10 2 
10 3 
]0 A 
10 s 
10° 
10' 
10 8 



25 V 
160 V 



G 
none 



Year Letter Code Month Code 


1990 


A 


january 


1 


1991 


B 


february 


2 


1992 


C 


march 


3 


1993 


D 


april 


4 


1994 


E 


may 


5 


1995 


F 


june 


6 


1996 


H 


july 


7 


1997 


J 


august 


8 


1998 


K 


September 


9 


1999 


L 


October 


O 


2000 


M 


november 


N 


2001 


N 


december 


D 



Case sizes 1206 and 1210 are not marked. 



Example: 
0.01 (xF 
25 V 
APRIL 94 



7vTTJ 
E4 J 
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PH I LI PS Film Capacitor 

Surface Mount 



0.0010 jjlF 


25V 


10% 


2222 390 28102 


1206 


Tape & Reel 


0010 ii F 


25V 


5% 


2222 390 29102 


1206 


Tape & Reel 


0.0015 |# 


25V 


10% 


2222 390 28152 


1206 


Tape & Reel 


0.0015 m-F 


25V 


5% 


2222 390 29152 


1206 


Tape & Reel 


0.0022 m.F 


25V 


10% 


2222 390 28222 


1206 


Tape & Reel 


0.0022 pjuF 


25V 


5% 


2222 390 29222 


1206 


Tape & Reel 


0.0033 m.F 


25V 


10% 


2222 390 28332 


1206 


Tape & Reel 


n nrm ii p 




t;oz 

J /o 


LLLL J7U L7JJL 


1 zuo 


T-ar\ei 0, Pool 

i ape « r\eei 


0.0047 m.F 


25V 


10% 


2222 390 28472 


1206 


Tape & Reel 


0.0047 nF 


25V 


5% 


2222 390 29472 


1206 


Tape & Reel 


0.00022 |xF 


160V 


10% 


2222 390 48221 


1206 


Tape & Reel 


0.00022 (xF 


160V 


5% 


2222 390 49221 


1206 


Tape & Reel 


u.uuujj [xr 


l zn\/ 
I ouv 


i no/. 


LLLL J7U j j 1 


i ~>r\L 
1 ZUo 


I ape a Keel 


0.00033 (xF 


160V 


5% 


2222 390 49331 


1206 


Tape & Reel 


0.00047 xiF 


160V 


10% 


2222 390 48471 


1206 


Tape & Reel 


0.00047 llF 


160V 


5% 


2222 390 49471 


1206 


Tape & Reel 


0.0010 (jlF 


25V 


10% 


2222 391 28102 


1210 


Tape & Reel 




Z J V 


D /O 


LLLL 07 1 L7 1 UZ 


1 Z 1 u 


i ape ot r\eei 


0.0015 jxF 


25V 


10% 


2222 391 28152 


1210 


Tape & Reel 


0.0015 jxF 


25V 


5% 


2222 391 29152 


1210 


Tape & Reel 


0.0022 (xF 


25V 


10% 


2222 391 28222 


1210 


Tape & Reel 


0.0022 |xF 


25V 


5% 


2222 391 29222 


1210 


Tape & Reel 


u.uujj |xr 


LDV 


1 U /o 


LLLL J7 1 ZOJ JZ 


1 z I II 


I ape a Keel 


0.0033 |xF 


25V 


5% 


2222 391 29332 


1210 


Tape & Reel 


0.0047 (xF 


2SV 


10% 


2222 391 28472 


1210 


Tape & Reel 


0.0047 ixF 


25V 


5% 


2222 391 29472 


1210 


Tape & Reel 


0.0068 jxF 


25V 


10% 


2222 391 28682 


1210 


Tape & Reel 


ri nnzo 1 1 F 
u.uuoo ^xr 


SHEW 
ZD V 


t;oz 


LLLL J7 1 LyboL 


\ L tu 


I ape & Keel 


0.010 fxF 


25V 


10% 


2222 391 28103 


1210 


Tape & Reel 


0.010 |xF 


25V 


5% 


2222 391 29103 


1210 


Tape & Reel 


0.015 nF 


25V 


10% 


2222 391 28153 


1210 


Tape & Reel 


015 ixF 


25V 




7277 391 791 S3 


1 7 1 n 


1 -a nsi^k Jc R o o 1 

i dpe <x r\ct;i 


0.00047 (xF 


160V 


10% 


2222 391 48471 


1210 


Tape & Reel 


0.00047 (xF 


160V 


5% 


2222 391 49471 


1210 


Tape & Reel 


0.00068 |xF 


160V 


10% 


2222 391 48681 


1210 


Tape & Reel 


0.00068 (xF 


160V 


5% 


2222 391 49681 


1210 


Tape & Reel 


0.0010 iiF 


160V 


10% 


2222 391 48102 


1210 


Tape & Reel 


0.0010 fxF 


160V 


5% 


2222 391 49102 


1210 


Tape & Reel 


0.0015 lxF 


160V 


10% 


2222 391 48152 


1210 


Tape & Reel 


0.0015 ixF 


160V 


5% 


2222 391 49152 


1210 


Tape & Reel 
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Surface Mount 



PHILIPS 



0.0010 M.F 


25V 


10% 


2222 392 28102 


1812 


Tape & Reel 


0.0010 


25V 


5% 


2222 392 29102 


1812 


TaDe & Reel 


0.0015 |xF 


25V 


10% 


2222 392 28152 


1812 


Tape & Reel 


0.0015 |xF 


25V 


5% 


2222 392 29152 


1812 


Tape & Reel 


0.0022 |xF 


25V 


10% 


2222 392 28222 


1812 


Tape & Reel 


0.0022 n,F 


25V 


5% 


2222 392 29222 


1812 


Tape & Reel 


n 0011 ii f 


75V 

LJ V 


10% 
1 kj /o 


1111 39? 7P.337 


1812 


Tanp & RppI 

I riptr OC rvccl 


0.0033 iulF 


25V 


5% 


2222 392 29332 


1812 


Tape & Reel 


0.0047 p.F 


25V 


10% 


2222 392 28472 


1812 


Tape & Reel 


0.0047 jjlF 


25V 


5% 


2222 392 29472 


1812 


Tape & Reel 


0.0068 ^F 


25V 


10% 


2222 392 28682 


1812 


Tape & Reel 




Zj V 


J /o 


7777 ^Q? 7QAP.7 
LLLL J7Z Z7DOZ 


1 PI 7 
1 o 1 L 


i ape o< r\eei 


0.010 jjlF 


25V 


10% 


2222 392 28103 


1812 


Tape & Reel 


0.010 |xF 


25V 


5% 


2222 392 29103 


1812 


Tape & Reel 


0.015 nF 


25V 


10% 


2222 392 28153 


1812 


Tape & Reel 


0.015 (jlF 


25V 


5% 


2222 392 29153 


1812 


Tape & Reel 


n m? ii f 
kj.kjll (i.r 


Z3V 


1 kj /o 


7777 1Q1 7P773 
LLLL J7L LOLLS 


1 PI 7 
1 O 1 L 


TnnQ Sit DqqI 

i ape ex r\eei 


0.022 m-F 


25V 


5% 


2222 392 29223 


1812 


Tape & Reel 


0.033 m-F 


25V 


10% 


2222 392 28333 


1812 


Tape & Reef 


0.033 |xF 


25V 


5% 


2222 392 29333 


1812 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


25V 


10% 


2222 392 28473 


1812 


Tape & Reel 


n H47 1 1 f 


7QV 

ZOV 


ecu. 
J /o 


7777 ^Q? 7Q471 
LLLL J7L 4 7f / J 


1 PI 7 
1 O 1 L 


T-a r\tz Si. Pool 

i ape ex t\eei 


0.0015 M.F 


160V 


10% 


2222 392 48152 


1812 


Tape & Reel 


0.0015 n-F 


160V 


5% 


2222 392 49152 


1812 


Tape & Reel 


0.0022 (jlF 


160V 


10% 


2222 392 48222 


1812 


Tape & Reel 


0.0022 |i,F 


160V 


5% 


2222 392 49222 


1812 


Tape & Reel 


n fifl^T n F 
U.UUjj ^.r 


l oUV 


1 u /o 


7777 3Q7 4P33? 
LLLL J7L TOJJi 


1 PI 7 
1 O 1 L 


Tn nQ D, Rani 

i ape oc r\eei 


0.0033 p-F 


160V 


5% 


2222 392 49332 


1812 


Tape & Reel 


0.0047 (jlF 


160V 


10% 


2222 392 48472 


1812 


Tape & Reel 


0.0047 jjlF 


160V 


5% 


2222 392 49472 


1812 


Tape & Reel 


0.10 n,F 


25V 


5% 


2222 393 29104 


2220 


Tape & Reel 


U.Lrt/ |JLr 


zov 


mo/, 

1 U /O 


777? 7P471 
LLLL j/J ZOT/J 


???n 

LLLKJ 


i aps oc r\eei 


0.047 ixF 


25V 


5% 


2222 393 29473 


2220 


Tape & Reel 


0.068 jjlF 


25V 


10% 


2222 393 28683 


2220 


Tape & Reel 


0.068 |ji.F 


25V 


5% 


2222 393 29683 


2220 


Tape & Reel 


0.1 ^F 


25V 


10% 


2222 393 28104 


2220 


Tape & Reel 


fi i <; ■■ f 

U. 1 j JJLr 


Lj V 


i no/, 

1 u /o 


1111 1Q1 7P1 £4 
LLLL J7J Zo 1 


???n 

LLLKJ 


Tt r>£i Si, Rnol 

f ape oc r\eei 


0.15 jjlF 


25V 


5% 


2222 393 29154 


2220 


Tape & Reel 


0.22 jjlF 


25V 


10% 


2222 393 28224 


2220 


Tape & Reel 


0.22 (iF 


25V 


5% 


2222 393 29224 


2220 


Tape & Reel 


0.0047 |xF 


160V 


10% 


2222 393 48472 


2220 


Tape & Reel 


DD47 ii F 




J /o 


777? 4947? 

LLLL J7J *T7*t/ L 


7770 

LLLKJ 


i dpc oc r\t;t;i 


0.0068 ijlF 


160V 


10% 


2222 393 48682 


2220 


Tape & Reel 


0.0068 ^F 


160V 


5% 


2222 393 49682 


2220 


Tape & Reel 


0.010 p,F 


160V 


10% 


2222 393 48103 


2220 


Tape & Reel 


0.010 ixF 


160V 


5% 


2222 393 49103 


2220 


Tape & Reel 


0.015 nF 


160V 


10% 


2222 393 48153 


2220 


Tape & Reel 


0.015 ^.F 


160V 


5% 


2222 393 49153 


2220 


Tape & Reel 


0.022 ulF 


160V 


10% 


2222 393 48223 


2220 


Tape & Reel 


0.022 ,xF 


160V 


5% 


2222 393 49223 


2220 


Tape & Reel 
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Film Capacitor 
Surface Mount 



0.22 ixF 


25V 


10% 


2222 394 28224 


2824 


Tape & Reel 


0.22 jjlF 


25V 


5% 


2222 394 29224 


2824 


Tape & Reel 


0.33 |jl.F 


25V 


10% 


2222 394 28334 


2824 


Tape & Reel 


0.33 jjlF 


25V 


5% 


2222 394 29334 


2824 


Tape & Reel 


0.47 (1.F 


25V 


10% 


2222 394 28474 


2824 


Tape & Reel 


0.47 m-F 


25V 


5% 


2222 394 29474 


2824 


Tape & Reel 


0.022 (jlF 


160V 


10% 


2222 394 48223 


2824 


Tape & Reel 


0.022 m-F 


160V 


5% 


2222 394 49223 


2824 


Tape & Reel 


0.033 ixF 


160V 


10% 


2222 394 48333 


2824 


Tape & Reel 


0.033 ixF 


160V 


5% 


2222 394 49333 


2824 


Tape & Reel 


0.047 ixF 


160V 


10% 


2222 394 48473 


2824 


Tape & Reel 


0.047 |xF 


160V 


5% 


2222 39449473 


2824 


Tape & Reel 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Computer Grade 



PHILIPS 




Series 3186 
Computer Grade 
Aluminum Electrolytic 



Description 

Philips Components' Series 3186 Computer-Grade Aluminum 
Electrolytic Capacitors are designed for use in the most demanding 
data-system and industrial-control applications. They provide the 
highest attainable reliability in this class of capacitors, with generous 
safety margins insured by computer designing and painstaking 
manufacturing control. 

This family of capacitors offers the widest range of capacity/voltage 
combinations ever offered in heavy-duty computer-grade 
electrolytics. Combined with 39 standard case sizes and five terminal 
options, the Series 3186 Capacitors can provide a suitable standard 
product for nearly every application. In addition, the ripple-current 
ratings for these units meet or exceed all industry requirements for 
similar products. These capacitors are suitable for all applications 
where long life at high operating temperatures without derating is 
required in a standard computer-grade product. 



Features 

• 200 Hours Operating Life at 85°C. 

• Highest Capacitance per case size. 

• Meets or exceeds all requirements for EIA-RS395 for type II 



• Computer-designed for optimum performance. 

• 39 Standard Case Sizes. 

• Pressure-Sensitive Safety Vent. 

• Operating Temperature: -40°C to +85°C. 

• Termination: Screw Terminals. 

• Voltage Range 6.3-450 VDC. 

The capacitors are marked with: 

• Nominal capacitance 

• Rated voltage 

• EIA source and date code 

• Maximum ambient temperature 

• Polarity 

• Name of manufacturer 

• Part number 

• Capacitance tolerance 



How to Specify 

Philips Components Series Capacitors can be completely specified using the following designation: 



xxxx 



Philips 
Components 
Product 
Series 



BA 

T 

Case Size 
Code 



942 



Capacitance 
XX = Significant Digits 
x = Multiplier 
i.e. 942 = 9,400 (jlF 



u 

T 

Tolerance 
U = -10% + 75% 
T= -10% +50% 



005 

T 

Voltage 
005 = 5VDC 
050 = S0VDC 



T 



T 



A-l 



Terminal Style 

A = High Post 

B = Low Post 
D = High Current, Low Post 
K = High Current, High Post 

H = PC Mount 



Insulation & 
Bracket Code 
(see physical 
spec) 



Factory 
Assigned 
Number 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Computer-Grade 



Series 3186 



Case Codes 



REPRESENTATIVE CAPACITANCE RATINGS BY CASE SIZE AT RATED WORKING VOLTAGE (u.F) 



Case Size (*) 


6.5 VDC 


10 VDC 


15 VDC 


25 VDC 


40 VDC 


50 VDC 


63 VDC 


75 VDC 


100 VDC 


150 VDC 


200 VDC 


250 VDC 


300 VDC 


350 VDC 


400 VDC 


450 VDC 


BA (1.375x2.125) 


57000 


44000 


32000 


20000 


12000 


9900 


6800 


5300 


2700 


1600 


1000 


790 


520 


530 


350 


250 


BB (1.375x2.625) 


68000 


53000 


38000 


24000 


15000 


11000 


8200 


6400 


3300 


1 900 


1300 


940 


630 


510 


420 


300 


BC (1.375x3.125) 


91000 


71000 


51000 


33000 


20000 


15000 


10000 


8500 


4400 


2600 


1700 


1200 


840 


680 


570 


410 


BD (1.375x3.625) 


1 1 0000 


89000 


64000 


41000 


25000 


19000 


13000 


10000 


5500 


3200 


2100 


1500 


1000 


860 


710 


510 


BE (1.375x4.125) 


1 30000 


100000 


76000 


49000 


31000 


23000 


16000 


12000 


6600 


3900 


2600 


1800 


1200 


1000 


850 


610 


BF (1.375x4.625) 


1 60000 


120000 


89000 


57000 


36000 


27000 


19000 


14000 


7700 


4500 


3000 


2200 


1400 


1200 


900 


710 


BG (1.375x5.125) 


1 80000 


1 40000 


1 00000 


66000 


41000 


31000 


21000 


17000 


8800 


5200 


3400 


2500 


1600 


1300 


1 100 


820 


BH (1.375x5.625) 


200000 


1 60000 


1 1 0000 


74000 


46000 


35000 


24000 


19000 


9900 


5900 


3900 


2800 


1800 


1500 


1200 


920 


DA (1.750x2.1 25) 


100000 


79000 


56000 


36000 


22000 


17000 


12000 


9400 


4900 


2900 


1900 


1400 


930 


760 


630 


460 


DB (1.750x2.625) 


1 20000 


95000 


68000 


44000 


27000 


21000 


14000 


1 1000 


5900 


3500 


2300 


1600 


1100 


920 


760 


550 


DC (1.750x3.125) 


1 60000 


1 20000 


91000 


58000 


36000 


28000 


19000 


15000 


7800 


4600 


3000 


2200 


1400 


1200 


1000 


730 


DD (1.750x3.625) 


200000 


1 50000 


1 1 0000 


73000 


45000 


35000 


24000 


18000 


9800 


5800 


3800 


2800 


1800 


1500 


1200 


920 


DE (1.750x4.125) 


240000 


1 90000 


1 30000 


88000 


55000 


42000 


29000 


22000 


1 1000 


7000 


4600 


3300 


2200 


1800 


1500 


1 100 


DF (1 .750x4.625) 


280000 


220000 


1 50000 


1 00000 


64000 


49000 


34000 


26000 


1 3000 


8100 


5400 


3900 


2600 


2100 


1700 


1200 


DG (1.750x5.125) 


320000 


250000 


1 80000 


1 1 0000 


73000 


56000 


39000 


30000 


15000 


9300 


6100 


4500 


2900 


2400 


2000 


1400 


DH (1 .750x5.625) 


360000 


280000 


200000 


1 30000 


82000 


63000 


43000 


34000 


17000 


10000 


6900 


5000 


3300 


2700 


2200 


1600 


EA (2.000x2.1 25) 


1 30000 


1 00000 


73000 


47000 


29000 


22000 


15000 


12000 


6300 


3700 


2500 


1800 


1200 


990 


820 


590 


EB (2.000x2.625) 


1 50000 


1 20000 


88000 


57000 


35000 


27000 


18000 


14000 


7600 


4500 


3000 


2100 


1400 


1 100 


980 


710 


EC (2.000x3.125) 


210000 


1 60000 


1 1 0000 


76000 


47000 


36000 


25000 


19000 


10000 


6000 


4000 


2900 


1900 


1500 


1 300 


950 


ED (2.000x3.625) 


260000 


200000 


1 40000 


95000 


59000 


45000 


31000 


24000 


12000 


7500 


5000 


3600 


2400 


1900 


1600 


1 100 


EE (2.000x4.125) 


3 1 0000 


240000 


170000 


110000 


71000 


54000 


37000 


29000 


15000 


9000 


6000 


4300 


2900 


2300 


1900 


1400 


EF (2.000x4.625) 


370000 


280000 


200000 


130000 


83000 


64000 


44000 


34000 


17000 


10000 


7000 


5100 


3300 


2700 


2300 


1600 


EG (2.000x5.125) 


420000 


330000 


230000 


150000 


95000 


73000 


50000 


39000 


20000 


12000 


8000 


5800 


3800 


3100 


2600 


1900 


EH (2.000x5.625) 


470000 


370000 


260000 


1 70000 


100000 


82000 


56000 


44000 


22000 


13000 


9000 


6500 


4300 


3500 


2900 


2100 


FB (2.500x2.625) 


260000 


200000 


140000 


95000 


59000 


45000 


27000 


21000 


12000 


7500 


5000 


3600 


2400 


1600 


1300 


1200 


FC (2.500x3.125) 


350000 


270000 


1 90000 


120000 


79000 


61000 


37000 


28000 


17000 


10000 


8700 


4800 


3200 


2100 


1800 


1600 


FD (2.500x3.625) 


440000 


340000 


240000 


150000 


99000 


76000 


46000 


35000 


21000 


12000 


8300 


6000 


4000 


2700 


2200 


2000 


FE (2.500x4.125) 


530000 


410000 


290000 


190000 


110000 


91000 


55000 


42000 


25000 


15000 


10000 


7300 


4800 


3200 


2700 


2400 


FF (2.500x4.625) 


610000 


480000 


340000 


220000 


1 30000 


100000 


64000 


50000 


29000 


17000 


11000 


8500 


5600 


3800 


3100 


2800 


FG (2.500x5.125) 


700000 


550000 


390000 


250000 


1 50000 


1 20000 


74000 


57000 


34000 


20000 


13000 


9700 


6400 


4300 


2600 


3200 


FH (2.500x5.625) 


790000 












64000 


38000 


22000 


15000 


10000 


7300 


4900 


4000 


3600 








GC (3.000x3.125) 


520000 


400000 | 290000 | 180000 | 110000 | 90000 


54000 


42000 


25000 


14000 


9800 


7100 


4700 


3200 


2600 


2300 


GD (3.000x3.625) 


650000 


500000 


360000 


230000 


140000 


1 1 0000 


68000 


52000 


31000 


18000 


12000 


8900 


5900 


4000 


3300 


2900 


GE (3.000x4.125) 


780000 


610000 


430000 


280000 


170000 


130000 


82000 


63000 


37000 


22000 


14000 


10000 


7100 


4800 


4000 


3500 


GF (3.000x4.625) 


910000 


710000 


500000 


320000 


200000 


150000 


95000 


73000 


44000 


26000 


17000 


12000 


8300 


5600 


4700 


4100 


GG (3.000x5.125) 


1000000 


810000 


580000 


370000 


230000 


180000 


1 00000 


84000 


50000 


29000 


19000 


14000 


9500 


6400 


5300 


4700 


GH (3.000x5.625) 


1100000 


910000 


650000 


420000 


260000 


200000 


120000 


95000 


56000 


33000 


22000 


16000 


10000 


7300 


6000 


5300 


GN (3.000x8.625) 


1900000 


1500000 


1000000 


700000 


430000 


330000 


200000 


1 50000 


94000 


55000 


37000 


26000 


14000 


12000 


10000 


8800 


Endurance 


1 ,000 Hrs With Full IR, and Full Rated WVDC. 




Temperature range 


-40 to 85°C 


Tolerance 


-10 4-50 -10 4-30 +20% 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Long Life Computer-Grade 



PHILIPS 




Description 

Series 3188 Long-Life Aluminum Electrolytic Capacitors are 
designed for those applications where a standard computer-grade 
product must operate under environmental and operational stresses 
more severe than those normally encountered. These units are 
constructed of the highest-quality materials and processed to achieve 
the low leakage current necessary for long shelf life and long 
operating life with high ripple currents. The Series 3188 features a 
2000 hour operating life at 10S°C. 



Series 3188 

Long Life Computer-Grade 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 

• 4000 Hours Operating Life at 85°C. 

• Up to 45A Ripple Current at 85°C. 

• 39 Standard Case Sizes. 

• Low Leakage Current. 

• Computer-designed for optimum performance. 

• Meets all requirements for EIA-RS-395 for type I capacitors. 

• Voltage Range 6 to 400 WVDC. 

• Operating Temperature: -40°C - +105°C. 

• Termination: Screw terminals. 

The capacitors are marked with: 

• Nominal capacitance 

• Rated voltage 

• EIA source and date code 

• Maximum ambient temperature 

• Polarity 

• Name of manufacturer 

• Part number 

• Capacitance tolerance 



How to Specify 

Philips Components Series Capacitors can be completely specified using the following designation: 



xxxx 



Philips 
Components 
Product 
Series 



BA 

T 

Case Size 
Code 



942 



Capacitance 
XX = Significant Digits 
x = Multiplier 
i.e. 942 = 9,400 |xF 



u 

T 

Tolerance 
U = -10% +75% 
T = -10%+50% 



005 

T 

Voltage 
005 = 5VDC 
050 = 50VDC 



T 



T 



A-1 



Terminal Style 

A = High Post 

B = Low Post 
D = High Current, Low Post 
K = High Current, High Post 

H = PC Mount 



Insulation & Factory 

Bracket Code Assigned 

(see physical Number 
spec) 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Long Life Computer-Grade 



Series 3188 



Case Codes 


REPRESENTATIVE CAPACITANCE RATINGS BY CASE SIZE AT RATED WORKING VOLTAGE I u F) 


Case Size (*) 


7.5 VDC 


10 VDC 


15 VDC 


25 VDC 


35 VDC 


50 VDC 


60 VDC 


75 VDC 


100 VDC 


150 VDC 


200 VDC 


250 VDC 


300 VDC 


350 VDC 


400 VDC 


BA (1.375x2.1 25) 


45000 


38000 


28000 


17000 


12000 


8300 


6000 


4000 


1900 


1200 


790 


520 


430 


350 


310 


BB (1 .375x2.625) 


5-1000 


46000 


33000 


20000 


15000 


9900 


7200 


4800 


2500 


1400 


940 


630 


510 


420 


370 


BC (1.375x3.125) 


72000 


61000 


45000 


27000 


20000 


13000 


9600 


6400 


3100 


1900 


1200 


840 


680 


570 


500 


BD (1 .375x3.625) 


91000 


76000 


56000 


34000 


25000 


16000 


12000 


8000 


3900 


2400 


1500 


1000 


660 


710 


620 


BE (1.375x4.125) 


100000 


92000 


67000 


40000 


31000 


19000 


14000 


9700 


4700 


2900 


1800 


1200 


1000 


850 


750 


BF (1.375x4.625) 


120000 


1 00000 


79000 


47000 


36000 


23000 


16000 


11000 


5500 


3400 


2200 


1400 


1200 


900 


870 


BG (1.375x5.1 25) 


140000 


1 20000 


90000 


54000 


41000 


26000 


19000 


12000 


6300 


3800 


2500 


1600 


1300 


1 100 


1000 


BH (1.375x5.625) 





1 30000 


1 00000 


61000 


46000 


29000 


21000 


14000 


7100 


4300 


2800 


1800 


1500 


1200 


1 100 


DA (1.750x2.125) 


81000 


68000 


50000 


30000 


22000 


14000 


10000 


7100 


3500 


2100 


1400 


930 


760 


630 


550 


DB (1.750x2.625) 


97000 


81000 


60000 


36000 


27000 


17000 


12000 


8600 


4200 


2500 


1600 


1 100 


920 


760 


670 


DC (1.750x3.125) 


1 20000 


1 00000 


80000 


48000 


36000 


23000 


17000 


1 1000 


5600 


3400 


2200 


1400 


1200 


1000 


890 


DD (1.750x3.625) 


1 60000 


1 30000 


1 00000 


60000 


45000 


29000 


21000 


14000 


7000 


4300 


2800 


1800 


1500 


1200 


1 100 


DE (1.750x4.125) 


1 90000 


1 60000 


1 20000 


72000 


55000 


35000 


25000 


17000 


8400 


5100 


3300 


2200 


1800 


1500 


1300 


DF (1.750x4.625) 


220000 


190000 


140000 


84000 


64000 


41000 


30000 


20000 


9800 


6000 


3900 


2600 


2100 


1700 


1500 


DG (1.750x5.125) 


250000 


210000 


1 60000 


96000 


73000 


47000 


34000 


22000 


11000 


6900 


4500 


2900 


2400 


2000 


1700 


DH (1.750x5.625) 


290000 


240000 


180000 


100000 


82000 


53000 


38000 


25000 


12000 


7700 


5000 


3300 


2700 


2200 


2000 


EA (2.000x2. 125) 


100000 


88000 


65000 


39000 


29000 


19000 


13000 


9300 


4500 


2800 


1800 


1200 


990 


820 


720 


EB (2.000x2.625) 


1 20000 


1 00000 


78000 


47000 


35000 


22000 


16000 


1 1000 


5400 


3300 


2100 


1400 


1 100 


980 


860 


EC (2.000x3.125) 


1 60000 


140000 


1 00000 


62000 


47000 


30000 


22000 


14000 


7200 


4400 


2900 


1900 


1500 


1300 


1100 


ED (2.000x3.625) 


210000 


1 70000 


1 30000 


78000 


59000 


38000 


27000 


18000 


9100 


5600 


3600 


2400 


1900 


1600 


1400 


EE (2.000x4.125) 


250000 


210000 


1 50000 


94000 


71000 


45000 


33000 


22000 


10000 


6700 


4300 


2900 


2300 


1900 


1700 


EF (2.000x4.625) 


290000 


240000 


1 80000 


1 00000 


83000 


53000 


38000 


26000 


12000 


7800 


5100 


3300 


2700 


2300 


2000 


EG (2.000x5.125) 


330000 


280000 


200000 


120000 


95000 


61000 


44000 


29000 


14000 


8900 


5800 


3800 


3100 


2600 


2300 


EH (2.000x5.625) 


370000 


310000 


230000 


140000 


100000 


68000 


50000 


33000 


16000 


10000 


6500 


4300 


3500 


2900 


2600 


FB (2.500x2.625) 


21 0000 


1 70000 


1 30000 


78000 


59000 


38000 


24000 


16000 


9100 


5600 


3600 


2400 


1900 


1300 


1200 


FC (2.500x3.125) 


280000 


230000 


1 70000 


100000 


79000 


51000 


32000 


21000 


12000 


7400 


4800 


3200 


2600 


1800 


1600 


FD (2.500x3.625) 


350000 


290000 


210000 


130000 


99000 


63000 


40000 


27000 


15000 


9300 


6000 


4000 


3300 


2200 


2000 


FE (2.500x4.125) 


420000 


350000 


260000 


150000 


110000 


76000 


48000 


32000 


18000 


11000 


7300 


4800 


3900 


2700 


2400 


FF (2.500x4.625) 


490000 


410000 


300000 


180000 


130000 


89000 


56000 


38000 


21000 


13000 


8500 


5600 


4600 


3100 


2800 


FG (2.500x5.125) 


560000 


470000 


340000 


200000 


150000 


100000 


64000 


43000 


24000 


14000 


9700 


6400 


5300 


3600 


3200 


FH (2.500x5.625) 


630000 


530000 


390000 


230000 


170000 


110000 


73000 


48000 


27000 


16000 


10000 


7300 


5900 


4000 


3600 


GC (3.000x3.125) 


410000 


340000 


250000 


150000 


110000 


75000 


47000 


32000 


17000 


11000 


7100 


4700 


3900 


2600 


2300 


GD (3.000x3.625) 


510000 


430000 


320000 


190000 


140000 


94000 


59000 


40000 


22000 


13000 


8900 


5900 


4900 


3300 


2900 


GE (3.000x4.125) 


620000 


520000 


380000 


230000 


170000 


110000 


71000 


48000 


26000 


16000 


10000 


7100 


5800 


4000 


3500 


GF (3.000x4.625) 


720000 


610000 


440000 


260000 


200000 


130000 


83000 


56000 


31000 


19000 


12000 


8300 


6800 


4700 


4100 


GG (3.000x5.125) 


820000 


690000 


510000 


300000 


230000 


150000 


95000 


64000 


35000 


22000 


14000 


9500 


7800 


5300 


4700 


GH (3.000x5.625) 


930000 


780000 


570000 


340000 


260000 


160000 


100000 


72000 


40000 


24000 


16000 


10000 


8800 


6000 


5300 


GN (3.000x8.625) 


1500000 


1 300000 


960000 


570000 


430000 


280000 


170000 


120000 


67000 


41000 


26000 


14000 


11000 


10000 


8800 


Endurance 


2,000 Hrs 


@105°Cwith Full Rated WVDC 
























Temperature range 


-40to10S°C 


Tolerance 


-10+50 


-10+30 


+20% 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Standard Snap-In 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Large types, minimized dimensions, cylindrical aluminum case, 
insulated with a blue sleeve 

• Pressure relief on the top of the aluminum case 

• Charge and discharge proof 

• Long useful life: 
12,000 hours at 85°C 

• High ripple current capability. 
Applications 

• General purpose, industrial and audio/video systems 

• Smoothing and filtering 

• Standard and switched mode power supplies 

• Energy storage in pulse systems. 

Quick Reference Data 



Series 2222 056 
Standard Snap-In 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance 

• Tolerance code on rated capacitance (M for ±20%) 

• Rated voltage 

• Climatic category (in accordance with IEC 68) 

• Date code (year and week) in accordance with IEC 62 

• Code for factory of origin 

• Name of manufacturer 

• ' — ' sign to indicate the negative terminal, visible from the top and 
side of the capacitor 

• Code number (last 8 digits) 

• Code for basic specification (in accordance with IEC 384-4-1 , 
CECC 30 301). 





056 


Case size (0D nom x L nom in mm) 


22 x 25 to 35 x 50 


Rated capacitance range (E6/E12 series), C R 


47 to 68,000 p,F 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


lOVto 100V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


5000 hours (450 V: 2000 hours) 


Useful life at 85°C 


1 2,000 hours (450 V: 5000 hours) 


Useful life at U„, 40°C and 1 .4 x l R applied 


210,000 hours (450 V: 90,000 hours) 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


CECC 30 301-806 (in preparation) 


Climatic category 




IEC 68 


40/085/56 


DIN 40040 


GPF 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
High Temperature Snap-In 



Series 2222 058 

High Temperature Snap-In 

Aluminum Electrolytic 



Features 



• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 


The capacitors are marked (where possible) with the following 


• Large types, minimized dimensions, cylindrical aluminum case, 


information: 


insulated with a blue sleeve 


• 


Rated capacitance 


• Pressure relief in the top of the aluminum case 


• 


Tolerance code on rated capacitance (M for ±20%) 


w \_l lal EC til IU ItXI ElC LJl — rV — 1 1 


• 


Rated voltage 


• Very long useful life: 


• 


Climatic category (in accordance with IEC 68) 


ud to 10 000 hours at 105°C 


• 


Date code (year and week) in accordance with IEC 62 


• Extended temperature range: 105 C 


• 


Code for factory of origin 


• Low ESR, high ripple current capability. 


• 


Name of manufacturer 


Applications 


• 


' — ' sign to indicate the negative terminal, visible from the top and 


• Computer, telecommunication and industrial systems 




side of the capacitor 


• Smoothing and filtering applications 


• 


Code number (last 8 digits) 


• Standard and switched mode power supplies 


• 


Code for basic specification (in accordance with IEC 384-4-1, 
CECC 30 301). 


• Energy storage in pulse systems. 






Quick Reference Data 








058 


Case size (0D„ om x L nom in mm) 


22 x 25 to 35 x 50 


Rated capacitance range (E6/E12 series), C R 


33 to 47,000 u,F 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


10 to 100V 


Category temperature range 


-40 to +105°C 


Endurance test at 1 05°C 


<50 V: 2000 hours; >63 V: 5000 hours 


Useful life at 105°C 


<50 V: 5000 hours; >63 V: 10,000 hours 


Useful life at U R , 40°C and 1 .9 x l R applied 


<50 V: 125,000 hours; >63 V: 250,000 hours 


Shelf life at V, 105°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


CECC 30 301-807 (in preparation) 


Climatic category 






IEC 68 




40/105/56 


DIN 40040 




GMF 




FO 


* ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Power Standard Snap-In 




Description 

The Series 3407 utilizes a snap-in terminal configuration. This 
allows fast and easy mounting onto printed circuit boards, eliminating 
the need for mounting hardware and reducing assembly time. 

This product offers the ability to replace standard 85°C snap ins in 
all consumer, industrial and professional applications with a high 
quality domestically manufactured product with all welded 
construction. 



PHILIPS 



Series 3407 

Power Standard Snap- In 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 

• High CV Product Value Per Case Size 

• High Ripple Current 

• Long Life — 2,000 hrs @ 85°C 

• All Welded Construction 

• For Power Supply, Motor Control and UPS Applications 

• Voltage Range from 160 to 450VDC 



How to Specify 

Philips Components Series Capacitors can be completely specified using the following designation: 



3407 



DE 

T 



Philips Case Size 

Components Code 
Product 
Series 



102 



Capacitance 
XX = Significant Digits 
x = Multiplier 
i.e. 102 = 1,000 u-F 



M 200 D 

T T T 

Tolerance Working Voltage Cover Construction 

M = ±20% D = Two leads 10.0mm spacing 



F 

T 

Standard Insulation 
F = .006" PVC 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Power Standard Snap-In 



Series 3407 — Power Standard Snap-In 



Useful life 


See Temperature and Ripple Current Life Multipliers Table for 3407 in PA01 -A. 


Features 


Miniaturized 


Applications 


Power Applications 


Q(^F) 


1 60VDC 


200VDC 


250VDC 


350VDC 


400VDC 


450VDC 


82 
































25x25 






100 
































25x30 






120 




















25x25 






25x25 






25x35 


30x25 




150 




















25x30 






25x30 






25x40 


30x30 




180 




















25x30 


30x25 




25x35 






25x45 


30x40 


35x25 


220 




















25x35 


30x30 




25x40 


30x30 


35x25 


25x50 


30x40 


35x30 


270 














25x25 






25x40 


30x30 


35x25 


25x45 


30x35 


35x30 




30x45 


35x35 


330 














25x30 






25x45 


30x35 


35x30 




30x40 


35x30 




30x50 


35x40 


390 








25x25 






25x30 


30x25 






30x40 


35x30 




30x45 


35x35 






35x45 


470 


25x25 






25x30 






25x35 


30x30 






30x45 


35x35 




30x50 


35x40 






35x50 


560 


25x30 






25x35 


30x25 




25x40 


30x30 


35x25 






35x40 






35x45 








680 


25x30 


30x25 




25x40 


30x30 




25x45 


30x35 


35x30 






35x45 






35x50 








820 


25x35 


30x30 




25x45 


30x35 


35x30 




30x40 


35x30 




















1000 


25x40 


30x30 






30x40 


35x30 




30x45 


35x40 




















1200 


25x45 


30x35 


35x30 




30x45 


35x35 






35x45 




















1500 




30x40 


35x35 




30x50 


35x40 






35x50 




















1800 




30x50 


35x40 






35x45 


























2200 






35x45 






35x50 


























2700 






35x50 
































Endurance 


2,000 Hrs @ 


85°C With IR and Full Rated VDC 






















Temperature range 


-40 to 85°C 


Tolerance 


-20% to +20% 



DESCRIPTION OF CASE SIZE CODES 


Case 


DxL 


Case 


DxL 


Case 


DxL 


Codes 


mm 


Codes 


mm 


Codes 


mm 


BB 


25x25 


CB 


30x25 


DB 


35x25 


BC 


25x30 


CC 


30x30 


DC 


35x30 


BD 


25x35 


CD 


30x35 


DD 


35x35 


BE 


25x40 


CE 


30x40 


SE 


35x40 


BK 


25x45 


CK 


30x45 


DK 


35x45 


BF 


25x50 


CF 


30x50 


DF 


35x50 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Power 105°C Snap-In 



PHILIPS 




Description 

The Series 3408 utilizes a snap-in terminal configuration. This 
allows fast and easy mounting onto printed circuit boards, eliminating 
the need for mounting hardware and reducing assembly time. 

This product offers the ability to replace standard 105°C snap ins 
in all consumer, industrial and professional applications with a high 
quality domestically manufactured product with all welded 
construction. 



Series 3408 
Power 105°C Snap-In 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 

• High CV Product Value Per Case Size 

• High Ripple Current 

• Long Life — 2,000 hrs @ 105°C 

• All Welded Construction 

• For Power Supply, Motor Control and UPS Applications 

• Voltage Range from 160 to 250VDC 



How to I 

Philips Components Series Capacitors can be completely specified using the following designation: 



3408 



Philips 
Components 
Product 
Series 



DE 

T 

Case Size 
Code 



102 



Capacitance 
XX = Significant 
x = Multiplier 
i.e. 102= 1,000 p.F 



M 

T 

Tolerance 
M = ±20% 



200 



Working Voltage 



D 

T 

Cover Construction 
D = Two leads 1 0.0mm spacing 



T 



Standard Insulation 
F = .006" PVC 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Power 105°C Snap-In 



Series 3408 — Power 105°C Snap-In 



Useful life 


See Temperature/IR/Life Multipliers Table for 3408 in PA01-A. 


Features 


Miniaturized 


Applications 


Power Applications 


Q(nF) 


160VDC 


200VDC 


250VDC 


220 














25x25 






270 














25x30 


30x25 




330 








25x25 






25x35 


30x25 




390 








25x30 






25x40 


30x30 




470 


25x25 






25x30 


30x25 




25x40 


30x35 


35x25 


560 


25x30 






25x35 


30x30 




25x50 


30x35 


35x30 


680 


25x35 


30x25 




24x45 


30x30 


35x25 




30x45 


35x35 


620 


25x40 


30x30 


35x25 


25x50 


30x35 


35x30 






35x40 


1000 


25x45 


30x35 


35x30 




30x45 


35x35 






35x45 


1200 


25x50 


30x40 


35x30 




30x50 


35x35 






35x50 


1500 




30x45 


35x35 






35x45 








1800 




30x50 


35x45 






35x50 








2200 






35x50 




1 








Endurance 


2,000 Hrs @ 1 05°C With IR and For WVDC 


Temperature range 


-40 to 105°C 


Tolerance 


-20% to +20% 



DESCRIPTION OF CASE SIZE CODES 


Case 


DxL 


Case 


DxL 


Case 


DxL 


Codes 


mm 


Codes 


mm 


Codes 


mm 


BB 


25x25 


CB 


30x25 


DB 


35x25 


BC 


25x30 


CC 


30x30 


DC 


35x30 


BD 


25x35 


CD 


30x35 


DD 


35x35 


BE 


25x40 


CE 


30x40 


SE 


35x40 


BK 


25x45 


CK 


30x45 


DK 


35x45 


BF 


25x50 


CF 


30x50 


DF 


35x50 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Miniature General Purpose 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 

• Mounting ring version (single ended) not insulated 

• Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm with pressure relief 

• Charge and discharge proof 

• Taped versions up to case size 1 5 x 30 mm available for automatic 
insertion 

• Miniaturized, high CU-product per unit volume. 
Applications 

• General purpose, industrial, automotive, audio-video 

• Coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and 

• Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

• Low mounting height boards, vibration and shock resistant. 

Quick Reference Data 



Series 2222 021 
Miniature General Purpose 
Aluminum Electrolytic 
Capacitor 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance (in u,F) 

• Tolerance on nominal capacitance (in accordance with IEC 62) 

• Rated voltage (in V) 

• Group number (021) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code in accordance with IEC 62 

• Code for factory of origin 

• Band to identify the negative terminal 

• " + " - signs to identify the positive terminal (not for case sizes L 
<18 mm). 



Case size (0D nom x L nom in mm) 


4.5x10 to 10x25 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, C R 


0.22 to 15,000 M.F 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 100 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 






U R = 6.3 to 25 V 


1 000 hours 


5000 hours 


U R = 40 to 100V 


2000 hours 


5000 hours 


Useful life at 85°C 


2500 hours 


8000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .4 x l R applied 


70,000 hours 


200,000 hours 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300 


IEC 384-4/CECC 30,300 


U R = 6.3 to 25 V 


GP grade 


LL grade 


U R = 40 to 100 V 


LL grade 


LL grade 




similar to DIN 4591 0-T1 26 (without approval), 




former DIN 41 316 - with reduced dimensions 


Climatic category 






IEC 68 


40/085/56 


DIN 40040 


GPF 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



D 

1_ 



"I 
3b 

□0- 
3b 



0d 



Form BR: Taped on reel. 

Form BA: Taped in box (ammopack). 

Case sizes 4.5 x 10 mm to 8 x 11 mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 021 



0D 

I 



3b 
3b 
3b 



0d 



Form BR: Taped on reel, 

case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 

Form BA: Taped in box (ammopack), 
case sizes 6.5 x 18 mm to 10 x 25 mm. 

Case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 



7* 



lJ It 
n 



+ 



n 
1 1 

J' 



Form AA: Axial in box. 

For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated L may be exceeded by 0.7 mm. 

Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Small General Purpose Axial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 

• Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm with pressure relief 

• Taped version available for automatic insertion up to case size 
15 x 30 mm 

• Charge and discharge proof 

• Useful life: 3000 to 8000 hours at 85°C 
(case 3.3 mm: 1500 hours) 

• Standard dimensions. 



ndard din 
Applications 



• General purpose and industrial, automotive, telecommunication, 
audio-video 

• Coupling, decoupling, timing, smoothing, filtering, buffering in 
SMPS 

• Boards with restricted mounting height, vibration and shock 
resistant. 

Quick Reference Data 



Series 2222 030 thru 033 
Small General Purpose Axial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in u-F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 (not for case size 1) 

• Rated voltage in V 

• Group number (030, 031, 032 or 033) 



• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Band to identify the negative terminal 

• " + " - signs to identify the positive terminal (not for case sizes L 
<18 mm). 



Case size (0D nom x L„ om in mm) 


3.3x11 


4.5 x 10 to 10x25 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, C R 


0.33 to 15,000 (jlF 


Tolerance on C R 


— 10 to +50% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 100 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


1 000 hours 


2000 hours 


5000 hours 


Useful life at 85 °C 


1 500 hours 


3000 hours 


8000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .4 x l R applied 


40,000 hours 


80,000 hours 


200,000 hours 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300 


GP grade 


LL grade 


LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 26 (without approval), 
former DIN 41 31 6 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/085/56 
GPF 


Approvals 




LNZ 44-04 
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PHILIPS 



Aluminum Electrolytic Capacitors 
Series 2222 030 thru 033 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



+ 



For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated L m „ may be exceeded by 0.7 mm. 

Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm Form AA: ; 



ensions see Table 2. 



30 
30 
30 



Form BR: Taped on reel, case sizes 3.3x11 mm to 15 x 30 mm. 

Form BA: Taped in box (ammopack), case sizes 3.3 x 11 mm to 10 x 25 mm. 

Case sizes 3.3 x 11 mm to 15 x 30 mm, axial. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 

361 



Aluminum Electrolytic Capacitors 
Small General Purpose Axial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 

• Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 with pressure relief 

• Taped versions up to case size 15x30 mm available for automatic 
insertion 

• Charge and discharge proof 

• Useful life: 

5000 to 15,000 hours at 85°C 

• High rated voltage: up to 400 V. 
Applications 

• General purpose, industrial, power supply, audio-video and lighting 

• Smoothing, filtering, buffering at high voltages 

vibration and shock 



• Boards with restricted 
resistant. 

Quick Reference Data 



Series 2222 041 thru 043 
Small General Purpose 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in u,F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V 

• Group number (041, 042 or 043) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Band to identify the negative terminal 

• " + " - signs to identify the positive terminal. 



Case size (0D nom x L„ om in mm) 


6.5 x 18 to 10x25 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, C R 


1 to 220 (juF 


Tolerance on C R 


— 10 to +50% 


Rated voltage range, U R 


1 60 to 400 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


2000 hours 


8000 hours 


Useful life at 85°C 


5000 hours 


1 5,000 hours 


Useful life at 40°C 


120,000 hours (1.4 l R applied) 


240,000 hours (1 .8 l R applied) 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similartoDIN45910-T126 
(without approval), 
former DIN 41316 


similar to DIN 4591 0-T1 23 
(without approval), 
former DIN 41 257 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/085/56 
GPF 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 
Series 2222 041 thru 043 



0D 

JL 



J} 
3 



0d 



Form BR: Taped on reel, case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 

Form BA: Taped in box (ammopack), case sizes 6.5 x 18 mm to 10 x 25 mm. 

Case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 



n 
1 1 

u 



+ 



Form AA: Axial in box. 

For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated L may be exceeded by 0.7 mm. 

Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
High Capacitance Axial 



PHILIPS 




Series 2222 049 

High Capacitance Axial 

Aluminum Electrolytic 



Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case with pressure relief, 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 



insulated with a blue sleeve 


• Rated capacitance in |a.F 


• Taped version up to case size 15 x 30 mm available for automatic 
insertion 

• Charge and discharge proof 

• Useful life: 5000 hours at 85°C 

a [ I" 1 i j_ J 1 1 ■ 1 1 1 _l - . 1 

• Highly miniaturized, extremely high CU-product per unit volume. 


• Tolerance on rated capacitance 

• Rated voltaee in V 

• Group number (049) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 


Applications 


• Code indicating factory of origin 


• Audio-video, automotive and telecommunication 


• Band to identify the negative terminal 


• Smoothing, filtering, buffering, timing 


• " + " - signs to identify the positive terminal. 


» rondDie dnu rnounc cc|uip[ncni ^Miidii bize, low iiidbs^ 




• Boards with restricted mounting height, vibration and shock 
resistant 




• Equipment in compact design. 




Quick Reference Data 




Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, C R 


330 to 22,000 |xF 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


10 to 63 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


2000 hours 


Useful life at 85°C 


5000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .4 l R applied 


1 20,000 hours 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 26 (without approval), 
former DIN 41 316 - with reduced dimensions 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/085/56 
GPF 
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PHILIPS 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 049 



Available Forms and Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Form BR: Taped on reel. 



0D 

L 



to- 



0d 



Case sizes 10 x 30 mm to 15 x 30 mm. 



+ 



Form AA: Axial in box. 

For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated L may be exceeded by 0.7 mm. 

Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Extended Temperature Long Life Axial 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 

• Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm with pressure relief 

• Taped versions up to case size 15 x 30 mm available for automatic 
insertion 

• Charge and discharge proof 

• Extra long useful life: 4000 hours at 125°C, high reliability 

• Extended temperature range: 125°C (usable up to 150°C) 

• Miniaturized, high CU-product per unit volume. 

Applications 

• Automotive, industrial and telecommunication 

• Smoothing, filtering, coupling, decoupling, timing 

• For use after very long storage (10 years) without voltage applied 

• Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

• Low mounting height boards, vibration and shock resistant 

• Outdoor applications, e.g. aerial amplifiers. 

Quick Reference Data 



PHILIPS 



Series 2222118 

Extended Temperature Long 

Life Axial 

Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in u.F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V (at 125°C and at 85°C) 

• Group number (118) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Band to identify the negative terminal 

• " + " - signs to identify the positive terminal. 



Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


6.5x18 to 10x25 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, C R 


1 to 15,000 ijlF 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 200 V 


Category temperature range 


-40 to +125°C 


-55 to +125°C 


Endurance test at 1 50°C, with no l R applied 


500 hours 


1 000 hours 


Endurance test at 125°C 


2000 hours 


3000 hours 


Useful life at 1 25°C 


4000 hours 


4000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .8 l R applied 


500,000 hours 


500,000 hours 


Shelf life at V, 125°C 
6.3 to 63 V types 
1 00 and 200 V types 


500 hours 
1 00 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 23 (without approval), 
former DIN 41 257 - with reduced dimensions 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/125/56 
GKD 


55/125/56 
FKD 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 
366 



PHILIPS 

Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



73.±!.6 




Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 118 



Form BR: Taped on reel, case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 

Form BA: Taped in box (ammopack), case sizes 6.5 x 18 mm to 10 x 25 mm. 

Case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 



<SD 



Form AA: Axial in box. 

For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated limit may be exceeded by 0.7 mm. 



Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Very Long Life Axial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Axial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue sleeve 

• Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm with pressure relief 

• Taped versions up to 15 x 30 mm available for automatic insertion 

• Charge and discharge proof 

• Long useful life: 

10,000 to 15,000 hours at 85°C, high reliability 

• High ripple current capability. 
Applications 

• General industrial, telecommunication, EDP, power supplies 

• Coupling, decoupling, timing, smoothing, filtering and buffering in 
SMPS 

• Boards with restricted mounting height, vibration and shock 
resistant. 

Quick Reference Data 



Series 2222 132/133 
Very Long Life Axial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitor 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in u,F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V 

• Upper category temperature (85°C) 

• Group number (1 32 or 1 33) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Band to identify the negative terminal. 



Case sizes (0D nom x in mm) 


6.5 x 18 and 8 x 18 


10x18 and 10x25 


10x30 to 21 x40 


Rated capacitance range, Q 


1 to 4700 u.F 


Tolerance on C R 


-10 to +50% 


Rated voltage range, U R 


1 to 400 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 1 05°C 


2000 hours 


2000 hours 




Endurance test at 85°C 


6000 hours 


8000 hours 


8000 hours 


Useful life at 105°C 


3000 hours 


3000 hours 




Useful life at 85°C 


10,000 hours 


15,000 hours 


15,000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .8 l R applied 


160,000 hours 


240,000 hours 


240,000 hours 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


DIN 4591 0-T 1 23, former DIN 41 257, 
UTE C031/C033 (without approval) 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/085/56 
GPF 


Approvals 


CECC 30 301-056 


CECC 30 301-801 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 
Series 2222 132 133 



to- 
to 



d 



Form BR: Taped on reel, case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 

Form BA: Taped in box (ammopack), case sizes 6.5 x 18 mm to 10 x 25 mm. 

Case sizes 6.5 x 18 mm to 15 x 30 mm. 



+ 



Form AA: Axial in box. 

For case sizes 18 x 40 and 21 x 40 mm, the stated L may be exceeded by 0.7 mm. 

Case sizes 10 x 30 mm to 21 x 40 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
General Purpose High Capacitance Radial 



PHILIPS 




Series 2222 037 
General Purpose High 
Capacitance Radial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Radial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue vinyl 
sleeve 

• Pressure relief for case 0D >6.3 mm 

• Charge and discharge proof 

• Miniaturized, high CU-product per unit volume. 

Applications 

• General purpose, industrial, automotive and audio-video 

g, buffering in 



• Coupling, decoupling, timing, smoo 
SMPS 

• Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

• Low surface demand on printed-circuit board. 

Quick Reference Data 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in |xF 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V 

• Group number (037) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Negative terminal identification. 



Case sizes (0D„ om x L nom ) 


5 x 1 1 to 16 x 31 mm 


Rated capacitance range, C R 


0.47 to 1 0,000 |xF 


Tolerance on C R 


±20% (± 1 0% on request) 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 100 V 


Category temperature range 


-40 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


2000 hours 


Useful life at 85°C 


2500 hours 


Useful lifeat40°C, 1.4 l R applied 


70,000 hours 


Shelf life at V, 8S°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, GP grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 
former DIN 41 259 - with reduced dimensions 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/085/56 
GPF 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 037 




Ml 



Form CB: Cut leads. 





• 0D 






F 


f 


L 




® 




) 


ft 



Form CC: Cut leads, 
formed; 0D = 5, 6.3 and 
8 mm only. 



Form TR + : Taped on reel, positive leading. 
Form TFA: Taped in box (ammopack). 



s s o 



nm; ! 



5 to 8 mm. 



0!| ;jO[! !jO 



S i 



o ;jojj o jjoji 



Form TN + and TNA: 

0D 5 mm: F = 2.5 mm 
(leads slightly bent) 
0D 6.3 mm: F = 2.5 mm 
0D 8 mm: F = 3.5 mm 

Form TFA: 

0D 1 and 1 2.5 mm: F = 5 mm 

Taped Straight Leads 



Form TFA: 

0D 16 mm: F = 7.5 mm 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
General Purpose Radial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Radial leads, cylindrical aluminum case, insulated with a blue vinyl 
sleeve 

• Pressure relief 

• Charge and discharge proof 

• Reduced dimensions 

• High rated voltage, up to 450 V. 

Applications 

• General purpose, audio-video, lighting, general industrial 

• Smoothing, filtering, buffering of high voltages 

• Low surface demand on printed circuit board. 

Quick Reference Data 



Series 2222 044 
General Purpose Radial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in p,F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V 

• Group number (044) 

• Name of manufacturer (PHILIPS) 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Negative terminal identification. 



Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


6.3x11 to 16x31 


Rated capacitance range, C R 


1.0 to 100 uT 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


160 to 450 V 


Category temperature range 


<400 V: -40 to +85°C; 450 V: -25 to +85°C 


Endurance test at 85°C 


2000 hours 


Useful life at 85°C 


3000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .4 l R applied 


80,000 hours 


Shelf life at V, 85°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 
former DIN 41259 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


<400 V: 40/085/56; 450 V: 25/085/56 
<400: GPF; 450 V: HPF 
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PH I LI PS Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 044 

Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 














1 1 

i 
i 


i 


i 






i 1 ft) i' 

-ti — 





Form TFA: Taped, formed, pitch 5 mm in box (ammop 



Form TNA: Taped, pitch 2.5 or 3.5 mm 
respectively in box (ammopack). 



Taped, 0D = <10 mm only. 



(t>i: t:<£;: ;:q 



i i J 



1 1" 



Form TFA: 0D 10 and 12.5 mm, pitch 5 mm. 



Taped in box (ammopack) 0D >10 mm. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Long Life Radial 



PHILIPS 




2222 046 
Long Life Radial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 



• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 


The capacitors are marked with the following information: 


• Radial leads, cylindrical aluminum case with pressure relief, 
insulated with a blue vinyl sleeve 

• ^narge ana aiscnarge prooi 


• Rated capacitance in u.F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
\c\^ oz i Tor mzu/oj 


• Very long useful life, 3000/4000 hours at 105°C, high reliability 


• Rated voltage in V 


• High ripple current capability, low impedance, low ESR. 


• Upper category temperature (105°C) 


Applications 

• Power conversion, EDP, telecommunication, industrial and audio- 
video 


• Group number (046) 

• Code indicating factory of origin 

• Name of manufacturer, PHILIPS 


• Smoothing, filtering, buffering in SMPS, timing 


• Date code, in accordance with IEC 62 


• Low surface demand on printed-circuit board. 


• Negative terminal identification. 


Quick Reference Data 




Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


lOx 12to 18x40 


Rated capacitance range, C R 


22 to 10,000 |xF 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 63 V 


Category temperature range 


-40 to +105°C 


Endurance test at 105°C 


2000 hours 


Useful life at 105°C 
case 1 and 1 2.5 mm 
case 1 6 and 1 8 mm 


3000 hours 
4000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .6 !„ applied 
case 1 and 1 2.5 mm 
case 1 6 and 18 mm 


200,000 hours 
260,000 hours 


Shelf life at V, 105°C 


1 000 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 
former DIN 41 259 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/105/56 
GMF 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 046 



c ^ c > \ 



'I II 'I 1 1 

on lion ;:0 
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Form TFA: Case sizes up to 16 x 31 mm. Taped in box (ammopack). 
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Dimensions in mm. 



Form CA: Long leads. 



Dimensions in mm. 



Form CB: Cut leads. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 

375 



Aluminum Electrolytic Capacitors 
Long Life Radial 



PHILIPS 



Series 2222 048 
Long Life Radial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



■ CdLUI C9 


Marking 

I IC4I "VII l£ 


• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 


The capacitors are marked with the following information: 


• Radial leads, cylindrical aluminum case with pressure relief, 
insulated with a blue vinyl sleeve 

• Charge and discharge proof 


• Rated capacitance value 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 (M for ±20%) 


• Miniaturized, high CU product per unit volume 


• Rated voltage in V 


• Very long useful life, 3000 to 4000 hours at 105°C, high reliability 


• Upper category temperature (105°C) 


Applications 

• EDP, telecommunication, industrial, automotive and audio-video 

• Smoothing, filtering, buffering in SMPS, timing 

• Low surface demand on printed-circuit board. 

• Portable and mobile equipment (small size, low mass). 


• Group number (048) 

• Code indicating factory of origin 

• Name of manufacturer, PHILIPS 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Negative terminal identification. 


Quick Reference Data 




Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


lOx 12to 18x40 


Rated capacitance range, C R 


100 to 10,000 jxF 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 63 V 


Category temperature range 


-40to+105°C 


Endurance test at 105°C 


2000 hours 


Useful life at 105°C 
case 1 and 1 2.5 mm 
case 1 6 and 1 8 mm 


3000 hours 
4000 hours 


Useful life at 40°C, 1 .6 l R applied 
case 1 and 1 2.5 mm 
case 16 and 18 mm 


200,000 hours 
260,000 hours 


Shelf life at V, 105°C 


1 000 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 
former DIN 41 259 - with reduced dimensions 


Climatic category 
IEC 68 
DIN 40040 


40/105/56 
GMF 
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PHILIPS 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 048 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



""HI 
I 



Form CA: Long leads. For dimensions, 
refer to Table 2. 



VP- 



W\ 
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Form CB: Cut leads. For dimensions, refer 
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Form TFA: Case sizes up to 016 x 31 taped in box (ammopack). 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA01-A. 

377 



Aluminum Electrolytic Capacitors PH I LI PS 

Miniature Long Life Radial 



Series 2222116 
Miniature Long Life Radial 
Aluminum Electrolytic 
Capacitors 



Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Radial leads, cylindrical aluminum case, all-insulated (light blue) 

• Natural pitch 2.5 mm and 5 mm 

• Charge and discharge proof 

• Miniaturized, high CU-product per unit volume 

• Long useful life: 2000 hours at 105°C, high reliability. 

Applications 

• Automotive, telecommunication, industrial and EDP 

• Stand-by applications in audio and video equipment 

• Coupling, decoupling, timing; smoothing, filtering and buffering in 
DC-DC converters 

• Portable and mobile equipment (small size, low mass) 

• Low surface demand on printed-circuit board. 



Quick Reference Data 



Case sizes (0D nom x L nom ) 


5x11 and 8.2 x 1 1 mm 


Rated capacitance range, C R 


0.47 to 470 |xF 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


6.3 to 100 V 


Category temperature range 


-55to+105°C 




Endurance test at 1 05°C 


1 500 hours 


Endurance test at 85°C 


5000 hours 


Useful life at 105°C 


2000 hours 


Useful Nfeat40°C, 1.3 l R applied 


200,000 hours 


Shelf life at V, 105°C 


1 500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 




former DIN 41259 (with reduced dimensions) 


Climatic category 




IEC 68 


55/105/56 


DIN 40040 


FMF 
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Marking 

The capacitors are marked (where possible) with the following 
information: 

• Rated capacitance in u,F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 

• Rated voltage in V 

• Group number (116) 

• Name of manufacturer (PH) 

• Date code in accordance with IEC 62 

• Code indicating factory of origin 

• Minus-sign on top to identify the negative terminal. 



PH I LI PS Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 116 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 




Form CA: Long leads. 



15±0.5 {case code I I) 
5±05 (case code 1 3) 



Form CB: Cut leads. 



Form CC: Cut leads, 
formed; case size 
5x11 mm only. 



Tape dimensions are specified in chapter "PACKING." 



iO:j ;!0!| ;!0 



CI ;!0 



* 



o 



Form TR + : Taped on reel, positive leading. 
Form TFA: Taped in box (ammopack). 

Taped, pitch F = 5 mm; case sizes 5x11 and 8.2 x 11 mm. 




Form TN + : Taped on reel, 

positive leading 

Form TNA: Taped in box 

(ammopack). 

Taped, pitch 
F = 2.5 mm; case size 
5x11 mm only. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
Extended Long Life Radial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Radial leads, cylindrical aluminum case with safety vent, insulated 
with a blue vinyl sleeve 

• Charge and discharge proof 

• Very long useful life, 4000 to 10,000 hours at 105°C, very high 
reliability 

• Very low impedance or ESR respectively, which is significantly 
lower than the RLI 1 35 series 

• Excellent ripple current capability. 
Applications 

• Power supplies (SMPS, DC/DC converters) for general industrial, 
EDP, audio-video and telecommunications 

• Smoothing, filtering, buffering. 
Quick Reference Data 



Series 2222 136 
Extended Long Life Radial 
Aluminum Electrolytic 



Marking 

The capacitors are marked with the following information: 

• Rated capacitance in u,F 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 (M for ±20%) 

• Rated voltage in V 

• Upper category temperature (105°C) 

• Group number (136) 

• Code indicating factory of origin 

• Name of manufacturer, PHILIPS 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Negative terminal identification. 



Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


lOx 12to 16x35 


Rated capacitance range, C R 


47 to 6800 u,F 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, C R 


1 to 63 V 


Category temperature range 


-55 to +105°C 


Endurance test at 1 05°C 


3000 to 5000 hours (dependent on case size) 


Useful life at 105°C 


4000 to 1 0,000 hours (dependent on case size) 


Useful life at 40°C, 1 .8 l R applied 


200,000 to 500,000 hours (dependent on case size) 


Shelf life at V, 105°C 


1 000 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 
former DIN 41 259 - with reduced dimensions 


Climatic category IEC 68 (DIN 40040) 


55/105/56 (FMF) 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 136 
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Form TFA: Taped in box (ammopack) PREFERRED. 
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Aluminum Electrolytic Capacitors 
High Temperature Radial 



PHILIPS 




Features 

• Polarized aluminum electrolytic capacitors, non-solid 

• Radial leads, cylindrical aluminum case with pressure relief, 
insulated with a blue sleeve 

• Charge and discharge proof 

• Very long useful life: 1500 hours at 125°C, high stability, high 
reliability 

• Extended temperature range up to 125°C 

• High ripple current capability. 

Applications 

• EDP, telecommunication, industrial, automotive and military 

• Smoothing, filtering, buffering in SMPS. 

• High ambient temperature environments 

• Low surface demand on printed-circuit board. 

Quick Reference Data 



Series 2222165 

High Temperature Radial 

Aluminum Electrolytic 

Capacitor 



Marking 

The capacitors are marked with the following information: 

• Rated capacitance value 

• Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance with 
IEC 62 (M for ±20%) 

• Rated voltage in V 

• Upper category temperature (1 25°C) 

• Group number (165) 

• Code indicating factory of origin 

• Name of manufacturer, PHILIPS 

• Date code, in accordance with IEC 62 

• Negative terminal identification. 



Case sizes (0D nom x L nom in mm) 


lOx 12 to 18x40(18x35) 


Rated capacitance range, C R 


22 to 4700 u,F 


Tolerance on C R 


±20% 


Rated voltage range, U R 


10 to 50 V 


Category temperature range 


-40 to +125°C 


Endurance test at 1 25°C 


1000 hours 


Useful life at 1 25°C 


1 500 hours 


Useful life at 40°C, 1 .6 l R applied 


300,000 hours 


Shelf life at V, 1 25°C 


500 hours 


Based on sectional specification 


IEC 384-4/CECC 30,300, LL grade 


Detail specification 


similar to DIN 4591 0-T1 24 (without approval), 




former DIN 41 259 


Climatic category 




IEC 68 


40/125/56 


DIN 40040 


GKF 
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PHILIPS 



Packaging Styles and Dimensions 

Dimensions in mm. 



Aluminum Electrolytic Capacitors 

Series 2222 165 
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Form TFA: Case sizes up to 016 x 31 mm taped in box (ammopack). 
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NTC Thermistors 

for Temperature Sensing 



PHILIPS 




NTC Thermistors 

for Temperature Sensing 



Features 

• High impedance, suitable for low current electronic switching 

• High stability over a long life 

• Resistance tolerance of 10%, 5%, 3%, 2%, and 1% 

• Excellent price/performance ratio 

Applications 

• Domestic Appliances 

Fridges, Ovens, Washers, Dryers, Detectors 

• Automotive Systems 

Fuel Injection, Warning Indicators, Air-conditioners, 
Motor Controls 

• Industrial Electronics 

Aerospace, Environmental, Heating & Ventilating, Detection, 
Battery Temp. Control 

• Medical Electronics 

Biomedical, Health Care, Instruments 



Specifications 

Tolerance on resistance 
Rated Dissipation 

(640 series) 

(642 series) 
Dissipation Factor 

(640 series) 



±5%, ±3%, ±2 or ±1% 

500 mW 
500 mW 



Response Time 

(640 series) 

(642 series) 
Thermal Time constant 

(640 series) 

(642 series) 
Operating Temperature Range 

@ zero power (continuous) 

@ maximum power 
Solderability 
Resistance to heat 

Standard Resistance Values (Kfl) 



7 mW/°C 
8.5 mW/°C 

1 .2 seconds 
2.0 seconds 

1 1 seconds 
1 7 seconds 

-40 to 1 25°C 
to 55°C 

Max 240°C, max 4 seconds 
Max 265°C, max 11 : 
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2322 640 6....(series) 
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2322 640 5....(series) 

outline dimensions (mm) 
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tinned copper leads long tinned nickel leads 

low heat conductivity 
through leads 
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PHILIPS 



NTC Thermistors 
for Temperature Sensing 




2.2 


5% 


2322 640 63222 


Bulk 


3.3 


5% 


2322 640 63332 


Bulk 


4.7 


5% 


2322 640 63472 


Bulk 


6.8 


5% 


2322 640 63682 


Bulk 


10 


5% 


2322 640 63103 


Bulk 


15 


5% 


2322 640 63153 


Bulk 


22 


5% 


2322 640 63223 


Bulk 


33 


5% 


2322 640 63333 


Bulk 


47 


5% 


2322 640 63473 


Bulk 


68 


5% 


2322 640 63683 


Bulk 


100 


5% 


2322 640 63104 


Bulk 


1 


J /o 


7327 640 631 S4 


Bulk 


220 


5% 


2322 640 63224 


Bulk 


470 


5% 


2322 640 63474 


Bulk 


2.7 


3% 


2322 640 66272 


Bulk 


4.7 


3% 


2322 640 66472 


Bulk 


10 


3% 


232? 640 661 03 


Bulk 


47 


3% 


2322 640 66473 


Bulk 


100 


3% 


2322 640 66104 


Bulk 


470 


3% 


2322 640 66474 


Bulk 


10 


2% 


2322 640 54103 


Bulk 


47 


2% 


237? 640 54473 


Bulk 


100 


2% 


2322 640 54104 


Bulk 


10 


1% 


2322 640 55103 


Bulk 


47 


1% 


2322 640 55473 


Bulk 


100 


1% 


2322 640 55104 


Bulk 


3.3 


10% 


237? 64? 6?33R 


Bulk 


4.7 


10% 


2322 642 62478 


Bulk 


22 


10% 


2322 642 62229 


Bulk 


33 


10% 


2322 642 62339 


Bulk 


47 


10% 


2322 642 62479 


Bulk 


100 


10% 


2322 642 62101 


Bulk 


150 


10% 


2322 642 62151 


Bulk 


220 


10% 


2322 642 62221 


Bulk 


470 


10% 


2322 642 62471 


Bulk 


680 


10% 


2322 642 62681 


Bulk 


1000 


10% 


2322 642 62102 


Bulk 


1500 


10% 


2322 642 62152 


Bulk 
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PTC Thermistors 

for Overload Protection 




Features 

• Small size with fully lacquered body 

• UL approved 

• No need to reset supply after overload 

• Fast acting for repeatable safe protection 

• Excellent long-term performance even under humid conditions 

• Well defined protection levels 

Applications 

• Automotive Systems 

Airflow Controls, Wiper Motors, Window Motors 

• Consumer Electronics 

Video Recorders, Lighting Ballast, CD Players, Stereo Equipment 

• Domestic Appliances 

Washers, Boilers, Coffee Grinders, Ice Makers, Hobby Tools 

• Telecommunications 

Line Protection, Regulation of Phones, Faxes and Modems 

• General Industries 

Transformers, Delay Lines, Measuring Equipment, Rechargeable 
Batteries, Power Supplies 



PHILIPS 



PTC Thermistors 

for Overload Protection 




Umax l°!U 



Solderability Max 240°C, max 4 sec. 

Resistance to heat Max 265°C, max 1 1 sec. 
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PHILIPS 



PTC Thermistors 
for Overload Protection 



Ohms 
Resistance Value 




Diameter 


Philips 


Packaging 










50 


60 DC 


5 


lill 660 59491 


Bulk 


25 


60 DC 


5 


mi / / r\ mi i 

Lill 660 51311 


Bulk 


13 


30 DC 


5 


1 TT1 / /A n 01 1 

2322 660 51 81 1 


Bulk 


6 


30 DC 


5 


2322 660 5271 1 


Bulk 


5 


30 DC 


7 


2322 661 5321 1 


Bulk 


3 


30 DC 


7 


lill / / 1 n^lll 

2322 661 541 1 1 


Bulk 


2.5 


30 DC 


8.5 


1111 / / i r <i"7i 1 

2322 661 5471 1 


Bulk 


1 .9 


30 DC 


8.5 


1111 y^i rr d 1 i 

2322 661 5541 1 


Bulk 


1 .7 


30 DC 


10.5 


2322 662 561 1 1 


Bulk 


1.3 


30 DC 


10.5 


2322 662 5701 1 


Bulk 


1.1 


id nc 


17 5 


2322 662 5831 1 


Bulk 


0.9 


30 DC 


12.5 


2322 662 5921 1 


Bulk 


3000 


265 RMS 


5 


2322 660 51 193 


Bulk 


1900 


265 RMS 


5 


2322 660 51593 


Bulk 


1200 


265 RMS 


5 


2322 660 51993 


Bulk 


500 


7f>5 RMS 


5 


2322 660 52893 


Bulk 


260 


26S RMS 


5 


2322 660 53993 


Bulk 


120 


76S RMS 


5 


2322 660 56393 


Bulk 


85 


265 RMS 


5 


2322 660 57693 


Bulk 


56 


265 RMS 


5 


2322 660 59593 


Bulk 


48 


265 RMS 


7 


2322 661 51 1 13 


Bulk 


29 


265 RMS 


7 


7327 661 51413 


Bulk 


22 


265 RMS 


8.5 


2322 661 51713 


Bulk 


18 


265 RMS 


8.5 


2322 661 51913 


Bulk 


17 


265 RMS 


10.5 


2322 662 52113 


Bulk 


12 


265 RMS 


10.5 


2322 662 52513 


Bulk 


11 


265 RMS 


12.5 


2322 662 52813 


Bulk 


8.4 


265 RMS 


12.5 


2322 662 53213 


Bulk 
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Varistors 



(ZnO) 




Features 

• Very low transient response time 

• Long operational life 

• High-energy absorption capability 

• Bulk, ammo-pack, or tape and reel packaging 

• Wide voltage range - 14V to 550V RMS 

• Approved to UL E-98144 Vol. 1, Sec. 1 

• Many optional lead configurations 

Marking 

The varistors are marked with the following: 

• Maximum continuous RMS voltage 

• Series number - 592, 593, 594, 595 

• Manufacturer's logo 

• Date of manufacture 



Standard Voltages 


(RMS) 














40 


400 


250 


251 


SO 


500 


275 


271 


60 


600 


300 


301 


75 


750 


320 


321 


95 


950 


385 


381 


130 


131 


420 


421 


140 


141 


460 


461 


150 


151 


510 


511 


175 


171 


550 


551 


230 


231 







PHILIPS 



Varistors 
(ZnO) 



Electrical 

Max Continuous AC Voltage 



Vrms max 


14 to 460V 


592/593 Series 


14 to 550V 


591/595 Series 


Max Continuous DC Voltage 






V max 


18 to 615V 


592/593 Series 




18 to 745V 


594/595 Series 


Max Withstanding Surge Current 






1 max 


100to400A 


592 Series 




250 to 1 200A 


593 Series 




500 to 2500A 


594 Series 




1000 to 4500A 


595 Series 


Max Energy 






E max 


0.5 to 21 J 


592 Series 




1 .7 to 63J 


593 Series 




4.3 to 98J 


594 Series 




5.4 to 160J 


595 Series 


Voltage @ 1 mA 






V 

Y lmA 


22 to 750V 


592/593 Series 




22 to 910V 


594/595 Series 


Max Power Dissipation 






P max 


100 mW 


592 Series 




250 mW 


593 Series 




400 mW 


594 Series 




600 mW 


595 Series 


Mechanical 






Body Diameter 


7 mm 


592 Series 




9 mm 


593 Series 




1 3.5 mm 


594 Series 




1 7 mm 


595 Series 


Lead Length (min) 


27 mm 


592/593 Series 




1 7 mm 


594 Series 




16 mm 


595 Series 


Termination Tensile Strength 


10N 





Environmental 

Temperature Range at Pmax -40°C to +85°C 

Soldering Heat 240°C max, duration 4 sec. 

Resistance to Heat 265°C max, duration 1 1 sec. 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA02. 
388 



PHILIPS 



Varistors 
(ZnO) 
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TV 


1 on mW 

1 \J\J 1 1 1 V V 
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J / Z. J~\7v/V 


Bulk 


^0 
JU 


i oo mW 

1 UU ill vv 




Bulk 


AO 


1 On mW 

1 UU 1 1 1 V V 




Bulk 


1 J 


1 00 mW 

1 \J\J 1 1 1 V V 
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Bulk 


7 J 


1 00 mW 

1 UU 1 1 1 V V 


Z.JZ.Z. J/Z. J7JUO 


Bulk 


i ^o 

1 JU 


1 00 mW 


7^77 S97 SHI A 

ZJZ.Z J7Z J 1 J 1 O 


Bulk 
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1 JU 
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i uu mvv 
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ZJZZ J7Z J 1 / 1 o 


DUIK 
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ZJU 


1 OO n-AA/ 

i uu mvv 
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ZJZZ J7Z jZJ I D 


R< ilL- 
DUIK 
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I uu mvv 
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ZJZZ J7Z jZj t O 
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DUIK 
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1 AA \ A / 
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TOn COO CO~71 / 

2JZZ 592 52/I 6 


Bulk 


JUU 


1 00 rr-AA/ 

i uu mvv 
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DUIK 
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D, ,||, 
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o c.a P - T -,\A/ 
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zju mvv 
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DUIK 


95 


250 mW 


OOOO CQO CQCAZ 
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Bulk 
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ZJZZ J7J J 1 J 1 
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DUIK 


1 40 
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1 RO 
1 jU 
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Ri ill/ 

DUIK 


Q C 


ZjU mW 


OOOO CQO COQ1Z 

ZjZZ 59j 5jo1 6 


D. .11- 
DUlK 


470 

*rZU 


")CA m\A/ 

ZjU mvv 


nn Z.Q1 ^Al 1 A 
ZJZZ J7J jo'ZIo 


Ri .11/ 

DUIK 


4A0 


7 c,0 m\A/ 
ZjU mW 


ZJZZ J7J jno ! 


Ri ill/ 

DUIK 


40 


400 m\A/ 

^tuu mvv 


^Q4 c;40AA 
ZJZZ J^ J-^UUo 


Ri ill/ 

DUIK 


^o 

jU 


400 m\A/ 

tuu mvv 


ITT) ^04 ^OOA 
ZJZZ J7T 1 jjUUq 


Ri ill/ 

DUIK 


6U 


4UU mW 


OOOO CQ/1 C^ AAZ 

ZjZZ 594 56UU6 


Bulk 


/ J 


400 m\A/ 

t-uu mvv 


OOOO CQ^. C7CA/ 

ZJZZ J7T- J / jUq 


Ri .11/ 
DUIK 


7J 


400 m\A/ 

tuu mvv 


OOO") CQA COCA/; 

zjzz jyo 1 j7jUo 


Ri ill/ 
DUIK 


1 JU 


AAA n-AA/ 

^tuu mvv 


OOOO CQ/I CI O 1 A 
ZJZZ J7'r j 1 J 1 O 


DUIK 


1 40 


40A r*-AA/ 

^uu mw 


0000 C.Q/1 C 1 A 1 i 
ZJZZ J7^t J 1 o 1 1 O 


Q, ,11, 
DUIK 


150 


400 mW 


2322 594 51516 


Bulk 


175 


400 mW 


2322 594 51716 


Bulk 


230 


400 mW 


2322 594 52316 


Bulk 


250 


400 mW 


2322 594 52516 


Bulk 


275 


400 mW 


2322 594 52716 


Bulk 


300 


400 mW 


2322 594 53016 


Bulk 


320 


400 mW 


2322 594 53216 


Bulk 


385 


400 mW 


2322 594 53816 


Bulk 


420 


400 mW 


2322 594 54216 


Bulk 
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Varistors 
(ZnO) 



PHILIPS 



460 


400 mW 


2322 594 54616 


Bulk 


510 


400 mW 


2322 594 55116 


Bulk 


550 


400 mW 


2322 594 55516 


Bulk 


40 


600 mW 


2322 595 54006 


Bulk 


50 


600 mW 


2322 595 55006 


Bulk 


60 


600 mW 


2322 595 56006 


Bulk 


75 


600 mW 


2322 595 57506 


Bulk 


95 


600 mW 


2322 595 59506 


Bulk 


130 


600 mW 


2322 595 51316 


Bulk 


140 


600 mW 


2322 595 51416 


Bulk 


150 


600 mW 


2322 595 51516 


Bulk 


175 


600 mW 


2322 595 51716 


Bulk 


230 


600 mW 


2322 595 52316 


Bulk 


250 


600 mW 


2322 595 52516 


Bulk 


275 


600 mW 


2322 595 52716 


Bulk 


300 


600 mW 


2322 595 53016 


Bull 


320 


600 mW 


2322 595 53216 


Bulk 


385 


600 mW 


2322 595 53816 


Bulk 


420 


600 mW 


2322 595 54216 


Bulk 


460 


600 mW 


2322 595 54616 


Bulk 


510 


600 mW 


2322 595 55116 


Bulk 


550 


600 mW 


2322 595 55516 


Bulk 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK PA02. 
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PHILIPS 



EMI Suppression Ferrites 



Surface - Mount Beads 



: _ ; _ 





BDS3/3/4.6-3S1 


3.05x3x4.6 


28 36 28 






BDS3/3/8.9-3S1 


3.05x3 x 8.9 


44 64 44 






BDS3/3/4.6-4S2 


3.05x3x4.6 


24 


40 


44 


BDS3/3/8.9-4S2 


3.05x3x8.9 


52 


80 


88 


BDS4.6/3/8.9-4S2 


4.6x3x8.9 


52 


80 


88 


BDS3/1.8/5.3-3S1 


3 x 1.8x5.3 


22 26 


20 




BDS3/1.8/5.3-4S2 


3 x 1.8x5.3 


20 


30 


36 



Features: Low Magnetic Leak Inductance, Excellent Solderability, Low DC Resistance, Tape and Reel 
Packaging 









Part Description 


| Dimensions 


Min. Impedance ft at Frequencies (MHz)* 










OD x L (mm) 


1 


3 


10 


30 


100 


300 








BDW3.5/3.3-3E2 


3.5x3.25 






30 














BDW3. 5/7.6-3 E2 


3.5x7.6 






52 














BDW5/10-3S1 


5.1 x 10 


70 


125 


128 


90 


70 


50 








BDW3.5/3.3-3S2 


3.5x3.25 










34 










BDW3.5/3.3-4A1 


3.5x3.25 










35 










BDW3.5/3.3-4S2 


3.5x3.25 


3 


10 


19 


29 


46 


52 








BDW3.5/4.5-4S2 


3.5x4.5 


4 


13 


26 


39 


60 


70 








BDW3.5/6-4S2 


3.5x6 


5 


17 


35 


53 


80 


95 








BDW3.5/6.7-4S2 


3.5x6.7 


6 


20 


39 


59 


88 


105 








BDW3.5/7.6-4S2 


3.5x7.6 


7 


22 


44 


67 


105 


120 








BDW3.5/8.9-4S2 


3.5x8.9 


8 


26 


52 


78 


117 


140 








BDW3.5/3.3-4S3 


3.5x3.25 












54** 



Features: Guaranteed Minimum Impedance, Machine Placeable, Tape and Reel Packagin; 
tion ! Dimensions 




ft at Freque ncies (MHz)* 



WxHxL(mm) 



30 



100 300 



CMS2-5.6/3/4.8-4S2 
CMS4-11/3/4.8-4S2 



5.6x3x4.75 
10.8x3x4.75 



(Inner Channel) 
(Outer Channel) 



18 32 
11 18 
14 



40 

18 34 

24 40 



•Typical impedance values are approximately 25% higher. 
"Measured at 250 MHz 
Part Description Example: 
BDS 3/3/4.6 



4S2 

T 

Material 



Dimensions 

BDS - Designates BeaD, Surface mount 

BDW - Designates BeaD on Wire 

CMS - Designates Common Mode choke Surface mount 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01. 

391 



EMI Suppression Ferrites 



PHILIPS 



Multi-Hole Beads 



* 



OP x L (mm) 







1 



Hole Diameter (mm) 



MHC6-6/10-3B1 
MHC6-6/10-4B1 



6x10 
6x10 



0.7 
0.7 



MHC2-5.6/1 2-4B1 




5.6 x 12 



1.5 




MHB2-14/8.3/8-4B1 
MHB2-1 4/8.3/1 4-4B1 
MHB2-13/8/6-4B1 
MHB2-13/8/6-3C85 



ix 14x8.5 
14 x 14x8.5 
6x13x8 
6x13x8 



3.5 
3.5 
3 

3 




MHR2-1 1/5.4/1 1-4A11 
MHR2-1 1/5.4/1 1-3C85 



L x W x TH (mm) 



Hole Diameter (mm) 



1 0.9 x 10.8x5.4 
10.9 x 10.8x5.4 



f 



MHR6-6. 1/4/1 0-3B1 



10x6.1 x4 



0.7 



Part Description Example: 
MHC 6 6/10 -3B1 



Material 
Dimensions 



Number of Holes 

MHC - Designates Multi-Hole core Circular 
MHB - Designates Multi-Hole core Binocular 
MHR - Designates Multi-Hole core Rectangular 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01. 
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PHILIPS 



EMI Suppression Ferrites 



Bads 



9 




ill f£ 



Part Description 


1 Dimensions 


Min 


Impedance fi at Frequencies (MHz)* 




OD x ID x L (mm) 


1 


3 


10 


30 


100 


300 


BD3/0.7/4-3S1 


3 x 0.7 x 4 


19 


38 


39 


31 


26 


23 


BD3/0.7/10-3S1 


3 x 0.7 x 10 


58 


95 


97 


77 


66 


58 


BD3/1/4-3S1 


3 x .95 x 4 


14 


29 


30 


24 


20 


18 


BD3/1 /1 0-3S1 


3 x .95 x 10 


33 


72 


73 


59 


50 


44 


BD5/0.8/4-3S1 


5x.7x4 


27 


52 


53 


42 


36 


32 


BD5/0.8/10-3S1 


5x.7x10 


70 


125 


128 


90 


70 


50 


BD5/1 5/4-3S1 


5 x 1.5x4 


15 


25 


32 


26 


22 


20 


BD5/1 .5/1 0-3S1 


5 x 1.5 x 10 


40 


72 


80 


64 


55 


48 


BD5/2/4-3S1 


5x2x4 


10 


18 


24 


20 


17 


15 


BD5/2/10-3S1 


5x2x10 


29 


51 


61 


49 


42 


37 


BD3.5/1.2/3.3-3E2A 


3.5 x 1.2x3.3 


18 


28 


37 


34 


26 


23 


BD3.5/1 .2/3.3-3B1 


3.5 x 1.2x3.3 


3 


12 


22 


33 


38 


39 


BD3.5/1 .2/3.3-4A1 


3.5 x 1.2x3.3 


4 


10 


16 


24 


31 


34 


BD3.5/1.2/3.3-4A6 


3.5x 1.2x3.3 


3 


10 


18 


28 


37 


39 


BD3.5/1 .2/3.3-4B1 


3.5 x 1.2x3.3 


1 


3 


12 


22 


33 


44 


BD3.5/1.5/3.3-3B1 


3.5 x 1.5x3.3 


2 


7 


14 


20 


28 


38 


BD3/0.7/4-4S2 


3 x 0.7x4 


2 


8 


22 


32 


50 


54 


BD5/0.8/4-4S2 


5x0.7x4 


5 


15 


30 


44 


68 


77 


BD3/0.8/1 (MS2 


3 x0.7x 10 


9 


30 


55 


81 


125 


135 


BD5/0.8/1 0-4S2 


5 x 0.7 x 10 


12 


40 


75 


110 


170 


190 


BD3/1/4-4S2 


3 x 0.95 x 4 


3 


9 


18 


25 


38 


43 


BD3/1/10-4S2 


3 x 0.95 x 10 


7 


23 


43 


61 


95 


107 


BD5/1 .5/4-4S2 


5 x 1.5x4 


3 


10 


20 


27 


41 


47 


BD8/1 .5/4-4S2 


8 x 1.5x4 


4 


14 


27 


38 


57 


65 


BD5/1.5/10-4S2 


5x1.5x10 


7 


25 


45 


68 


104 


116 


BD8/1.5/1 0-4S2 


8x 1.5x 10 


10 


34 


70 


93 


145 


161 


BD5/2/4-4S2 


5x2x4 


2 


8 


15 


20 


32 


36 


BD8/2/4-4S2 


8x2x4 


4 


40 


20 


31 


49 


55 


BD5/2/1 0-4S2 


5x2x10 


6 


15 


30 


51 


80 


89 


BD8/2/10-4S2 


8x2x10 


9 


28 


45 


77 


121 


134 


BD8/3/4-4S2 


8x3x4 


2 


8 


15 


22 


34 


38 


BD8/3/10-4S2 


8x3x 10 


6 


20 


40 


55 


85 


95 



*lmpedance measurements based upon single turn. Typical impedance values are approximately 25% higher. 
Part Description Example: 
BD 5/0.7/4 - 4S2 

' T 

Material 

Dimensions 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01 . 

393 



EMI Suppression Ferrites 



PHILIPS 






rns 


L x D mm (max 




1.5 


WBC1 .5/A-3B1 


10.5x6.5 




2.5 


WBC2.5/A-3B1 


10.5x6.5 


600 


2.5 


WBC2.5/SA-3B1 


10.5x6.5 


600 


2.5 


WBC2.5/A-4A1 5 


10.5x6.5 


640 


1.5 


WBC1.5/A-4B1 


10.5x6.5 




2.5 


WBC2.5/A-4B1 


10.5x6.5 




2.5 


WBC2.5/SA-4B1 


10.5x6.5 





300 



656 

700 
700 



350 



Features: Standard Style, Bulk Packaging 



No. of Turns 

2x1.5 WBC1.5/1.5/A-3B1 
2 x 1 .5 WBC1 .5/1 .5/A-4A1 5 
2x1.5 WBC1.5/1.5/A-4B1 



LxDmm(max) 50 63 110 120 180 250 



10.5x6.5 
10.5x6.5 
10.5x6.5 



700* 
800* 



800* 



800* 



Features: Two Windings, Bulk Packaging 



2.5 
2.5 
2.5 
2.5 



WBC2.5/EA-3B1 
WBC2.5/EAT-3B1 
WBC2.5/EA-4B1 
WBC2.5/EAT-4B1 



L x D mm (max) 

15x8.5 
15x8.5 
15x8.5 
15x8.5 



120 



180 250 



600 
600 



700 
700 



Features: Plastic Insulator to Prevent Shorting, Bulk Packaging, or Tape and Reel 





No. of Turns 



LxDmm(max) 50 63 110 120 180 250 



2.5 
2.5 
2.5 
2.5 



WBC2.5/R-3B1 
WBC2.5/IR-3B1 
WBC2.5/R-4B1 
WBC2.5/1R-4B1 



10.5x6.5 
10.5x6.5 
10.5x6.5 
10.5x6.5 



600 
600 



700 
700 



Features: Leads are Cut and Formed for PCB Mounting, Bulk Packaging, with or without Insulated Wire 



No. of Turns 



LxDmm (max) 50 63 110 120 180 250 



2.5 
2.5 



WBC2.5/SP-3B1 
WBC2.5/SP-4B1 



10.5x6.5 
10.5x6.5 



600 



700 



Features: Insulating Support Plate, Bulk Packaging 



*Measured with both coils in series. 

**Typical impedance values are approximately 25% higher. 

FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01. 
394 



PHILIPS 



EMI Suppression Ferrites 



- Band Choh 




I Part Description 



Dimensions 



Min. Impedance ft at Frequencies (MHz)** 



No. of Turns 



LxDmm(max) SO 



63 



110 120 180 250 



WBC3/R-3B1 
WBC3/R-4A1 5 
WBC3/R-4B1 



10.5x6.5 
10.5x6.5 
10.5x6.5 



650 



800 



800 



800 



Features: Radial Configuration, Bulk Packaging 




No. of Turns 



L x D mm (i 



63 110 



3 WBC3/ER-3B1 15x8.5 

3 WBC3/ERT-3B1 15x8.5 

3 WBC3/ER-4B1 15x8.5 

3 WBC3/ERT-4B1 15x8.5 



650 
650 



800 
800 



Features: Radial Configuration, Insulated Sleeve, Bi 



. or Tape and Reel 




L x D mm (max) 50 



110 120 180 250 



WBC2/R-4A15 
WBC2/RT-4A15 



12.3 x 6 584 
12.3 x6 584 



600 
600 



Features: Radial Cofiguration, Recessed Winding on Bottom, Flat Sides for Easy Handling, 
Available T&R or Bulk 



*Typical impedance values are approximately 25% higher. 

Applications: Telecommunication, Electronic Data Processing, Consumer Electronics, Automotive, Domestic Appliances 



Part Description Example: 
WBC 2.5 /EAT -4B1 



Material 

Configuration: 
A = Axial Lead 
E = Encapsulated 
= Insulated Wire 
R = Radial Leads 
S = Sleeved Wire-loop 
SP = Support Plate 
T = Tape & Reeled 



Number of Turns 



Designates Wide Band Choke 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01. 
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EMI Suppression Ferrites 



PHILIPS 



Coaxial Cable Shielding 





CST8.3/3.5/10-3S4 
CST9.5/5.1/14.5-3S4 
CST8/5.3/1 0-3S4 
CST1 7.5/9.5/1 2.7-3S4 
CST17.5/9.5/28.5-3S4 
CST1 8/1 0.6/1 1.5-3S4 



Dimensions 



Min. Impedance II at Frequencies (MHz)* 



ODxlDxL(mm) 



8.3x3. 5x 10 
9.5x5.1 x 14.5 
8 x 5.3 x 10 
17.45x9.53 x12.7 
17.45x9.53x28.5 
18x10.6x11.5 



25 



53 

44 
100 
40 



30 



59 



29 



100 



77 
88 
40 
77 
160 
60 



J l_ 





A 


B 


C 


D 


E 


25 100 


CSU76/6.4/1 3 JSI 


76.2 


65.3 


12.7 


6.35 


0.85 


29 88 


CSU76/6.4/15-3S4 


76.2 


65.3 


15 


6.35 


0.85 


40 127 


CSU76/6.4/28.6-3S4 


76.2 


65.3 


28.5 


6.35 


0.85 


56 188 



zz 



■ I 




B 



25 



100 



CSF38.5/12/25-3S4-S 38.5 26.8 25.4 



1.9 



79 



_B C_ 



CSF38.1/12/25-3S4 38.1 26.7 25.4 12.1 1.9 



Typical impedance values are approximately 25% higher. 
Part Description Example: 
CST 3/3/4.6 

~r 

Dimensions 

CST - Designates Cable Shield Tubular 
CSU - Designates Cable Shield U-shaped 
CSF - Designates Cable Shield Flat 



FOR ADDITIONAL INFORMATION REFER TO DATA HANDBOOK MA01 . 
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